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ERRATA. 


TABLE I~ 


Page. 

Value 
of U. 

Column. 

Correction. 

Page. 

V8luc 
of U. 

Column. 

Correction. 

3 

3,390 

T (u) A.-. 

For 0.008 read 0.009. 

12 

961 

T (u) A.. 

For 0.01 read 0.019. 

3 

3,350 

S (u). 

For 794.1 road 604.1. 

21 

540 

I (u) A... 

For 0.00878 read 0.00876. 

3 

3,350 

I (u). 

For 0.03450 road 0.03509. 

23 

407 

I (U) A... 

For 0.20048 read 0#>2048. 

3 

3,010 

I (XI). 

For 0.04122 road 0.4142. 

24 

367 

l(u). 

For 5.68654 read 4.68654. 

4 

2,870 

I(U). 

For 0.04456 road 0.04459. 

25 

323 

T (u). 

For 50.749 read 50.747. 

9 

1,118 

T(u)A.. 

For 0.01 read 0.018. 

28 

189 

T(u). 

For 97.689 read 97.685. 


TABLE IIA. 


Page. 

Value 
of Z. 

Column. 

Correction. 

Page. 

Value 
of Z. 

Column. 

Correction. 

30 

7,000 

HA. 

For 9 read 8. 

31 

18,400 

AV* 

700* 

For 479 road 469. 


TABLE II. 


Page. 

Value 
of Z. 

Column. 

Correction. 

Page. 

Value 
of Z. 

Column. 

Correction. 

33 

8,700 

Log B'... 

For 0.11828 read 0.11728. 

63 

19,100 

A A. 

For 1214 read 1216. 

34 

12, (MX) 

Log B' A. 

For 132 read 131. 

64 

1,000 

T'. 

For 0.985 read 0.986. 

34 

12,100 

Log B' A. 

For 131 read 130. 

64 

2,600 

log B' A.. 

For 048 read 148. 

34 

12,700 

Log Q.... 

For 0.19096 read 0.19086. 

65 

5,100 

11 A. 

For 45 read 43. 

35 

15,000 

Log Q.... 

For 0.22310 read 0.22910. 

65 

6,600 

U A. 

For 3.6 read 3.4. 

35 

15,500 

Log Q.... 

For 0.23766 read 0.21756. 

65 

7,900 

U. 

For 695.6 read 695.5. 

35 

17,400 

T'. 

For 32.599 read 32.591. 

66 

11,400 

II A. 

For 42 read 43. 

36 

800 

Log Q.... 

For 0.01156 read 0.01166. 

66 

11,500 

HA. 

For 43 read 42. 

36 

2,500 

Log Q.... 

For 0.03630 read 0.01620. 

66 

11,600 

H A. 

For 42 read 43. 

36 

3,400 

A. 

For 0.16947 read 0.16948. 

66 

12 liKi 

T' A. 

For 176 read 175 

37 

5.400 

II A. 


67 

15 700 

T' A. 

For 206 read 208. 

37 

6,400 

A A. 


67 

16,200 

T' A. 

For 211 read 213. 

37 

9,900 

HA. 

For 45 read 44. 

67 

17,500 

A A. 

For 1016 read 1015.- 

3R 

11 200 

u. 

For 502.1 read 502 0. 

67 

IS 400 

T' A. 


38 

11 300 

U A. 


68 

900 

HA. 


38 

14; 100 

A A. 

For 1,137 read 1,133. 

69 

9,900 

log Q A... 

For 117 read 171. 

38 

14,400 

Log Q A.. 

For 169 read 168. 

70 

11,200 

H. 

For 0.50228 read 0.30228. 

38 

14,500 

U A. 

For 2.0 read 2.1. 

70 

11,500 

log B'.... 

For 0.16260 read 0.16269. 

38 

14,600 

Log Q A.. 

For 169 read 168. 

70 

12,000 

A. 

For 0.53250 read 0.53280. 

39 

18,S00 

Log B'... 

For 0.24856 read 0.24896. 

70 

13,600 

log B'.... 

For 0.16873 read 0.18873. 

40 

3,700 

log Q A... 

For 140 read 146. 

73 

8,700 

log Q A. . 

For 177 read 178. 

40 

3,800 

log g A... 

For 146 read 147. 

73 

9,2(H) 

H A. 

For 41 read 40. 

40 

4,800 

log B'.... 

For 0.08858 read 0.06585. 

73 

9,300 

HA. 

For 40 read 41. 

43 

15,700 

T' A. 

For 239 read 241. 

74 

12,300 

log B' A.. 

For 121 read 122. 

44 

1,100 

A. 

For 0.04941 read 0.04541. 

74 

12,300 

log Q.... 

For 0.25346 read 0.24346. 

47 

18,200 

H. 

For 0.53010 read 0.33010. 

74 

12,400 

log Q.... 

For 0.25521 read 0.24521. 

47 

18,300 

H A. 

For 48 read 47. 

74 

12,500 

log Q.... 

For 0.25697 read 0.24697. 

48 

1,900 

H. 

For 0.25717 read 0.25817. 

74 

12,600 

log Q.... 

For 0.25873 read 0.24873. 

51 

17,800 

H. 

! For 0.32547 read 0.32847. 

74 

12,700 

log Q.... 

For 0.26049 read 0.25049. 

51 

18,700 

log Q. 

For 0.30234 read 0.30254. 

74 

12,800 

log Q_ 

For 0.26225 read 0.25225. 

54 

10,700 

A. 

For 0.56642 read 0.56342. 

74 

12,900 

log Q.... 

For 0.26401 read 0.25401. 

55 

15,400 

U A. 

For 2.2 read 2.1. 

74 

13,000 

log Q.... 

For 0.26577 read 0.25577. 

55 

15,500 

T7 A. 

For 2.1 read 2.2. 

74 

14,100 

HA .... 

For 43 read 42. 

55 

15,500 

A. 

For 0.96144 read 0.98144. 

75 

15,700 

log B' A.. 

For 123 read 122. 

55 

15,700 i 

T'. 

For 24.770 read 24.780. 

75 

16,700 

U . 

For 485.9 read 484.9. 

55 

16,200 

log Q A... 

For 175 read 173. 

75 

19,800 

T' . 

For 30.568 read 30.658. 

55 

18,400 

IT A. 

For 1.9 read 1.8. 

78 

10,800 

H. 

For 0.30459 read 0.30439. 

55 

19,000 

T' A. 

For 361 read 261. 

78 

13,800 

log B'.... 

For 0.19523 read 0.19623.’ 

55 

19,800 

T' A. 

For 371 read 271. 

79 

17,900 

U. 

For 567.4 read 467.4 

56 

600 

Ha . 

For 45 read 46. 

80 

300 

log Q.... 

For 0.01039 read 0.01035. 

57 

6,600 

H A. 

For 41 read 42. 

SI 

5,800 

H A. 

For 43 read 41. 

57 

9,800 

log Q A... 

For 161 read 162. 

81 

9,200 

H. 

For 0.30014 read 0.30016. 

58 

13,200 

log B'.... 

For 1.7891 read 1.7892. 

81 

9,300 

H. 

For 0.30053 read 0.30055, 

58 

13,300 

log B'A... 

For 129 read 128. 

82 

11,800 

A A. 

For 573 read 574. 

61 

7,000 

log Q. 

For 0.11680 read 0.11678. 

85 

5,000 

log B' ... 

For 0.1023 read 0.1029. 

61 

7,300 

log Q A... 

For 161 read 160. 

85 

5,700 

log Q A .. 

For 221 read 222. 

62 

10,300 

log Q A... 

For 164 read 163. 

85 

7,000 

log Q A .. 

For 210 read 209. 

62 

11,900 

log Q A... 

For 167 read 166. 

89 

5,500 

T' A 

For 115 read 114. 

62 

12,200 

log B'.... 

For 0.16687 read 0.16688. 

89 

6,300 

H. 

For 0.29360 read 0.2936& 

63 

15,500 

A A. 

For 948 read 946. 

89 

9,700 

log B'.... 

For 0.16065 read 0.16055. 

63 

18,300 

H. 

For 0.33175 read 33173. 

90 

12,500 

log B'.... 

For 0.18961 reAd 0.19061, 

63 

18,700 

T' A. 

For 457 read 247. 

90 

12,600 

log B'.... 

For 0.18971 read 0.19171. 

63 

18,900 

H. 

For 0.33466 read 0.33456. 

91 

15,400 

HA. 

For 40 read 39. 
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II 


TABLE II-~C«ntinued. 


Value 
of Z. 

Column, j 

15,500 

HA...,- 

16,200 

U A. 

18,100 

log B* A.. 

1,100 

V. 

1,600 

log B' A.. 

3,900 

A. 

11,600 

T' A. 


log QA.J 
log B' A.. 

H.. 

H. 

log Q... 
log Q A. 
log B'... 
logQ... 
log Q A. 
T'. 


100 

2,800 

log B' A.. 

100 

2,900 

log B'.... 

100 

2,900 

log B' A.. 

100 

3,000 

log B'.... 

100 

3,000 

log B' A.. 

100 

3,100 

log W... 

100 

3,200 

log B'.... 

100 

3,200 

log B' A.. 

100 

4.100 

U. 

101 

8,400 

HA. 

101 

8,900 

logQ A... 

103 

19,100 

A. 

105 

5,100 

log B'... 

105 

5,100 

log B' A. 

105 

6,800 

V . 

105 

8,400 

log Q A.. 

105 

9,400 

A A. 

106 . 

12,000 

U A. 

106 

14,200 

H A. 

107 

18,000 

A A. 

108 

3,700 ; 

log Q-..- 

108 

4,000 1 

A. 

108 

5,000 

A. 

109 

8,400 

log B'... 

109 

8,500 

logB -.. 

109 

8,600 

log B ... 

109 

8,700 

log B'... 

109 

8,800 

log B*... 

109 

8,900 

log B'... 

111 

15,600 

HA. 

Hi 

16,400 

A A. 

112 

2,800 

logQ A.. 

113 

9,100 

A. 

114 

13,200 

log B' A, 

114 

13,500 

A. 

114 

13,500 

log B' A 

115 

16,400 

A. 

115 

16,900 

log B' A 
T'. 

115 

19,500 

118 

I 14,000 

T' A-.-- 

119 

121 

18,000 

6,100 

Z. 

log B'.. 


log B\... 
log B'- 

A. 

U A. 

log Q A... 

r. 

log B'.... 

A A. 

A A. 

log B\... 

A A. 

lor IV A- - 

T A. 

A. 

A A. 

H. 

U. 

H. 

HA. 

i HA. 

i H. 

I H. 

I H. 


For 40 read 39. 

For 2.6 read 2.4. 

For 11.4 read 11.6. 

For 1211.2 read 1221.2. 

For 379 read 279. 

For 0.08675 read 0.08765. 

For 150 read 151. 

For 187 read 197. 

For 109 read 108. 

For 0.34160 read 0.34169. 

For 0.26542 read 0.26642. 

For 0.23828 read 0.23928. 

For 210 read 211. 

For 0.18696 read 0.18896. 

For 0.34255 read 0.34254. 

For 200 read 202. 

For 27.952 read 27.982. 

For 222 read 219. 

For 0.09518 read 0.09515. 

For 212 read 209. 

For 0.09720 read 0.09724. 

For 203 read 201. 

For 0.09923 read 0.0992o. 

For 0.10118 read 0.10120. 

For 191 read 189. 

For 993.6 read 992.6. 

For 36 read 37. 

For 231 read 229. 

For 0.84485 read O.S48Sn. 
For 0.13580 read 0.13581. 1 

For 119 read 117. 

For 867.9 read 867.0. 

For 244 read 246. 

For 408 read 409. 

For 3.1 read 3.2. 

For 35 read 33. 

For 752 read 754. 

For 0.14579 read 0.14679. 
For 0.07228 read 0.07229. 
For 0.09795 read 0.09793. 
For 0.17263 read 0.17463. 
For 0.17356 read 0.17556. 
For 0.17447 read 0.17647. 
For 0.17536 read 0.17736. 
For 0.17623 read 0.17823. 
For 0.17708 read 0.17908. 
For 35 read 33. 

For 657 read 65*. 
for 409 read 408. 

For 0.22633 read 0.22363. 
For 92 read 91. 

For 0.41914 read 0.42014. 
For 93 read 92. 

For 0.5S806 read 0.58805. 
For 101 read 100. 

For 25.488 read 25.6SS. 

For 15o read 157. 

For 8000 read 18000. 

For 0.17167 read 0.17157. 
For 0.01907 read 0.01906. 
For 0.20718 read 0.20778. 
For 0.45575 read 0.45675. 
For 0.34483 read 0.34428. 
For 0.68376 read 0.68876. 
For 101 read 111. 

For 294 read 296. 

For 10.369 read 10.359. 

For 0.24962 read 0.24982. 
For 667 read 666. 

For 706 read 705. 

For 0.18616 read 0.1S816. 
For 263 read 262. 

For 96 read 95. 

Fo: 116 read 118. 

For 0.35356 read 0.35357. 
For 484 read 486. 

For 0.35827 read 0.35927. 
For 537.2 read 537.1. 

For 0.27102 read 0.27202. 
For 117 read 116. 

For 117 read 116. 

For 0.24815 read 0.29816. 
For 0.29930 read 0.29932. 
For 0.30045 read 0.30048. 


2,200 H. 
2,300 H. 
2,400 H. 
2,500 H. 
2,000 H. 
2,700 H. 
2,800 H. 
2,900 H. 
3,«00 U . 


4 400 H. For 0.30160 read 0.30164. 

4^ 500 | H. For 0.30276 read 0.30280. 

4500 HA. For 115read 116. 

4’600 H. For 0.30392 read 0.30396. 

4600 HA. For 115read 116. 

a 700 II . For 0.30508 read 0.30512. 

4*800 H ... For0.30624read0.30627. 

4 ’ 900 H. For 0.30740 read 0.30742. 

5 ’ 000 H . For 0.30856 read 0.30857. 

5*000 H . For 0.30S56 read 0.30857. 

5 ,000 HA. For 116 read 115. 

7 900 U. For 897.5read S9/.4. 

s’ boo U. For 893.0 read 892.8. 

8’100 V . For S88.3 read 888.2. 

14,300 log B' A.For 75 read 76. 

14 590 log B' A.. For 76 read 75. 

19 * 300 log Q. For 0.61669 read 0.61769. 

1*400 UA. For 217 read 218. 

1*500 UA. For 215 read 214. 

1*600 U. For 1623.1 read 1623.2. 

1 600 U A. For 211 read 212. 

o’ ioo H. For 0.27305 read 0.2740a. 

2*200 H. For 0.27423 read 0.27523. 

2*300 H. For 0.27543 read 0.27643. 

2* 400 H . . For 0.27664 read 0.27764. 

2 500 H - - For 0.27786 read 0.27886. 

2*1)00 H . For 0.27909 read 0.28009. 

2*700 H. For 0.28033 read 0.28133. 

2 800 H . For 0.28157 read 0.28257. 

2 ’900 H For 0.28281 read 0.28381. 

3*000 U.For 1359.8read 1349.8. 

3 * 900 log B'.... For 0.14587 read 0.14583. 

5 ’ goo log Q. For 0.24552 read 0.24352. 

6,200 log Q A... For 404 read 406. 

6.500 log Q A... For 39« read 396. 

19 200 HA.; For 29 read 28. 

5 409 H . . For 0.31415 read 0.31416. 

5 ! 400 HA. For 111 read 110. 

5 800 HA. For 102readl01. 

5*900 T'. For 4.226 read 4.266. 

6 100 log Q. For 0.25724 read 0.25726. 

fi * 200 log Q For 0.26142 read 0.261 -15. 

6 300 log Q . For 0.26558 read 0.26'60. 

6 400 log Q ... For0.26971 read0.269/2. 

7 !400 log B' A..! For 95 read 9jU 

7.500 log Q A... For 378 read 377. 

11 600 HA . For 28 road 2/. 

8 *300 log B' ... For0.2U87read0.21087. 

9 900 H ° For 0.34798 read 0.34698. 
15 900 lo*B' ’ ”. For 0.27800 read 0.27990. 
!?’ 100 J For 0.25362 read 0.50362. 

5 500 kO . For 0.23090 read 0.22990. 

15-400 U* ' For P61.1 read 661.0. 

IV So A. ForC.37181 read 0.37081. 

}V500 A. For 0.37649 read 0.37549. 

IVoSo A. For0.3*121 read 0.3S021. 

if’TS \. For 0.38598 read 0.3*496. 

15 800 A ....... For0.39075 read 0.38975. 

i "* om a For 0.39557 read 0.3945/. 

}1*990 r.::::::: For 10 . 339 ^ 10 . 339 . 

9*900 T' A. For 117 read 116. 

16’, 400 log QA .. For 263 read 295. 

16.500 log Q A.. read 2t>3. 

700 UA. S or rea 2 

4,300 log B* A.. For 3,4 read 3/3. 

4 900 lo* B* A.. For 364 read 3t*>. 

6 900 o-Q - For 0.2*289 rend 29289 

3 400 H ‘ . For 0.34826 read 0.34886. 

ll’lOO U!!!!!!.. For 829.9 read 829.8. 

16*400 T' . For 16.382 read 16.372. 

19*200 lo^B* For 0.32361 read 0.32281. 

, 10;200 log B' A.. For72read71 

7 soft A A r or !6o read 166. 

’ 17*600 io» 6. For 0.7020* read 0.70408. 

3 900 A For 0.01980 read0.01931. 

\ 10)300 HA. For 119read 118. 

, 10 600 HA. For 112 read 11V 

3 IS*. 600 A........ For 0.3L579 read 0.32578. 

a ll 100 lo" IV A. For 23 read 24. 

2 800 o-B'A . For 344 read 343. 

3 3 900 V* .. ... For 2247.3 read 2249.3 

3 4* *00 lo* 6 For 0.16725 read 0.16728. 

4 4 400 a!..:.:.. For 0.015.80 read 0.01540. 
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INTRODUCTION TO ARTILLERY CIRCULAR M, REVISED. 


This circular contains complete ballistic tables with which may be 
computed the values of the quantities pertaining to the motion 
of a projectile when sufficient data are given to make the problem 
mathematically determinate. The fundamental hypothesis upon 
which they are based is that the ratio of the retardations of any two 
different projectiles moving at the same speed is independent of the 
velocity , assuming air conditions, as barometer, wind, etc., the same. 
Then, taking as standard the retardation of some particular pro¬ 
jectile, the retardation of any other projectile may be found by 
dividing the standard value by a constant. This constant is called 
the ballistic coefficient and is denoted by O. The ratio of the retarda¬ 
tion of a (nonstandard shaped) projectile to that of one of the same 
weight and diameter but standard shape is called the coefficient of 
form. Assuming the fundamental hypothesis to be correct, the 
chief problems of exterior ballistics are three: 

(1) To find experimentally the retardation, R , of the standard 
projectile as a function of the projectile’s velocity. 

(2) To compute tables with the data given by (1), from which 
may be found any desired ballistic quantity, as range, time of flight, 
etc., knowing a sufficient number of the other variables to make the 
problem determinate. 

(3) To determine, by theory and experiment combined, the best 
value of C to use for each projectile under any conditions of firing. 
Owing to the inaccuracy of our original hypothesis, to the variations 
in air density caused by changes in temperature and barometer and by 
change of altitude, and to the insufficiency of our mathematical 
methods (which necessitate the introduction of an integrating factor) 
this ballistic coefficient C is very difficult to determine. The same 
projectile will have different values of C for different trajectories 
if computation are to agree with measurements. 

The experimental firings upon which our tables are based were 
made by Krupp at Meppen in 1881. From these firings Gen. May- 
evski formulated laws of air resistance, which were later extended 
by Col. Zaboudski to higher velocities. These laws, reduced to 
English units by Col. Ingalls, are expressed by the following equa¬ 
tions, in which R is the retardation of the standard projectile in feet 
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INTRODUCTION. 


per second. R divided by the proper O gives the retardation, r, 
of any other projectile: 

R = Cr = (7.6090480 - lO)^- 55 , 3,600 > v > 2,600/.s. 


R = Cr = (7.0961978 - 10)v i7 , 2,600 > v > 1,800 f.s. 
R = Cr = (6.1192596 -10)^, 1,800 > v > l,370/.s. 

R = Cr= (2.9809023 - 10)v 3 , 1,370 >v > 1,230 f.s. 

R = Cr= (6.8018712 - 20)^, 1,230 > v > 970 f.s. 

R = Cr= (2.7734430 - 10)v 3 , 970 >v > 790 f.s. 

R = Cr= (5.6698914 -10)^, 790 > v > 0 f.s. 


Col. Siacci succeeded in reducing these discontinuous functions 
to the following empirical formula (reduced to English units by 
Col. Ingalls), which gives the retardation for any velocity within 
the above limits: 


J2- Cr= Jo.284746 v -224.221+V(0-234396 v -m7M)^m043^ -^" 16 <^^ 1x0.896 

371 +GKl7l) J 


When 0.896 is taken as the coefficient of form of Siacci’s projectile 
compared to Mayevskrs, this single formula gives results for the 
entire range of velocities up to 3,600 foot-seconds that check well 
with experiment and with Mayevski’s discontinuous formulae. 

The tables first used by United States Artillery officers were com¬ 
puted by Col. Ingalls in 1884 from a discussion of Bashforth’s coeffi¬ 
cients, which were based on experiments made in England between 
1865 and 1880 with projectiles now long obsolete. The present 
tables take as standard a projectile of about three calibers length 
with an ogival head of radius two calibers. Just as Bashforth’s 
projectiles were superseded by Mayevski’s 2-caliber ogive projectiles, 
so are the latter being replaced by long-pointed and boat-tailed pro¬ 
jectiles, the radii of whose ogives are seven calibers or more. Con¬ 
sequently, judging from the replacement of tables based on Bash¬ 
forth’s coefficients by these based on Mayevski’s formulae, the time 
is ripe for a new series of experiments and new tables based thereon. 
The present revision of the tables was made in 1917 under the 
direction of the Ordnance Board at the Sandy Hook Proving Grounds. 
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TABLE I. 

Table I was computed by Col. Ingalls from his formulas based 
upon the Krupp firings already referred to. It gives the values of 
the space, altitude, inclination, and time functions with the velocity 
(real or pseudo) as the argument. The table extends from 3,600 to 
100 foot-seconds, with intervals so small as to admit of accurate 
interpolation with first differences only, except for the altitude and 
inclination functions in the latter part of the table where second 
differences are necessary for accurate work. These functions were 
computed by the formulas given on pages 245-247 of Col. Ingalls 
Handbook of Problems in Exterior Ballistics (Artillery Circular N), 
using seven decimal logarithms, thereby insuring the correctness of 
the last figure. 

The space function 8 tabulated opposite a velocity V is the actual 
distance in feet that would have been traversed by the standard 
projectile while its speed fell from 3,600 foot-seconds to V foot- 
seconds if it had been projected horizontally with an initial velocity 
of 3,600 foot-seconds and if its path had remained horizontal throughout . 
The deviation of the path from the horizontal is allowed for by mak¬ 
ing use of Siacci’s pseudo velocity u in entering the table instead of 
the actual velocity V. The other functions are similarly computed 
for special conditions and applied to practical cases by the use of 
proper formulae. Their derivation and use are fully described in 
Artillery Circular N, and most standard works on exterior ballistics. 

TABLE II. 

Table I is sufficient for the accurate solution of the most important 
problems of gunnery. But some of the solutions with Table I are 
indirect and tentative, and therefore very laborious. To obviate 
this, Table II was computed from Table I by Col. Ingalls in order 
to present the necessary information in a form suitable for rapid 
solution of practical problems. It consists of 50 separate tables 
computed for as many different muzzle velocities, ranging from 825 
to 3,600 foot-seconds. In them are tabulated the so-called secondary 
functions against the space function as argument. Since two func¬ 
tions, velocity and one other, must be known to enter Table II, 
it is called a double-entry table and unless the increments of velocity 
between the component tables are small so that calculations for inter¬ 
mediate values need seldom be made, the labor of using it is very 
large. These secondary functions, first suggested by Braccialini in 
1883, were-developed by Col. Ingalls and by him brought to a high 
degree of practical usefulness. Ingalls tables were first published 
in Supplement to Artillery Circular F in 1893. 
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After many years of service rendered by this table, however, 
some of his original functions have proved to be seldom useful and 
several changes have appeared desirable. Therefore, in this new 
edition five of the functions originally tabulated have been omitted 
and two new ones inserted. For the benefit of those familiar with 
the old tables the following r6sum6 of the changes and the reasons 
therefor is presented. 

Z has been extended to 20,000 in all tables and one decimal place 
has been added to u and logarithm B' in tables for V > 1,300 in order 
to meet the present needs more fully. The four tables for V =3,300, 
3,400, 3,500, and 3,600 foot-seconds, computed by C. A. Junken and 
published in supplement to the old Circular M, are included and five 
new ones have been computed for V = 2,050, 2,150, 2,250, 2,350, and 
2,450 foot-seconds. These additional tables facilitate calculations 
with the higher velocities now in use. 

A'j A n have been replaced by a new function II , suggested by 
Col. Hamilton, Coast Artillery Corps, which was computed from 
Ingalls’ values of A '. This simplifies the computation of the maxi¬ 
mum ordinate and danger range. Logarithm G r is omitted and its 
functions are served by the new function logarithm Q. The advantage 
of the substitution is that Q is a more slowly changing function of 
V and hence its use facilitates interpolation for odd velocities. 

The B function, being easily found from the relation B =AB' and 
being seldom used, is omitted. D' is also left out because it relates 
to a drift formula now obsolete. The table is arranged so that the 
fewest possible pages have to be turned in making computations for 
any one gun. The intervals of velocity between tables are made 
small to minimize cross interpolation. With this end in view also 
the most slowly varying functions obtainable have been tabulated* 
For example, logarithm Q was tabulated in preference to Q itself. 

TABLE IIA. 

This is a new table computed by Col. Hamilton, assuming air 
resistance proportional to the square of the velocity and taking the 
same air resistance ratio chosen by Col. Ingalls for the first part of 
the old Table II for the range V =0 to V = 825 feet per second. 

Cr = [5.669891 —10] v 2 

It is intended to replace the first part of the old Table II and all of 
the old Tables III and IV. The functions tabulated in it are, in so 
far as practicable, the same as in Table II, thus reducing the necessary 
formulae to a minimum. The only practical use of muzzle velocities 
below 800 foot-seconds at the present time is to secure a high angle 
of fall at moderate ranges. The table is therefore especially intended 
for high-angle fire. 
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TABLES m TO X. 

Table III gives the ratio of air density under standard conditions 
($i) to that under any other conditions of temperature and pres- 
8 

sure (8). This ratio, enters as a factor in the value of C, it being 

assumed to represent the ratio of the retardations experienced by 
the same projectile under actual and standard atmospheric condi¬ 
tions, respectively. As a matter of fact, the variation of sound 
velocity with air temperature causes a change in the shape of the 
air-resistance curve, so that the ratio of retardations for the two 
conditions of the atmosphere depends somewhat on the velocity of 
the projectile. 

Table IV gives the function D w for computing wind deflections 
for initial velocities from 0 to 3,600 foot-seconds. 

Table V enables the penetration of Krupp cemented armor by 
capped projectiles to be calculated. An example will best show its 
use: 

To find the penetration of a vertical plate of K. C. armor by the 
14-inch capped projectile at 12,000 yards: 

The range table for this gun (M. V. =2,250 foot-seconds) gives 
F« = 1,604 foot-seconds at 12,000 yards. From Table F, P v = 1.18. 

TF=1,660 pounds and d = 14 inches. Hence ^ = (1-18) ^^ = 0.918, 

whence t = 14 (0.918) = 12.8 inches penetration at normal impact. 
The angle of incidence is c*> = 10.°6, whence 1 per cent must be sub¬ 
tracted from the normal impact perforation. Therefore, the pro¬ 
jectile is able to just pierce a plate 12.7 inches thick. This does not 
mean, however, that it would penetrate 12 inches into a 15-inch 
plate, as the thicker plate would probably shatter the projectile. 

Table VI gives the probable value of the coefficient of form of 
ogival headed projectiles computed on the theory (derived from 
experiments) that the retardation of projectiles of the same weight 
and diameter is proportioned to the mean sine of the angle between 
the tangent to the ogive and the axis. 

Table VII gives the empirical relation derived by Col. Hamilton 
connecting powder temperature and muzzle velocity. It may be 
applied to velocities outside the range given (2,000-2,500) with 
good results. 

Table VIII is a probability table which is useful in all problems 
of accuracy of fire if the mean error of the gun is known. The width 
of the 50 per cent zone is 1.69 times the mean (numerical average) 
error and is defined as the width of a zone of indefinite length (whose 
sides are right lines equally spaced on either side of the center of 
impact) that may be expected to contain one-half of all the points 
of impact. 
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Table IX gives the curvature of the earth for ranges up to 36,000 
yards. The correction to range on this account is small, and with 
the flattest trajectories does not exceed 1 per cent. For example, 
consider the 2,400-pound 16-inch projectile and suppose the muzzle 
velocity is 2,700 foot-seconds. The following table summarizes the 
results: 


Range on a plane.yards.. 

11,000 

19,000 

26,000 

45,000 

Increase in range due to curvature of earth. yards.. 

80 

O / 

111 

o / 

123 

o / 

142 

o / 

Approximate angle of fall. 

6 0 

13 24 

21 32 

46 50 

Decrease in « due to curvature of earth. 

6 

10 

14 

22 


Table X gives data for determining the altitude factor, / a . This 
table is due to Col. Hamilton. The mean height must be used in 
entering this table to find the value of / a for any complete trajec¬ 
tory. For flat trajectories the mean height is two-thirds of the 
maximum. The approximate mean height Ji, considered as a func¬ 
tion of the length of arc, is given by the following table taken from 
Hamilton’s article in Journal United States Artillery, vol. 24, No. 1. 


i(0°+ w °) 

h 

Vo 


l 

Vo 

o 


o 


1 

0. 667 

50 

0.625 

10 

.665 

60 

.600 

20 

.661 

70 

.567 

30 

.654 

80 

.528 

40 

.642 

90 

.500 


These values were computed for the quadratic law of air resistance. 


THE BALLISTIC COEFFICIENT. 


The complete expression for C is: 


C = 



w 

Pid 2 


Considering the factors in turn: 

w 

d v = Co, = weight of the projectile divided by the square of its 

diameter, evidently measures the power of the projectile to cleave 
the air. This is the fundamental factor of C f the others being 
merely corrections to take account of abnormal conditions. 

5 

y, = ratio of normal to actual air density at the gun, is given in 
Table III. This is taken as the inverse ratio of 'the retardations 
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experienced by the moving projectile under normal and actual 
atmospheric conditions, respectively. 

2 W T 5 / 4 

/w=l±— ~ x ~~ J ls w * nc ^ factor which corrects for a wind 


component of W x miles per hour in the plane of fire. The credit 
for this convenient method of wind range correction is due to Col. 
Hamilton. The sign to be used in the expression is determined 
by the consideration that for a helping wind/ w > 1 and for an oppos¬ 
ing wind<l. This factor allows for the probable increase of wind 
velocity with altitude. For very flat trajectories (y o <200 feet) a 


better expression is / w = 1 ± 


3F X T 

ST' 


/ a is the altitude factor, which allows for the reduction of air 
density at the mean height of the trajectory below the density at 
the gun (Table X). The correction may be very considerable in 
high-angle firing. 

ft = V s ec. <t> is the integrating factor which is intended to compen¬ 
sate for the error introduced by the approximation involved in 
Siacci’s method. This error comes from the assumption that 

cos n-i^ ( n i 8 Mayevski’s exponent) is unity, which is made in inte¬ 
gration. This error is negligible when 0 < 10°, considering the other 
inaccuracies present, but becomes appreciable at greater angles. 
The best value of 0 to use is different according to whether it is 
desired to compute X, T, y 0 , or some other function with precision, 
so that a compromise must be made and the choice of Vsecas 
the best value is based on a comprehensive view of the situation. 

i is the coefficient of form (Table VI) which corrects for a depart¬ 
ure of the form of the projectile from the standard shape. This 
factor has been denoted by c, but is here called i to prevent confu¬ 
sion with C and also to conform to the usage of the Navy. The 
application of air-resistance laws derived from experiments on one 
form of projectile to the calculation of the flight of another form is 
but an approximation and hence the departure of i for service pro¬ 
jectiles from unity indicates the degree of obsolescence of the tables. 
For modem (1916) long-pointed projectiles the coefficient of form is 
about 0.6. 

Another factor is sometimes put in the denominator of the expres¬ 
sion for G, called the “reducing factor,” which is intended to allow 
for the deviation of the axis of the projectile from the tangent to 
the trajectory and for varying ratios of d 8 to w . It is really a factor 
to reconcile theory with observation and may be omitted in the 
absence of experimental data. It is denoted by y. 
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DEFINITIONS OF SYMBOLS. 

w = weight of projectile in pounds. 
d =diameter of projectile in inches. 

g = acceleration due to gravity, taken as 32.16 feet per second. 3 

^0 = ^ 2 =uncorrected ballistic coefficient in weight per unit of pro¬ 
jected area. 

jS, i, / a , / w are numerical factors each normally equal to unity which 

are used to correct C Q for abnormal conditions. They are 
discussed in the preceding paragraphs. 

C=/ a / w ~ jj^ = corrected ballistic coefficient. 

e = angle of position or angle of site. 

TF x = wind component in plane of fire in miles per hour. 

TF z = wind component across plane of fire in miles per hour, 
f = angle of departure. 
i = angle of elevation + angle of jump. 

0 =angle of inclination of the tangent to the trajectory to the hori¬ 
zontal ( + on the ascent, — on the descent). 
o) = absolute value of angle of fall. 
x =horizontal distance in feet. 
y = vertical distance or altitude in feet. 
t = time in seconds. 

velocity in feet per second. 

F=initial velocity in feet per second. 
u, = pseudo velocity in feet per second, is of such magnitude that if 
laid off on a line parallel to the initial velocity F, its hori¬ 
zontal projection equals the horizontal projection of the actual, 
velocity v. 
x 

z, = = horizontal range in feet for the standard projectile (0=1) 

is the argument of Table II. 

S u , A ny / u , and jT u or S (u), A {u ), etc., are the space, altitude, incli¬ 
nation and time functions (primary functions) of Table I. 

A, H , B', Uj T', and Q are the secondary functions of Table II for the 
particular initial velocity F and value of Z under which they are 
tabulated, which are defined by the succeeding formulas. 

A V 2 V x 

n, N, Qj and are the corresponding functions of 

Table IIA, which are similarly defined hereafter. 

In general, characteristics of the point of fall are distinguished by 
capital letters, as X , F w , T , etc., and characteristics of the summit 
by the subscript o, as x Q , y OJ v Qf etc. 
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BALLISTIC COEFFICIENT FORMULAS. 


Co = 


w 

d 2 


C= 



Co 

Pi 


f}=-y[sec p 


2 W T s I* 

f w = l± ——— (+with favorable wind, —with opposing wind) 
log./a=?/o XlO^ (approximate). 

FORMULAS TO BE USED WITH TABLE I. 


(1) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 


x=C(S u -8 v ) .(6) 

| = tan. v - 2 cos. 2 <p[(— /S'j) “ 7v ]. (7) 

Q 

tan. fl=tan. y~ 2 c ~ 2 ~(Iu~Iv).(8) 

t = C sec. <p (T u — T v ).(9) 

v = u cos. <p sec. 6 . . . . :.(10) 

y o = 4.05 T 2 (approximate).(11) 


FORMULAS TO BE USED WITH TABLE HA. 


x=Cz . 

A /700\V-Ar 2 \ 

V^/\700V. 

sin. *l<p — AC . 

tan. a) = B' tan. ip, log. B f = log.^ ~| - ^ 

* y 0 = HX tan. <p . 

V 

log. u =log. V- log. —. 

v = u cos. <p sec. 6 . 

C z N sec. ip Nx sec. ip 

V “ V ' • 


n V 2 sin. 2 ip 
gX 


tan. tp 

y-—r 


(. A—a)x 


tan.fl =- [A—a{ !+&')] 



( 12 ) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
( 10 ) 

(18) 

(19) 

( 20 ) 
( 21 ) 
( 22 ) 
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FORMULAS TO BE USED WITH TABLE IL 

x=Cz . 

sin.2^ = AC .. 

t&n.a>=2?' tan. <p . 

y 0 = HXt&n.<p . 

y= ~3 _r (-4—®)*. 

tan.g= ^ ia ^ : ^ > [A—a(l +&')].. • 

v=u cos. <p sec. 6 . .. 

t = (72' sec. <p . 

si V 2 sin. 2 <p 

. 

AUXILIARY FORMULAS. 

DRIFT. 

d 3 

Drift in degrees = (1 — K )—(^° + w°) sec. <p .... (24) 

This is Hamilton’s formula, which gives the angular deflection from 
the line of sight in still air for a gun having a final rifling twist of one 
turn in n calibers. K is an empirical constant which may be taken 
as 0.75 for shrapnel or steel D. P. shell and as 0.80 for C. I. shell if i is 
unity, though it should be determined by experiment if possible. 
For United States guns the drift is always to the right of the plane of 
fire (except when <p>66°), since the rifling is right handed, n is 25 
for practically all United States artillery, both mobile and seacoast. 
For long-pointed and boat-tailed projectiles K is greater than 0.8. 

DANGER SPACE. 

AX = Ji cot o) ^1 .(25) 

The danger space for a target h feet high is the horizontal 
distance covered by a projectile in flight while less than Ji feet above 
the ground, measured from the point of impact. (25) gives AX for 
all practical purposes. By making y = h in (21) and finding x by trial 
and error, AX = X — x may also be obtained. The danger range is 
the range X for which y 0 = Ti. It may be found from (16) by replac¬ 
ing y Q by Jt and solving for X by trial and error. 


( 12 ) 

(14) 

(15) 

(16) 

( 21 ) 

( 22 ) 

( 10 ) 

(23) 

(19) 


WIND DEFLECTION. 


Wind deflection in degrees = ^ 


TFzAv 


COS <P 


(26) 


(26) gives the angular deflection from the line of sight produced 
by a wind of W miles per hour across the plane of fire. D w is to be 
taken from Table IV. 
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DIFFERENTIAL FORMULAS. 


The change of initial velocity caused by a small variation in weight 
of projectile for a fixed powder charge is given by— 


AV 

V 


-m- 


Aw 

w 


(27) 


The quantity m lies between 0.20 and 0.40 for service conditions, 
the average value being 0.30. If m were 0.5 the muzzle energy would 
be unchanged by a small change in w. 

For computations where F<825 foot-seconds (Table IIA) the 
following formula (Hamilton's) gives the variations of range caused 
by small changes in V, <p and C: 

^-2L^+(Lcot*-^tan*)^+(l-Z)^£. . (28) 


where L= 


1 tan <p 
S 7- tan o) 


(29) 


In (28), A <p should be taken in minutes. 

For example, take the case of the 4''7 Panama howitzer, M. V. = 800 
foot-seconds, w = 60 pounds. At a range of 2,500 yards, we have C= 

2.679, ^=12°25, whence Z = ^ = 2,800, and colog. Z=log. B' = 

0.0379, L = 0.9164. What will be the change in range, when F= 815, 
^=12°30'? We have: 


+ 15, A <p = + 5 7 , A C~ 0. 


af- 

^-2(.916)J| + 


and AX = (2,500) (0.0344+0.00575) =86+ 14.4 = 100 yards increase. 
The change due to the increase of 5 min. in <p caused an increase in 
range of 14.4 yards. The range table gives <p for 2,600 yards as 13°0', 
hence the expected increase in range due to 5 minutes increase of <p is 

^7 (100) = -y— = 14.3 yards, agreeing with the 14.4 yards found 

above. 

When F>825 foot-seconds (Table II) (28) should be replaced by 
the following Ingalls' formula: 


AX T A Ay , L A<p , rN A# 
X ~~ A + 1719 tan 2*> +U L) O 


. . (30) 


Here L is given by (29), A A v is the increment in A caused by a 
change of A V in F, A<p as in (28) is the increment of <p in minutes of 


AC . 

arc, and is the per cent change in C caused by atmospheric con¬ 


ditions or change in weight of projectile. 
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For example, take the 14-inch gun, M. V. 2,250 foot-seconds, 
1,660 pounds, C= 13.444. 

When X = 12,000 yards, #>=8° 27f 6, and Z=^= 2,680. 


In Table II for V = 2,250, Z = 2,680, we find A = 0.02162 and log B' = 
0.10005, whence L= 0.7942. If the M. V. were reduced to 2,220 
foot-seconds and the weight of projectile to 1,600 pounds, how much 
increase in <p would have to be made to get the same range? We 

have A^=0, ^T = r ^ io' ^ rom Table II, V = 2,200 foot-seconds, 

we find A = 0.02267 for Z = 2,680, so that if A V were — 50 foot-seconds, 
AA v would be 0.02267-0.02162 = +0.00105. Therefore, for A V= 
-30, A^t = 3/5 (0.00105)= +0.00063. 

Substituting in (29)— 


/_63 \ 
\2,162/ 


+ ; 


0.794A#> 


0 - 0.794 t , , 1719 tan 16°55'.2 

0.00152A»> = 0.0231 +0.0074 and 
0.0305 


-(1-0.7942) 


A <p = 


0.00152 


rr = 20'.l increase.— Answer . 


60 

1,660 


Height of target . 


To find the angle of departure (p necessary to hit a point situated 
at an angle of e° above the horizontal through the gun, the following 
formulas (due to Col. Ingalls) should be used: 

sin (2<p — c) =sin e(l +cot e sin 2<£ x ).(31) 

<p x is the angle of departure necessary to hit a point vertically 
below the target, on the level of the gun. Knowing the range to the 
target, one computes <p x in the usual manner, then substitutes the 
values of ^ and e in (31) and solves for ip. 


EXAMPLES OF THE USE OF THE TABLES. 


1. To find the quantities usually tabulated in a range table for a 
given gun: The first step in computing a range table is to determine 
C for standard atmospheric conditions as a function of the range, 
from actual firings. 

This an d i s the complete ballistic coefficient for standard 

8 

conditions, since ~ and/ w are then unity. 


Take the 6-inch gun, M. V. = 2,600 foot-seconds, firing a 108-pound 
long-pointed projectile. 

We will take (7=4.894 and calculate the quantities pertaining to 
a range of 10,000 yards. Ordinarily 5-place logarithms would be 
used, but a slide rule will be used in these computations. The steps 
in the work are as follows: 


Compute from (12), 2 = ^ == ^°g^^ == 6130, 
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In Table II for V = 2,600, Z = 6,130, find the secondary functions: 

A =0.05212 U = 1,198.1 and 

E =0.32326 T' = 3.557 £' = 1.6776 

log. B' =0.22468 log. Q =0.25219 L =p = 0.5961 

The angle of departure is given by (14): 

sin 2 *>= (0.05212) (4.8940) = 0.2551, whence #> = 7° 23'. 

The characteristics of the point of fall are given by— 

(15) tan «=#' tan *>=1.6776 tan 7° 23'=0.2174 whence 
w= 12° 16' = angle of fall. 

(10) K=Z7cos <p sec. «= (1,198.1) (0.9917) (1.0234) = 1,215 
foot-seconds=striking velocity. 

(23) T=CT sec. *>=(4.8940) (3.557) (1.0084) = 17.55 secs. 
= time of flight. 

The maximum ordinate is given by (16): 

y 0 =HX tan *>= (0.32326) (30,000) (0.1296) = 1,257 feet. 

The drift is given by (24): 

( 61 * 

Taking K= 0.75, drift=0.25 Jq^ 5 ) (??4 + 12?3) (1.008) =0?4 or 

(0.4) 10,000 = 70 yards to the right. 

The danger space for a target 20 feet high ia given by (25): 

+ 0.21730,000) )- 92 - 0 <>'°°3) -92.2 f«t-30.7 yards. 

Therefore, if the gun were aimed at the water line of a vertical target 
20 feet high an “over” in range of not more than 31 yards Would be 
permissible. 

To compute the errors in range caused by variation of the elements 
of fire use (30): 


AX 
X = 



L A<p 
1719 tan2*> 


+ (!-£) 


AC 

C 


(30) 


To find AA V , look in Table II: F= 2,500 and F= 2,700. Find the 
two J.’s for Z = 6,130, and subtract from the A already found for 
F= 2,600, obtaining the change in A caused by a change of 100 
foot-seconds in F. 

For F= 2,500 we find 4 = 0.05671 and for F= 2,700, .A = 0.04803. 

Hence if AF= + 100, A^4 = 0.4803-0.05212=-0.00409 and if 
AF= - 100, AA = 0.05671 — 0.05212 = +0.00459. 


Therefore the mean value of is —y^ = —0.000831 AF. 
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Substituting known values in (30): 

— 0.596(—0.000831 A F) + tan f4°46' ~ 0 - 5961 ) 

+0.00050 A V+ 0.00132 A<p+ 0.404^ 


In words, at a range of 10,000 yards: 

An increase of 10 foot-seconds in V would cause an increase in 
range of 0.50 per cent or 50 yards. 

An increase of 10 minutes in <p would cause an increase in 
range of 1.32 per cent or 132 yards. 

An increase of 1 per cent in C would cause an increase in range 
of 0.404 per cent or 40.4 yards. 

The effect of wind may be found from (4) and (26). 

From (4), with a 10-mile component in the plane of fire: 


r 2(10)(17.55) 5/4 
Jw ± 30,000 


= 1+0.0240 


Therefore a 10-mile head wind would cause a decrease in O of 2.40 
percent and a corresponding decrease in range of (40.4)X2.40 = 97 
yards. 

From (26) the deflection produced by a 10-mile wind at right angles 
to the plane of fire is: 

(2,600) (0*9917) 13 °) = 23 - 8 D * 

In Table IV for V = 2,600, Z = 6,130, we find Z) w = 0.0070°, so that 
the wind deflection for a 10-mile cross wind blowing to the left is 
(23.8) (0.0070) =0.167° left. 

2. A second typical problem is to compute the value of O from 
actual firing records. Take the following data obtained at the Sandy 
Hook Proving Grounds in firing a special projectile with a wind shield 
of nine calibers ogive in the 12-inch gun. 


Elevation= 15° O'. 
Jump, estimated, = —5'. 
Range = 19,887 yards. 


V = 2,469 foot-seconds. 
T= 35.23 seconds. 

Wt. of shell = 900 pounds. 


These are the mean results for five rounds fired on the same day. 
To find C one proceeds as follows: 

Compute Q from formula (19). 


n (2,469) 2 sin 29° 50' 
^“(32.16) (3) (19,887) 


= 1.5805, log. Q = 0.19880. 
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In Table II, for F= 2,450 and F= 2,500 find the Z corresponding 
to this value of log. Q. Result: 

F= 2,450, Z = 4,918. 

F= 2,500, Z = 4,943. 

Whence, by interpolation, Z (for F= 2,469) is 4,927. 

Cis then given by (12) and is equal to ^ = = 12 -11. 

For this Z, T" = 2.772. Hence the theoretical time of flight is 
T=CT' sec. ^=(12.11) (2.772) (1.0349) = 34.73 secs. 

The next step is to analyze this value of C and compare the value 
of i with the theoretical value given in Table V. 

The observed atmospheric conditions at the time of firing were: 


Barometer, 30". 15. 
Temperature, 49° F. 


Wind 20 miles per hour, blowing from a point 30° to the right of the 
plane of fire. 

In Table III for bar. = 30".15, t = 49°, ^is found to be 0.961. 


^ f a\ ^ i 2(20 cos 30°) (35.23) 5 / 4 „ 

From (4) /„ = 1 — - 3(19 887) -0.950. 

Hence the range table value of 0 should be 


12.11 


(0.950) (0.961) 

To obtain the value of i this value must be divided by j (jfi) 


13.26. 


The maximum ordinate of the trajectory is found from (16). 

In Table II, for F= 2,469, Z = 4,927, we find H= 0.30777. 

Hence y 0 = (0.30777) (3) (19,887) (tan 14° 55') = 4,890 feet. 

Here J (v> + <*>) = J (15°+ 22°) = 18?5, hence the mean height of the 
trajectory is 0.662 y Q or 3,240 feet. In Table X, for h=3 ,240 feet,/ a 
is found to be 1.102. 

0= Vsec. <p= 1.017 from (3). 

Hence (1.017) = 12.24 and 


i = \2 2i(i2) 2 == ®'^ = C0e ® LC ^ en ^ f°nn. 

Table VI gives i = 0.46. The principal error in this computation of 
i from experiment lies in the values of/ a and/ w , since the condition 
of the upper atmosphere is unknown. The value of/ a is for average 
surface temperature and the wind is assumed to be in the same direc¬ 
tion at all altitudes and of a velocity increasing with the height. If 
i had been taken as 0.46, and the other factors as before, and the range 
computed, the error in range would have been about 680 yards. 

6019°—18-2 
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3. Computation of the range from theoretical considerations alone; 
for a given muzzle velocity, projectile, and angle of departure. 

Take as example the 12-inch gun and assume F= 2,361 foot- 
seconds, <p= 12° 23'. 

d 

First compute C from (2) taking jr and/„ as unity. The weight of 
projectile is 1,070 pounds and the value of i is 0.63. 

c-f i> 070 1T . 

(0.63) (144) Vsec. 12° 23 , ,5 *- /a - 

/ a is unknown until y Q is found, so a process of successive approxi¬ 
mation must be used: 

Compute =0.03618. In Table II for 


F= 2,350, 4 = 0.03618, we find Z=4,212. 
F= 2,400, 4 = 0.03618, we find Z = 4,345. 


and so for F= 2,361, 4 = 0.03618, Z is 4,241. 

For Z = 4,241, F=2,361, His 0.2993. 

X= CZ = (11.58) (4,241) = 49,100 feet and y 0 =HX tan <p, 

= (0.2993) (49,100) tan 12° 23'= 3,228 feet, whence corresponding 
to h = 0.663 y 0 =2,140 feet, is 1.066. 

Therefore the corrected value of C is (11.58) (1.066) = 12.35. 

Repeating the process with this new value of C: 

A =0.03393 and Z for this value of A (and F =2,361) is 

Z =4,055. Hence X =4,055 (12.35) =50,080 feet =16,693 yards. 
H for Z =4,055, F =2,361, is 0.2969. 

Therefore corrected j/o = (0.2969) (50,080) tan 12° 23' =3,266 feet; 
mean height =h =0.663 (3,266) =2,166 feet, and/ a =1.067. 

A third computation could be carried through. In practice, of 
course, one estimates / a beforehand and usually the estimation is 
close enough to the computed value to make the second approxima¬ 
tion exact. 

Twenty-six rounds were fired at the proving grounds in September, 
1917, with a quadrant elevation of 12° 28'. The jump was approxi¬ 
mately—5 min. The mean of the ranges corrected individually for 
atmospheric conditions and variations in muzzle velocity was 16,670 
yards, only 23 yards less than the computed range. 

4. If it is desired to find the height of a projectile above the ground 
at any distance from the gun, formulas (21) and (22) are to be used. 
For example, suppose it is desired to compute ordinates 500 yards 
apart for a 2,000 yards trajectory of the United States magazine rifle 
and to locate the summit, given F=2,700 foot-seconds, (7=0.3894. 


7 X 6,000 

C 0.3894 


15,410. 
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For the intermediate points at 500, 1,000, and 1,500 yards, the z’s 
are £, and f of Z, respectively. In Table II, V =2,700 foot-sec¬ 
onds, find o, corresponding to each Z. Results: 


z =3,852 
z =7,705 
z =11,557* 
Z = 15,410 


a =0.02378 
a =0.07202 
a =0.15971 
A =0.28947 


From (14), sin 2 V =AC =(0.28947) (0.3894) =0.1127, and 
<£=3°14'. 


Therefore tan <p =0.05649, and substituting in (21)— 


tan <p 

y—r 


(A— a)x— 


0.05649 

0.28947 


(0.28947-o)*. 


To find the height at any distance x, substitute numerical values 
for a and x, finding: 


a; =1,500 
x =3,000 
x =4,500 
X =6,000 


y =77.8 feet. 
y = 127.4 feet. 
y = 114.0 feet. 
Y = 0 feet. 


The coordinates of the summit may be found as follows: 

Look up H corresponding to Z and use (16). We find H (for 
V =2,700, Z =15,410) to be 0.38855. Hence 

y. = (0.38855) (6,000) (0.05649) =131.7 feet. 

The distance to the summit could he found theoretically from (21) 
by substituting this known value of y° and solving for x„ by trial and 
error. But practically this formula gives so flat a maximum that 
x can not be found accurately by its use. Therefore recourse must 
be had to (22). At the summit tan 6 =0, so (22) reduces to 

A =a. (1+6.') =0.28947. 


Try z. =9,000. Then a.. =0.09690 and log. 6.'=0.29069; hence 
a. (1 + 6.0 =0.09690 (1 +1.9530) =2.8614. 

If z. =9,100, do =0.09902, and 6.' =1.9580, whence 
a. (1 + 6.0 =0.09902(2.9580) =2.9290. 

QQQ 

Interpolating, true Zo =9,000 +g^dOO) = 9,049. 

Therefore Xo = Cz 0 = (0.3894) (9,049) =3,526 feet or 1,175 yards. 

5. To hit a point situated above or below the gun, the usual method 
is to compute the angle of departure for a horizontal range equal to 
the distance to the target and then add to this the angle of position. 
But this is only an approximation. The exact method of computing 
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the elements of a trajectory to hit a point not on a level with the gun 
is illustrated by the following problem: 

It is desired to hit an observation balloon, distant horizontally 
5,000 yards and 1,000 feet high, with the 6-inch howitzer. What 
angle of elevation should be employed? This howitzer fires a shell 
weighing 90 pounds and the muzzle velocity of the outer zone is 
1,150 foot-seconds. 

The range table gives ^>=16° 16' and (7 = 1.856 for a range of 
5,000 yards in the outer zone. Hence ^ x =16° 16' and sin 2 (p x = 
0.5378. 

Also tan e = ^^0 0.06667; hence e =3° 49' and sin « =0.06656. 

15,0U0 

Substituting in (31) 

sin (2<p — c) =sin e (1 + cot e sin 2#x ) 

=0.06656 (l+5-j§gf) =0.6031 


so that 2<p — 3° 49' =37° 5' and <p =20° 27' =proper elevation of the 
howitzer. Adding <p x and e gives 20° 5', so that the error involved 
in the approximate method is 22'. 

The characteristics of the point of fall are readily found by (14), 
(22), (10), and (23). 


From (14), 


sin. 40° 54' 
1.856 


=0.3530. 


At the target, 0 =- = ^^^ = 8,080. 

C l.oOO 

In Table II, for V= 1,150, 2 = 8,080: 

a = 0.29005, log. 6' = 0.12462, ^ = 725.6, *' = 9.147. 
Therefore: 

(22) tan. 0 = (0.3530-0.2900 (1+1.3324)) 

U.oOuU 

= —0.3416, so that 6= —18° 52' = striking angle. 

(10) v= (725.6) (0.9370) (1.0568) =719 foot-seconds = strik¬ 
ing velocity. 

(23) * = 1.856 (9.147) (1.0673) = 18.13 seconds. 

A check is given by (21): 

O *3790 

= ( 0 * 3530 “ 0 - 2900 ) (15,000) = 998 feet = height of target. 

Actually C in this example should have been corrected to agree with 
the range table value for <*> = 20° 27', but this merely requires a repe¬ 
tition of the computation of both <j> x and <l> using the new ( 7 , and is 
not instructive. 
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6. The use of Table IIA (for velocities below 825 foot-seconds) is 
precisely similar to that of Table II (for velocities above 825 foot- 
seconds). Consider this problem: 

The enemy is transporting supplies along a road protected by a 
low hill whose reverse slope is known to be 30°. It is desired to 
shell the road, using 90-pound H. E. shell in the 6-inch howitzer. 
What is the shortest range at which the battery can reach the 
objective ? 

For the inner (fourth) zone the velocity given by the service charge 
is 550 foot-seconds. The range-table value of C is known to be 
approximately 2. As a first attempt, estimate 0 to be 25°. 

Then ^=“5^=^0=0.3830. 

To enter Table IIA, compute 2 =0.383o(^^) =0.2362. 

In Table IIA, the corresponding Z is 3,244. This gives log. 
7?' = 0.0440 and 2?'= 1.107, whence 

tan. co = 1.107 tan. 25° = 0.5162 

Since tan. 30° = 0.5773, the estimated 4> was evidently too small and 
tan. 4> should be about 

tan. 25°+ ° - —=0.4663 +0.0550 = 0.5213 

Try 0=27° 32'. Then 
A V* 

A = 0.4099, |^3=0.2529, Z = 3,450, log. B' = 0.0468, and 
tan. co= 1.114 (0.5213) = 0.5807. 

Hence increasing Z by 206 increased tan. co by 0.0645, so that the 

34 

value of Z for w = 30° must be 3,450 — ^; (206) =3,439, which 

corresponds to a range of i CZ = \ (2.00) (3,439) =2,293 yards. 

Allowing a margin of about 100 yards to assure clearing the hill¬ 
top, the best distance from which to fire is 2,400 yar ds. 

For this range:— 
o v 

Z = -jj- = 3,600, and therefore 

AV 2 V 

^3 = 0.2652, 77=0.2645, log. 7?' = 0.0488, log. ^ = 0.0733, N= 1.088, 

log. Q= 0.0502, and -^=0.5139. 
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Accordingly: 

sin. 2<j>=AC= 0.2652 £—51! (2.00) = 0.8592, <£ = 29° 37' = angle 
of departure. 

y 0 =HX tan. <£=0.2645 (7,200) (0.5685) = 1,082 feet. 

X °~(jx) js ' = 0 - 5139 (7,200) =3,700 feet. 

tan. a=B' tan. <£ = 1.119 (0.5685) = 0.6360, «=32° 27' = angle 
of fall. 


F m =f(^) cos . ^ S ec. <o=550 (j-j^j) (0.8693) (1.1851) 

= 478.5 feet per second=striking velocity. 
rr, NX sec. <*> 1.088 (7,200) (1.1503) 

V ~ 550 

= 16.39 seconds = time of flight. 


Q is here useful only as a check: 


Q= 


V 2 sin. 20 


(550)* (°- 859 2) = 1 . 122 + and log. Q = 0.0502, which 


gX 32.16 (7200) 
agrees with the tabular value. 

7. Table I may be used for any computation for which Table II 
or IIA is used, though the calculation is more laborious and involves 
more trial and error computations. When Z > 20,000, Table I must 
be used. 

Suppose it is desired to find the range of the 3-inch 15-pounder 
R. F. gun, knowing F= 2,600, i = 0.90, 0 = 42°. 
w r 15 


Compute 


-/ a = 1.598/.. 


/sec. 42° (0.9) (9)* 

To avoid unnecessary recomputation a preliminary estimate of/ a 
should be made, thus enabling the second trial value of C to be 
made exact. / a will here be estimated as 1;25. 

<7= 1.25 (1.598) = 1.998, say 2.00. 


A = 


sm. 20 sin. 84 c 


C 


= 0.49726. 


This is within the limits of Table II, but Table I will first be used 
to solve the problem. From (7), since y = 0 at the point of fall, 

tan - ^ = 2 cos. 3 ~ Iv ) 

or 

^~^=A of Table II, = 0.49726 = (^ U ^~- V -/ T .) 

In Table I, for F= 2,600, one finds: 

S y = 2,967.1, ^i v = 120.36, I T = 0.05197, and T v = 0.970 
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so that, by the above equation, A u ~ 0.54923 (S u —2967.1)4-120.36. 
u must now be found by trial. Try u = 600. 

S u = 21,638.7, A u = 9,633.68. Hence 
trial A u = 0.54923 (18,671.6) +120.36 = 10,375.2 > 9,633.7. 

Therefore 600 was too large. Try u = 560. 

S u = 23,114.1, A u = 12,036.9, and 
trial A u = 0.54,923 (20,147.0) +120.36= 11,185.6 < 12,036.9. 

When w=600, the computed A u was too large by 741.5. 

When 06 = 560, the computed A n was too small by 851.3. 

( 741 5 \ 

741 54-851 3 = 581.4. 

Corresponding value of T u is 21.322. 

Hence from (9), T= (7sec. (TV — TV) 

= 2(1.3456) (21.322-0.970) =54.78 seconds. 
And by (11) yo-4.05 T 2 = 12,150 feet. 

Therefore the mean height = 0.62(12,150) = 7,540 feet and/ a = 1.257, 
so that true value of ( 7 = 1.257(1.598) = 2.020. 

A recomputation should now be made and more accurate inter¬ 
polation made* 

-V 2 -- °- 49234 -(l^w)- 005197 ’ and 

0.54431(S„ - 2,967) +120.4 -A u . 

Try u =580: S a = 22,364 and A u = 10,762.5. 

0.54431 (22,364 - 2,967) +120.4 = 10,678.4 - 84.1. 

Try u =583: 8 U = 22,253 and A n = 10,584.4. 

0.54431 (22,253 - 2,967) +120.4 = 10,617.9 =A U + 33.5. 

84 1 

Therefore true u = 580 + g^ 1^.33 g (3) = 582.15 foot-seconds. 

The corresponding primary functions are: 

£„ = 22,285, A n = 10,634.6, /„ = 1.60976, T u = 21.275. 

Hence by 

(6), X = <7 (£„ - 8 V ) = 2.020 (22,285 - 2,967) =39,030 feet= 
13,010 yards. 

(8), tan. 0 =tan. 4-—£—(l a -l T ) 

o non 

= 0.90040- 2 (0 743i4)z ( 1,60976 ~ 0-05197) 

= -1.9496 

or « = tan. -1 1.9496 = 62° 51' = angle of fall. 

(9), T=C sec. <l> (T a — T y ) 

=2.020 (1.3456) (21.275-0.970) = 54.95 seconds. 

(10) Fco=« (582.15) { 13456 ) = 948.3 foot-seconds. 

(11) i/o=4.05 T J = 12,210 feet. 
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The computation by Table II is much shorter. Taking (7=2.020 
as just determined, 

A ^ q. 49234, whence Z= 19,318, corresponding to 

F= 2,600. 

Thence 

# = 0.39109, log. #' = 0.33630, ^ = 582.2, T=20.306 
and X = (19,318) (2.020) =39,030 feet = 13,010 yards. 
yo = 0.39109 (39,030) (90,040) = 13,740 feet, 
tan co = 2.164 (9,004) = 1.949, co = 62° 50'. 

F w = 582 = 948 foot-seconds. 

r= 2.020 (1.3456) (20.306) = 54.95 seconds. 


The results by the two methods are seen to agree precisely except 
for the maximum ordinate. The labor of finding accurately y 0 by 
Table I is so great that it is customary to use the approximate 
formula (11) derived from the equations in vacuo. It is seen that 
(11) gives too low values for y 0 when </> is large. 

8. Table IIA is intended to be used for the computation of any 
high-angle fire trajectory in which the initial velocity is below about 
1,000 foot-seconds, since the velocity falls to a small fraction of its 
initial value at the summit and the quadratic law of air resistance 
applies throughout except for a small portion of the ascending 
branch. 

Calculate the range, time of flight, etc., for the 12-inch steel mortar, 
firing an 800-pound steel shell (2-caliber ogive) at an elevation of 
53° 11' with a muzzle velocity of 980 foot-seconds. 

Compute C. 

i = l,/3 = Vsec. 53° 11' = 1.292, w=800, d = 12, ^ = 1, /„ = 1, so that 


C- 


w _ ( 800 ) A . _4 30 f 

-W*6 pid>~ (1.292)(144) ~ 


AV 1 


To enter the table, calculate neglecting f a for the time being. 


FVsin. 2*\ /980\Y0.9604\ A „ oon 
700 3 ~700\ G / \700/ \ 4.30 

In Table IIA the corresponding value of Z is 5,575, and of H is 
0.2728, whence 

X — CZ = 24,000 feet, or 8,000 yards 
and y 0 =HX tan. * = 0.2728 (24,000) (1.335) =8,740 feet, 

whence log. / a = 8,740 X 10~ 5 = 0.0874 and/ a = 1.22 by (5). 
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Recomputing: 

( 7 = 4.30/ a =(4.30) (1.22) = 5.25 

AV 2 /980V/0.9604\ A OKOK , . 

700* = \700/ VX25") = 0 ' 3585 ’ “ d therefore 

Z= 4,691, H=0.2691, log. B'=0.0637, log. J=0.0957, #=1.117, 
and -^- = 0.5183. 

The results are then— 

X=CZ = (5.25) (4,691) = 24,600 feet = 8,200 yards. 
y 0 = (0.2691) (24,600) (1.335) = 8,840 feet. 

tan. w=B' tan. <£=1.157 (1.335) = 1.543. 

« = tan. -‘1.543 = 57° 4'. 

/u\ x r 980 _ 0 _ 

W 1-248 _785 - 

V u =u cos. ^ sec. co = (785) (0.599) (1.843) = 867 foot-seconds. 
r _gj~i. '-»7 (24,600) (l-670) = 4 g 7 seconds. 

x 0 = 0.5183 (24,600) = 12,720 feet = 4,240 yards. 

The range table gives X = 8,000 yards and T=46.6 seconds. Since 
the first value of X , computed with / a = l, was just 8,000 yards, it 
appears that the firings upon which this range table was based 
determined the reducing factor y to be 1.22 at this elevation. It is 
to be noted that a change of 22 per cent in O caused a change of 
only 2.7 per cent in range. This brings out the characteristic feature 
of mortar fire; that the usual service trajectories approximate quite 
nearly to trajectories in a vacuum. 

Problems in accuracy of fire are very important, and two examples 
are given. The fundamental definitions used in probability of 
fire are: 

(a) The mean error of a gun is the mean distance from a point of 
fall to the center of impact of several consecutive rounds. 

(b) The probable error is that error which it is equally likely will 
be exceeded or will not be exceeded by any single deviation. It is 
0.846 times the mean error. The 50 per cent zone, containing half 
the hits, has a width twice the probable error or 1.69 times the mean 
error. 

(c) The resultant error in any quantity due to several independent 
causes is the square root of the sum of the squares of the independent 
errors. 
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9. Ten consecutive rounds fired with the 3-inch 15-pounder, long- 
pointed shell, at 15° elevation, F—2,596, gave the following results: 
Mean range = 11,339 yards. 

Mean deviation in range = 109 yards. 

Mean deflection = 169 yards to the right. 

Mean deviation in deflection = 19 yards. 

(а) What are the widths of the 50 per cent zones for range 

and deflection ? 

(б) What is the chance of hitting a vertical target 20 yards 

square at this range ? 

(а) The mean error in range was 109 yards, so that the 50 per 
cent zone for range is 1.69 (109) = 184 yards wide. 

Similarly the mean error in deflection being 19 yards, the 50 per 
cent zone for deflection is 1.69 (19) =32 yards wide. 

(б) The vertical error must be found from the error in range by 
(25). 

First a) must be found. Since <£=15°, V = 2,596, X — 34,017, 
log. Q = log. =0.48855. 

From Table II, the corresponding Z is 11,475 and log. B' is 0.29877. 
Hence tan <o = B' tan <£ = 1.9896 tan 15° = 0.5332, and co = 28°4'. 
Substituting in (25) 

AX = 0.5332 0 + 67533 (34,000)) = 18 ^( 1 + l8,10o) 


o that a targets 20 yards high is equivalent to a horizontal target of 

length A-XT = 1.878(60) ( 1 + i/^o)= 113 f eet = 38 yards. 

In Table VIII, ~, the ratio of the width of a zone containing a per 

cent of the shots to the width of the 50 per cent zone, is tabulated 
against a. 

In this case the vertical target represents a zone for deflection of 


20 

width — or 62.5 per cent of the 50 per cent zone, and a zone for range 

o2 

38 

of width or 20.6 per cent of the 50 per cent zone. 

In Table VIII for ^-=0.625, the per cent a is 32.7, and for ^ =0.206 
a is 11.3. 

Therefore the fraction of all the shots hitting the target is 0.327 X 
0.113 = 0.037 and the chance of hitting the target is only 3.7 in a 
hundred. 

10. The mean variation in velocity for the 10 rounds of example 9 
was 14.4 foot-seconds. 
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What was the mean error in range caused by this variation in 
velocity ? And what variation in jump would be necessary to account 
for the remainder of the observed mean deviation in range ? 

In example 9, the value of Z for the trajectory was found to be 
14,475. For this value of Z, and 

V = 2,500, A is 0.17985 

V = 2,596, A is 0.16868 

V = 2,700, A is 0.15741 

Therefore the mean value of aA v for a change of A V in V is: 
AAv= -(0.02244) -0.000112 AF 


From formula (30), the per cent change in range caused by a 
change of A V in V is: 

A AT L A Av 
~X~~ AT~’ 

aa 

Substituting for L (from example 9) and —. 


AX 

X 


-1 

1. 9896 


/ 0.000112 A V\ n 
V 0.16868 ) °- 000335 


AF 


Therefore a mean variation of 14.4 foot-seconds in V results in a 
mean variation in range of 

AAT= (11,339) (0.000335) (14.4) = 54.6 yards. 

The observed mean deviation in range was 109 yards so that the 
mean variation due to other causes than velocity is 

Vl09 2 — 55 2 = 94 yards. 

Referring again to formula (30) the per cent change in range due 
to a change of A</> minutes in <t> is 

AX _ L A<t> 

X ~1, 719 tan. 2<*> 

Here 4> = 15°, L= - Q g Q6 > so that 


AX ( 1,719 ) (l.9896) ( 0 . 5773 ) 6,75 A<l> yards ' 

In order to cause a mean error of 94 yards, the mean variation in 
94 

0 would have to be 16 minutes. Evidently therefore the por- 

5.75 

tion of the 94-yard residual error to be ascribed to <t> is small. A 
mean variation in <t> of about 2 minutes is a reasonable value to 
assume. This would leave a residual error of 

V94 2 —12 2 = 93 yards 
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which must be ascribed to varying degrees of steadiness in flight, 
varying air currents encountered, etc. From formula (30) again: 

AX ( t\AC 93 0.9896 A 0 

+ \ ) C ~ 11,339“ + 1.9896 0 

or ^=0.0165 

Therefore a mean variation of 1.6 per cent in the density of the 
air encountered would have caused the same error as the observed 
variations in flight conditions did. Hence it is seen that (consider¬ 
ing the attendant changes in M. V.) a mean variation from round to 
round of 1 per cent in the weight of projectile would hardly have 
affected the accuracy of this gun at this 'particular range . 
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COLLECTED FORMULAS. 

BALLISTIC COEFFICIENT. 


Co=% . (1) 

. (2) 

0=Vsec <t> . (3) 

2W T 5 f 4 

/ w =l±——(+ with favorable wind, — with opposing wind) . . . . • (4) 

log/ a =2/oX10“ 5 (approximate).(5) 

FOB USE WITH TABLE I, 

x=C(S(n)-S(V)) .(6) 

y_ ti A* _ c rml ^ 

x~~ tan</> C08 2 ^[_£(u)-S(V) 7 ( V )J.( 7 ) 

tanfl= tan 4>~ ,^[l(u) —I(V)J ...(8) 

l=C sec <*> (T(u)—T(V)).. . (9) 

v=u cos <f> sec 0.(10) 

y o =4.05 T 2 (approximate).(11) 

With Table IIX use formulas (1) to (4), (10), and (12) to (22), inclusive. Refer to 
page XI for a separate tabulation of these formulas. 

FOB USE WITH TABLE II. 

x=Cz .; (12) 

sin2«j f>=AC .(14) 

tan oj=B / tan <t> .(15) 

y 0 —HX tan <f> . (16) 

y= tanj» (A _ a)x . (21) 

tane=^[^-a(l+6'))].'• • • (22) 

v=u cos sec 0.. . (10) 

t=Ctf sec</>.(23) 

Q = ~fx~. < 19 > 

For definitions of symbols, etc., see page X. Capital letters refer to characteristics 
of the point of fall on a horizontal through the gun; small letters refer to characteristics 
of any other point of the trajectory. 
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TABLE I. 


u 

S (u) 

A 

A («) 

A 

J(tt) 

A 

T(u) 

A 

3600 

0.0 

54.5 

0.00 

1.72 

0.03138 

0.00027 

0.000 

0.015 

3580 

54.5 

54.7 

1.72 

1.74 

0.03165 

0.00028 

0.015 

0.015 

3560 

109.2 

54.9 

3. 46 

1.76 

0. a3193 

0.00028 

0.030 

0.016 

3540 

164.1 

55.1 

5.22 

1.78 

0.03221 

0.00028 

0.046 

0.016 

3520 

219.2 

55.2 

7.00 

1.80 

0.03249 

0.00029 

0.062 

0.015 

3500 

274.4 

55.4 

8.80 

1.82 

0.03278 

0.00030 

0.077 

0.016 

3480 

329.8 

55.5 

10.62 

1.85 

0.03308 

0.00029 

0.093 

0.016 

3460 

385.3 

55.8 

12.47 

1.87 

0.03337 

0.00030 

0.109 

0.016 

3440 

441.1 

55.9 

14. 34 

1.89 

0.03367 

0.00031 

0.125 

0.017 

3420 

497.0 

56.1 

16.23 

1.92 

0.0339S 

0.00031 

0.142 

0.016 

3400 

553.1 

28.2 

18.15 

0.96 

0.03429 

0.00016 

0.158 

0.008 

3390 

581.3 

28.1 

19.11 

0.97 

0.03445 

0.00016 

0.166 

0.008 

3380 

609. 4 

28.2 

20. 08 

0. 98 

0.03461 

0. 00016 

0.175 

0.008 

3370 

637.6 

28.2 

21.06 

0.98 

0.03477 

0.00016 

0.183 

0.009 

3360 

665.8 

28.3 

22.04 

0.99 

0.03493 

0.00016 

0.192 

0.008 

3350 

/ .794.1 

28.4 

23.03 

1.00 

0.03450 

0.00016 

0.200 

0.008 

3340 

(a 722.5 

28.4 

24.03 

1.01 

0.03525 

0.00016 

0.208 

0.009 

3330 

750.9 

28.4 

25.04 

1.01 

0.03541 

0.00017 

0.217 

0.008 

3320 

779.3 

28.5 

26.05 

1.02 

0.03558 

0.00016 

0.225 

0.009 

3310 

807.8 

28.6 

27.07 

1.02 

0.03574 

0.00017 

0.234 

0.009 

3300 

836.4 

28.6 

28.09 

1.03 

0.03591 

0.00017 

0.243 

0.008 

3290 

865.0 

28.6 

29.12 

1.03 

0.03608 

0.00017 

0.251 

0.009 

32S0 

893.6 

28.7 

30.15 

1.04 

0.03625 

0.00017 

0.260 

0.009 

3270 

922.3 

28.7 

31.19 

1.05 

0.03642 

0.00018 

0.269 

0.009 

3260 

951.0 

28.8 

32.24 

1.06 

0.03660 

0.00017 

0.278 

0.008 

3250 

979.8 

28.8 

33.30 

1.06 

0.03677 

0.00018 

0.286 

0.009 

3240 

1008.6 

28.9 

34.36 

1.07 

0.03695 

0.00018 

0.295 

0.009 

3230 

1037.5 

28.9 

35. 43 

1.08 

0.03713 

0.00018 

0.304 

0.009 

3220 

1066.4 

29.0 

36.51 

1.08 

0.03731 

0.00018 

0.313 

0.009 

3210 

1095.4 

29.0 

37.59 

1.09 

0.03749 

o: 00018 

0.322 

0.009 

3200 

1124.4 

29.1 

38.68 

1.10 

0.03767 

0.00018 

0.331 

0.009 

3190 

1153.5 

29.1 

39.78 

1.10 

0.03785 

0.00019 

0.340 

0.009 

3180 

1182.6 

29.2 

40.88 

1.12 

0.03804 

0.00018 

0.349 

0.010 

3170 

1211.8 

29.2 

42.00 

1.12 

0.03822 

0.00019 

0.359 

0.009 

3160 

1241.0 

29.3 

43.12 

1.13 

0.03841 

0.00019 

0.368 

0.009 

3150 

1270.3 

29.3 

44.25 

1.13 

0.03860 

0.00019 

0.377 

0.009 

3140 

1299.6 

29.4 

45.38 

1.14 

0.03879 

0.00019 

0.386 

0.010 

3130 

1329.0 

29.4 

46.52 

1.15 

0.03898 

0.00020 

0.396 

0.009 

3120 

1358. 4 

29.5 

47.67 

1.16 

0.03918 

0.00019 

0. 405 

0.010 

3110 

1387.9 

29.5 

48.83 

1.16 

0.03937 

0.00020 

0.415 

0.009 

3100 

1417.4 

29.6 

49.99 

1.18 

0.03957 

0.00020 

0.424 

0.010 

3090 

1447.0 

29.6 

51.17 

1.18 

0.03977 

0.00020 

0. 434 

0.009 

30.80 

1476. 6 

29.7 

52.35 

1.19 

0.03997 

0.00020 

0.443 

0.010 

3070 

1506.3 

29.8 

53.54 

1.20 

0.04017 

0.00020 

0. 453 

0.010 

3060 

1536.1 

29.8 

54. 74 

1.21 

0.04037 

0.00021 

0.463 

0.009 

3050 

1565.9 

29.8 

55.95 

1.21 

0.01058 

0.00021 

0. 472 

0.010 

3040 

1595.7 

29.9 

57.16 

1.22 

0.04079 

0.00021 

0.482 

0.010 

3030 

1625.6 

30.0 

58.38 

1.23 

0.04100 

0.00021 

0.492 

0.010 

3020 

1655.6 

30.0 

59.61 

1.24 

0.04121 

0.00021 

0.502 

0.010 

3010 

1685.6 

30.1 

60.85 

1.25 

0.04122 

0.00021 

0.612 

0.010 

3000 

1716.7 

30.1 

62.10 

1.26 

0.04163 

0.00022 

0.622 

0.010 
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TABLE I.—Continued. 


u 

8 («) 

A 

A («) 

A 

/(«) 

A 

T («) 

A 

3000 

1716.7 

30.1 

62.10 

1.26 

0.04163 

0.00022 

0.522 

aoio 

2990 

1746.8 

30.2 

63.36 

1.27 

0.04185 

0.00022 

0.532 

0.010 

2980 

1776.0 

30.2 

64.63 

1.28 

0.04207 

0.00022 

0.542 

0.010 

2970 

1806.2 

3a 3 

65.91 

1.28 

0.04229 

0.00022 

0.552 

0.011 

2960 

1836.5 

3a 3 

67.19 

1.29 

0.04251 

a00022 

0.563 

0.010 

2950 

1866.8 

30.4 

68.48 

1.30 

0.04273 

0.00023 

0.573 

0.010 

2940 

1897.2 

aas 

60.78 

1.32 

0.04296 

0.00022 

0.583 

0.010 

2930 

1927.7 

3a 5 

71.10 

1.32 

0.04318 

0.00023 

0.593 

0.011 

2920 

1958.2 

30.6 

72.42 

1.33 

0.04341 

0.00023 

0.604 

0.010 

2910 

1988.8 

3a 6 

73.75 

1.34 

0.04364 

a00Q24 

a 614 

a on 

2900 

2019.4 

3a7 

75.09 

1.35 

0.04388 

0.00023 

a 625 

0.010 

2890 

2050.1 

30.8 

76.44 

1.36 

0.04411 

0.00024 

0.635 

0.011 

2880 

2080.9 

30.8 

77.80 

1.37 

0.04435 

0.00024 

0.646 

0.011 

2870 

2111.7 

3a 9 

79.17 

1.38 

0.04456 

a 00024 

a 657 

a on 

2860 

2142.6 

30.9 

80.55 

1.39 

0.04483 

0.00024 

0.668 

0.011 

2850 

2173.5 

31.0 

81.94 

1.40 

a 04507 

0.00025 

0.679 

0.011 

2840 

2204.5 

31.1 

83.34 

1.41 

0.04532 

0.00025 

a 690 

0.011 

2830 

2235.6 

31.1 

84.75 

1.42 

a 04557 

0.00025 

0.701 

0.011 

2820 

2266.7 

31.2 

86.17 

1.43 

0.04582 

a 00025 

a 712 

0.011 

2810 

2297.9 

31.2 

87.60 

1.44 

a 04607 

a 00026 

a 723 

a on 

2800 

2329.1 

31.3 

89.04 

1.46 

0.04633 

0.00026 

a 734 

a on 

2790 

2360.4 

31.3 

9a 50 

1.47 

0.04659 

0.00026 

0.745 

0.011 

2780 

2391.7 

31.4 

1 91.97 

1.48 

0.04685 

0.00026 

0.756 

0.011 

2770 

2423.1 

31.5 

93.45 

1.48 

a 04711 

0.00027 

a 767 

a 012 

2760 

2454.6 

31.5 

94.98 

1.50 

0.04738 

0.00026 

0.779 

0.011 

2750 

2486.1 

31.6 

96.43 

1.51 

0.04764 

0.00027 

a 790 

0.012 

2740 

2517.7 

31.7 

97.94 

1.52 

0.04791 

0.00027 

0.802 

0.011 

2730 

2549.4 

mm 

99.46 

1.53 

0.04818 

0.00028 

0.813 


2720 

2581.1 

HBtll 

100.99 

1.54 

0.04846 

0.00028 

0.825 

iiKir 1 * 

2710 

2612.9 

mm 

102.53 

1.56 

0.04874 

0.00028 

a 837 


2700 

2644.8 

31.9 

104.09 

1.57 

0.04902 

0.00028 

0.849 

0.011 

2090 

2676.7 


105.66 


0.04930 

0.00029 


0.012 

2680 

2708.7 


107.25 


0.04959 

0.00029 

0.872 

I^wTiTFI 

2670 



108.85 

1 1 ; 

0.04988 

0.00029 

a 884 



2772.9 


110.45 

■ 

0.05017 

0.00029 

a 896 


2650 

2805.1 


112.07 


0.05046 

0.00030 



2640 

2837.4 

32.3 

113.70 

1.64 

0.05076 

0.00030 

0.921 

a 012 

2630 

2809.7 

32.4 

115.34 

1.66 

0.05106 

0.00030 

0.933 

0.012 

2620 

2902.1 

32.5 

117.00 

1.67 

0.05136 

0.00030 

0.945 

0.012 

2610 

2934.6 

32.6 

118.67 

1.69 

0.05166 

0.00031 

a967 

0.013 

2600 

2967.1 

32.6 

120.36 

1.72 

0.05197 

0.00031 

a 970 

aoi3 

2590 

2999.7 

32.7 

122.08 

1.72 

0.05228 

0.00032 

a 983 

a 012 

2680 

3032.4 

32.9 

123.80 

1.73 

0.05260 

0.00081 

0.995 

0.013 

2570 

3065.3 

32.9 

125.53 

1.75 

0.05291 

0.00032 

1.008 

0.013 

2560 

3098.2 

33.0 

127.28 

1.76 

0.05323 

0.00083 

1.021 

0.013 

2550 

3131.2 

33.1 

129.04 

1.77 

0.05356 

0.00033 

1.034 

0.013 

2540 

3164.3 

33.2 

130.81 

1.78 

0.05389 

0.00033 

1.047 

a 013 

2530 

3197.5 

33.3 

132.59 

1.81 

0.05422 

0.00034 

1.060 

a 013 

2520 

3230.8 

33.3 

134.40 

1.83 

0.05456 

0.00034 

1.073 

0.014 

2510 

3264.1 

33.5 

isa 23 

1.84 

0.05490 

0.00034 

1.087 

0.013 

2500 

3297.6 

33.6 

138.07 

1.86 

0.05524 

0.00035 

1.100 

aoi3 
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TABLE I—Continued. 


u 

S ( tt ) 

A 

A{u) 

A 

/(«) 

A 

T(1t) 

A 

2500 

3297.6 

33.6 

138.07 

1.86 

0.05524 

0.00035 

1.100 

0.013 

2490 

3331.2 

33.6 

139.93 

1.88 

0.05559 

0.00035 

1.113 

0.014 

2480 

3364.8 

33.8 

141.81 

1.89 

0.05594 

0.00035 

1.127 

0.014 

2470 

3398.6 

33.8 

^ 143.70 

1.91 

0;05629 

a 00036 

1.141 

0.013 

2460 

3432.4 

34.0 

145.61 

1.93 

0.05665 

0.00036 

1.154 

0.014 

2450 

3466.4 

34.0 

147.54 

1.95 

0.05701 

0.00037 

1.168 

0.014 

2440 

3500.4 

34.2 

149.49 

1.97 

0.05738 

0.00037 

1.182 

0.014 

2430 

3534.6 

34.2 

151.46 

1.98 

0.05775 

0.00038 

1.196 

0.014 

2420 

3568.8 

34.3 

153.44 

2.00 

0.05813 

0.00038 

1.210 

0.015 

2410 

3603.1 

34.5 

155.44 

2.02 

0.05851 

0.00038 

1.225 

0.014 

2400 

3637.6 

34.5 

157.46 

2.04 

0.05889 

0.00039 

1.239 

0.014 

2390 

3672.1 

34.6 

159.50 

2.06 

0.05928 

0.00039 

1.253 

0.015 

2380 

3706.7 

34.8 

161.56 

2.08 

0.05967 

0.00040 

1.268 

0.014 

2370 

3741.5 

34.8 

163.64 

2.10 

0.06007 

0.00040 

1.282 

0.015 

2360 

3776.3 

35.0 

166.74 

2.12 

0.06047 

a 00040 

1.297 

0.015 

2350 

3811.3 

35.0 

167.86 

2.14 

0.06087 

0.00041 

1.312 

0.015 

2340 

3846.3 

35.2 

170.00 

2.16 

0.06128 

0.00042 

1.327 

0.015 

2330 

3881.5 

35.3 

172.16 

2.18 

0.06170 

0.00042 

1.342 

0.015 

2320 

3916.8 

35.3 

174.34 

2.21 

0.06212 

0.00042 

1.357 

0.016 

2310 

3952.1 

35.5 

17 & 55 

2.23 

0.06254 

0.00043 

1.373 

0.015 

2300 

3987.6 

35.6 

178.78 

2.25 

0.06297 

0.00043 

1.388 

a 015 

2290 

4023.2 

35.7 

181.03 

2.27 

0.06340 

0.00044 

1.403 

0.016 

2280 

4058.9 

35.8 

183.30 

2.30 

0.06384 

0.00044 

1.419 

0.016 

2270 

4094.7 

35.9 

185.60 

2.32 

0.06428 

0.00045 

1.435 

0.015 

2260 

4130.6 

36.0 

187.92 

2.34 

0.06473 

0.00046 

1.450 

0.016 

2250 

4166.6 

36.2 

190.26 

2.36 

0.06519 

0.00046 

1.466 

0.016 

2240 

4202.8 

36.2 

192.62 

2.39 

0.06565 

0.00047 

1.482 

0.017 

2230 

4239.0 

36.4 

195.01 

2.41 

0.06612 

0.00047 

1.499 

0.016 

2220 

4275.4 

36.4 

197.42 

2.44 

0.06659 

0.00048 

1.515 

0.016 

2210 

4311.8 

36.6 

199.86 

2.46 

0.06707 

0.00048 

1.531 

0.017 

2200 

4348.4 

36.7 

202.32 

2.50 

0.06755 

0.00049 

1.548 

0.017 

2190 

4385.1 

36.9 

204.82 

2.52 

0.06804 

0.00050 

1.565 

0.016 

2180 

4422.0 

36.9 

207.34 

2.54 

0.06854 

0.00050 

1.581 

0.017 

2170 

4458.9 

37.1 

209.88 

2.57 

a 06904 

0.00051 

1.598 

. 0.017 

2160 

4496.0 

37.2 

212.45 

2.60 

0.06955 

0.00052 

1.615 

0.018 

2150 

4533.2 

37.3 

215.06 

2.62 

0.07007 

0.00052 

1.633 

0.017 

2140 

4570.5 

37.4 

217.67 

2.65 

0.07059 

0.00053 

1.650 

0.017 

2130 

4607.9 

37.6 

220.32 

2.68 

0.07112 

0.00053 

1.667 

0.018 

2120 

4645.5 

37.6 

223.00 

2.70 

0.07165 

0.00054 

1.685 

0.018 

2110 

4683.1 

37.8 

225.70 

2.73 

0.07219 

0.00055 

1.703 

0.018 

2100 

4720.9 

38.0 

228.43 

2.77 

0.07274 

0.00056 

1.721 

0.018 

2090 

4758.9 

38.1 

231.20 

2.80 

0.07330 

0.00056 

1.739 

a 018 

2080 

4797.0 

38.2 

234.00 

2.83 

0.07386 

0.00057 

1.757 

0.019 

2070 

4835.2 

38.3 

23 a 83 

2.86 

0.07443 

a 00058 

1.776 

0.018 

2060 

4873.5 

38.4 

239.69 

2.90 

0.07501 

0.00058 

1.794 

0.019 

2050 

4911.9 

38.6 

242.59 

2.93 

0.07559 

0.00060 

1.813 

0.019 

2040 

495 a 5 

38.7 

245.62 

2.96 

0.07619 

a 00060 

1.832 

a 019 

2030 

4989.2 

38.9 

24&48 

2.99 

0.07679 

a 00061 

1.851 

a 019 

2020 

5028.1 

38.9 

251.47 

3.03 

0.07740 

a 00062 

1.870 

0.019 

2010 

5067.0 

39.1 

254.50 

3.07 

a 07802 

a 00062 

1.889 

0.020 

2000 

5106.1 

6019°—IB 

39.2 

257.57 

3.10 

a 07864 

. 0.00064 

1.909 

0.020 
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ingalls’ ballistic tables. 

TABLE I — Continued . 


u 


A 



I(u) 

A 

T(u) 

A 

2000 

5106.1 

39.2 

257.57 

a io 

0.07864 

0.00064 

1.909 

0.020 

1990 

5145.3 

30.4 

26 a 67 

3.14 

a 07928 

0.00064 

1.929 

0.019 

1980 

5184.7 

39.6 

263.81 

a 17 

0.07992 

0.00066 

1.948 

a 020 

1970 

5224.3 

39.6 

26 a 98 

3.21 

0.08058 

0.00066 

1.968 

a 021 

1960 

5263.9 

39.8 

27 a 19 

a 25 

0.08124 

0.00067 

1.989 

0.020 

1950 

5303.7 

40.0 

273.44 

3.29 

0.08191 

0.00068 

2.009 

0.021 

1940 

5343.7 

40.1 

27 a 73 

a 32 

0.08259 

0.00069 

2.030 

a 020 

1930 

5383.8 

40.2 

28 a 05 

3.36 

0.08328 

0.00070 

2.050 

0.021 

1920 

5424.0 

40.4 

283.41 

3.40 

0.08398 

0.00071 

2.071 

0.022 

1910 

5464.4 

40.6 

28a 81 

3.45 

0.08469 

0.00071 

2.093 

0.021 

1900 

5505.0 

40.7 

29 a 26 

3.49 

0.08540 

0.00073 

2.114 

0.021 

1890 

5545.7 

40.8 

293.75 

3.53 

0.08613 

0.00074 

2.135 

0.022 

1880 

5586.5 

4 L 0 

297.28 

3.58 

0.08687 

0.00075 

2.157 

0.022 

1870 

5627.5 

41.1 

30 a 86 

3.62 

0.08762 

0.00076 

2.179 

0.022 

1860 

5668.6 

41.3 

304.48 

3.67 

0.08838 

0.00077 

2.201 

0.022 

1850 

5709.9 

41.5 

308.15 

3.71 

0.08915 

0.00078 

2.223 

0.023 

1840 

5751.4 

41.6 

311.86 

3.76 

0.08993 

0.00080 

2.246 

0.022 

1830 

5793.0 

41.8 

315.62 

3.81 

0.09073 

0.00080 

2.268 

0.023 

1820 

5834.8 

41.9 

319.43 

3.85 

0.09153 

0.00082 

2.291 

0.024 

1810 

5876.7 

42.1 

323.28 

3.90 

0.09235 

0.00083 

2.315 

0.023 

1800 

5918.8 

42.3 

327.18 

3.96 

a 09318 

0.00084 

2.338 

0.024 

1790 

. 6961.1 

42.6 

331.14 

4.02 

0.09402 

0.00086 

2.362 

0.024 

1780 

6003.7 

42.8 

33 a 16 

4.08 

0.09488 

0.00088 

2.386 

0.024 

1770 

6046.5 

43.1 

339.24 

4.14 

0.09576 

0.00089 

2.410 

0.024 

1760 

6089.6 

43.3 

343.38 

4.21 

0.09665 

0.00090 

2.434 

0.024 

1750 

6132.9 

43.5 

347.59 

4.27 

0.09755 

0.00092 

2.458 

0.025 

1740 

6176.4 

43.8 

351.86 

4.33 

a 09847 

0.00094 

2.483 

0.025 

1730 

6220.2 

44.1 

35 a 19 

4.40 

a 09941 

0.00095 

2.508 

0.026 

1720 

6264.3 

44.3 

360.59 

4.47 

0.10036 

0.00097 

2.534 

0.026 

1710 

6306.6 

44.5 

36 a 06 

4.54 

a 10133 

0.00099 

2.560 

0.026 

1700 

6353.1 

44.8 

369.60 

4.61 

a 10232 

0.00100 

2.586 

0.026 

1690 

6397.9 

45.1 

374.21 

4.68 

0.10332 

0.00102 

2.612 

0.027 

1680 

6443.0 

45.4 

378.89 

4.76 

0.10434 

0 . 0010 * 

2.639 

0.027 

1670 

6488.4 

45.7 

383.65 

4.83 

0.10538 

0.00106 

2.666 

0.027 

1660 

6534.1 

45.9 

388.48 

4.91 

0.10644 

0.00108 

2.693 

a 028 

1650 

658 a 0 

46.2 

393.39 

4.99 

0.10752 

0.00110 

2.721 

0.028 

1640 

6626.2 

46.5 

398.38 

aos 

0.10862 

0.00112 

2.749 

0.028 

1630 

6672.7 

46.7 

403.46 

a 16 

0.10974 

0.00113 

2.777 

0.029 

1620 

6719.4 

47.1 

408.62 

5.24 

0.11087 

0.00116 

2.806 

0.029 

1610 

6766.5 

47.3 

413.86 

a 33 

0.11203 

0.00119 

2.835 

0.030 

1600 

6813.8 

23.8 

419.19 

2.70 

0.11322 

0.00060 

- 2.865 

0.015 

1595 

6837.6 

23.9 

421.89 

2.72 

0.11382 

0.00060 

2.880 

0.015 

1590 

6861.5 

23.9 

424.61 

2.75 

0:11442 

a 00061 

2.895 

0.015 

1585 

6885.4 

24.0 

427.36 

2.77 

0.11503 

a 00062 

2.910 

0.016 

1580 

6909.4 

24.1 

43 a 13 

2.79 

0.11565 

a 00062 

2.926 

0.015 

1575 

6933.5 

24.1 

432.92 

2.82 

0.11627 

a 00063 

2.941 

0.015 

1570 

6957.6 

24.3 

43 a 74 

2.84 

0.11690 

a 00063 

2.956 

a 016 

1565 

6981.9 

24.3 

43 a 58 

2.87 

0.11753 

a 00064 

2.972 

0.015 

1560 

7006.2 

24.4 

441.45 

2.89 

0.11817 

a 00065 

2.987 

a 016 

1555 

7030.6 

24.5 

444.34 

2.91 

a 11882 

a 00065 

3.003 

a 016 

1550 

7055.1 

24.6 

447.25 

2.94 

a 11947 

a00066 

3.019 

G .016 
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. ingalls’ ballistic tables. 


TABLE I—Continued. 


u 

S(u) 

A 

A(u) 

A 


A 

T( «) 

A 

1550 

7065.1 

24.6 

447.25 

2.94 

0.11947 

0.00066 

3.019 

0.016 

1545 

7079.7 

24.6 

45 a 19 

2.97 

a 12013 

a 00067 

3.035 

0.016 

1540 

7104.3 

! 24.7 

453.16 

2.99 

0.12080 

a 00067 

3.051 

0.016 

1535 

7129.0 

24.8 

45 & 15 

3.02 

a 12147 

a 00068 

3.067 

0.016 

1530 

7153.8 

24.9 

459.17 

3.05 

0.12215 

0.00069 

3.083 

a 016 

1525 

7178.7 

24.9 ■ 

462.22 

3.08 

0.12284 

0.00069 

3.099 

0.016 

1520 

7203.6 

25.0 

465.30 

3.10 

0.12353 

0.00070 

3.115 

0.017 

1515 

7228.6 

25.1 

46 & 40 

3.13 

a 12423 

0.00071 

8.132 

0.016 

1510 

7253.7 

25.2 

471.53 

3.16 

0.12494 

0.00071 

3.148 

0.017 

1505 

7278.9 

25.3 

474.69 

3.18 

0.12565 

0.00072 

8.165 

0.017 

1500 

7304.2 

25.5 

477.87 

3.21 

0.12637 

0.00073 

3.182 

0.017 

1495 

7329.7 

25.5 

481.08 

3.25 

a 12710 

0.00073 

3.199 

0.017 

1490 

7355.2 

25.6 

484.33 

3.27 

0.12783 

0.00075 

3.216 

0.017 

1485 

7380.8 

25.6 

487.60 

3.31 

0.12858 

0.00075 

3.233 

0.018 

1480 

7406.4 

25.7 

490.91 

3.33 

0.12983 

0.00075 

3.251 

0.017 

1475 

7432.1 

25.8 

494.24 

3.37 

0.13008 

0.00077 

3.268 

0.018 

1470 

7457.9 

25.9 

497.61 

3.40 

0.13085 

0.00077 

3.286 

0.017 

1465 

7483.8 

26.0 

501.01 

3.43 

0.13162 

0.00078 

3.303 

0.018 

1460 

7509.8 

26.1 

504.44 

3.46 

0.13240 

0.00079 

3.321 

0.018 

1455 

7535.9 

26.1 

507.90 

3.49 

0.13819 

0.00080 

3.339 

0.018 

1450 

7562.0 

26.3 

511.39 

3.53 

a 13399 

0.00081 

3.357 

0.018 

1445 

7588.3 

26.3 

514.92 

3.56 

0.13480 

0.00081 

3.375 

0.018 

1440 

7614.6 

26.4 

518.48 

3.59 

0.13561 

0.00082 

3.393 

0.019 

1435 

7641.0 

26.5 

522.07 

3.63 

0.13648 

0.00083 

3.412 

0.018 

1430 

7667.5 

26.7 

525.70 

3.67 

0.13726 

0.00084 

3.430 

0.019 

1425 

7694.2 

26.7 

529.37 

3.70 

0.13810 

0.00085 

3.449 

0.018 

1420 

7720.9 

26.8 

533.07 

3.74 

0.13895 

0.00086 

3.467 

0.019 

1415 

7747.7 

26.9 

536.81 

3.77 

0.13981 

0.00087 

3.486 

0.020 

1410 

7774.6 

26.9 

540.58 

3.81 

0.14068 

0.00087 

3.506 

0.019 

1405 

7801.5 

27.0 

544.39 

3.84 

0.14155 

0.00089 

3.525 

0.019 

1400 

7828.5 

27.2 

548.23 

3.88 

0.14244 

0.00090 

3.544 

0.019 

1395 

7855.7 

27.3 

552.11 

3.93 

0.14884 

0.00090 

3.563 

0.020 

1390 

7883.0 

27.4 

656.04 

3.96 

0.14424 

0.00092 

3.583 

0.020 

1385 

7910.4 

27.5 

560.00 

4.00 

0.14516 

0.00092 

3.603 

0.020 

1380 

7937.9 

27.6 

564.00 

4.05 

0.14608 

0.00094 

3.623 

0.020 

1375 

7966.5 

27.6 

568.05 

4.08 

0.14702 

0.00094 

3.643 

0.020 

1370 

7993.1 

27.9 

572.13 

4.15 

0.14796 

0.00096 

3.663 

0.020 

1365 

8021.0 

28.1 

576.28 

4.20 

0.14892 

0.06097 

3.683 

0.021 

1360 

8049.1 

28.4 

580.48 

4.27 

0.14989 

0.00099 

3.704 

0.021 

1355 

8077.5 

28.6 

584.75 

4.32 

0.15088 

0.00101 

3.725 

0.021 

1350 

8106.1 

28.8 

589.07 

4.88 

0.15189 

0.00102 

3.746 

0.021 

1345 

8134.9 

29.0 

593.45 

4.45 

0.15291 

0.00103 

3.767 

0.022 

1340 

8163.9 

29.2 

597.90 

4.51 

0.15394 

0.00105 

3.789 

0.022 

1335 

8198.1 

29.4 

602.41 

4.58 

0.15499 

0.00107 

3.811 

0.022 

1330 

8222.5 

29.6 

606.99 

4.64 

0.15606 

0.00108 

3.833 

0.022 

1325 

8252.1 

29.9 

611.63 

4.71 

0.15714 

0.00110 

3.855 

0.023 

1320 

8282.0 

80.1 

616.34 

4.78 

0.15824 

0.00112 

3.878 

0.023 

1315 

8312.1 

30.3 

621.12 

4.85 

0.15686 , 

0.00113 

3.901 

0.023 

1310 

8342.4 

30.6 

625.97 

4.92 

0.16049 

0.00115 

3.924 

0.023 

1305 

8373.0 

80.8 

630.89 

5.00 

0.16164 

0.00116 

3.947 

0.024 

1300 

8408.8 

12.4 

635.89 

2.02 

0.16280 

0.00047 

3.971 

0.009 
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ingalls’ ballistic tables. . 


TABLE I.—Continued. 


u 

8(u) 

A 

A(u) 

A 

/(*) 

A 

T(u) 

A 

1300 

8403.8 

12.4 

685.89 

2.02 

0.16280 

0.00047 

3.971 

0.009 

1298 

8416.2 

12.4 

687.91 

2.03 

0.16327 

0.00048 

8.980 

0.010 

1296 

8428.6 

12.5 

639.94 

2.04 

a 16375 

0.00048 

3.990 

0.010 

1294 

8441.1 

12.5 

641.98 

2.06 

a 16423 

0.00048 

4.000 

0.009 

1292 

8463.6 

12.5 

644.04 

2.07 

0.16471 

a00048 

4.009 

0.010 

1290 

8466.1 

12.6 

646.11 

2.08 

a 16519 

0.00049 

4*019 

0.010 

1288 

8478.7 

12.6 

648.19 

2.09 

a 16668 

0.00049 

4.029 

aoo9 

1286 

8491.3 

12.7 

650.28 

2.11 

a 16617 

0.00049 

4.038 

aoio 

1284 

8504.0 

12.7 

652.39 

2.12 

0.16666 

0.00050 

4.048 

0.010 

1282 

8616.7 

12.7 

664.51 

2.13 

ai6716 

aoooso 

4.058 

aoio 

1280 

8529.4 

12.8 

656.64 

2.14 

0.16766 

0.00050 

4.068 

a oio 

1278 

8542.2 

12.8 

658.78 

2.16 

a 16816 

a 00051 

4.078 

aoio 

1276 

8655.0 

12.9 

660.94 

2.17 

0.16867 

0.00050 

4.088 

aoio 

1274 

8567.9 

12.9 

668.11 

2.19 

(M6917 

0.00061 

4.098 

aoio 

1272 

8580.8 

12.9 

665.30 

2.20 

0.16968 

0.00052 

4.108 

0.010 

1270 

8593.7 

13.0 

667.50 

2.21 

0.17600 

0.00052 

4.118 

aoio 

1268 

8606.7 

13.0 

669.71 

2.23 

0.17072 

a00052 

4.128 

aon 

1266 

8619.7 

13.1 

671.94 

2.24 

0.17124 

0.00053 

4.139 

aoio 

1264 

8632.8 

13.1 

674.18 

2.25 

0.17177 

0.00053 

4.149 

aoio 

1262 

8646.9 

13.1 

676.43 

2.27 

a 17230 

a00053 

4.159 

aon 

1260 

8659.0 

13.2 

678.70 

2.28 

a 17283 

a00053 

4.170 

aoio 

1268 

8672.2 

13.2 

680.98 

2i 80 

a 17836 

a00054 

4.180 

aon 

1266 

8685.4 

13.2 

683.28 

2.31 

0.17390 

0.00055 

4.191 

aon 

1264 

8698.6 

13.3 

685.59 

2.33 

0.17445 

a00054 

4.202 

0.010 

1262 

8711.9 

13.4 

687.92 

2.84 

0.17499 

0.00055 

4.212 

aon 

1260 

8725.3 

13.4 

69a 26 

2.36 

0.17554 

0.00056 

4.223 

0.011 

1248 

8738.7 

13.4 

692.62 

2.37 

0.17610 

a00055 

4.234 

0.010 

1246 

8762.1 

13.5 

694.99 

2.38 

0.17665 

a00056 

4.244 

0.011 

1244 

8765.6 

13.5 

697.37 

2.40 

a 17721 

0.00057 

4.255 

0.011 

1242 

8779.1 

18.6 

699.77 

2.42 

a 17778 

aoooso 

4.266 

aon 

1240 

8792.7 

18.6 

702.19 

2.48 

a17834 

0.00057 

4.277 

aon 

1238 

8806.3 

13.7 

104.62 

2.45 

0.17891 

0.00057 

4.288 

aon 

1236 

8820.0 

13.7 

m.o7 

2.46 

0.17948 

0.00057 

4.299 

aoi 2 

1234 

8883.7 

18.8 

70a53 

2.48 

a 18006 

a00058 

4.311 

aon 

1232 

8847.5 

18.8 

712.01 

2.49 

0.18063 

0.00059 

4.322 

aon 

1230 

8861.3 

13.8 

714.50 

2.51 

0.18122 

0.00059 

4.333 

aon 

1228 

8875.1 

18.9 

717.01 

2.54 

a 18181 

0.00060 

4.344 

aoi 2 

1226 

8889.0 

14.0 

719.55 

2.56 

a 18241 

0.00060 

4.856 

aon 

1224 

8903.0 

14.1 

722.11 

2.59 

0.18301 

0.00061 

4.367 

aon 

1222 

8917.1 

14.2 

724.70 

2.61 

a 18362 

0.00061 

4.878 

aoi 2 

1220 

8981.3 

14.3 

727.31 

2.64 

0.18423 

0.00062 

4.390 

aoi 2 

1218 

8945.6 

14.4 

729.95 

2.67 

0.18486 

0.00062 

4.402 

aon 

1216 

8900.0 

14.5 

732.62 

2.69 

0.18547 

0.00063 

4.413 

aoi 2 

1214 

8974.5 

14.6 

735.31 

2.72 

0.18610 

0.00064 

4.425 

aoi 2 

1212 

8989.1 

14.7 

738.03 

2.74 

0.18674 

0.00064 

4.437 

a 012 

1210 

9003.8 

14.7 

740.77 

2.77 

0.18738 

0.00065 

4.449 

0.012 

1208 

9018.5 

14.9 

743.54 

2.80 

0.18803 

0.00066 

4.461 

0.013 

1206 

9033.4 

15.0 

74a 34 

2.83 

0.18869 

0.00066 

4.474 

0.012 

1204 

9048.4 

15.0 

740.17 

2.86 

0.18965 

0.00067 

4.486 

0.012 

1202 

9063.4 

15.2 

752.08 

2.89 

0.19902 

0.00068 

4.498 

aoi3 

1200 

9078 6 

15.3 

754.92 

2*92 

0.19070 

0.00068 

4.511 

a 013 
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TABLE I.—Continued. 


tt 

S(u ) 

A 

A(u) 

A 

/(*> 

A 

T(u) 

A 

1200 

9078.6 

15.3 

754.92 

2.92 

0.19070 

0.00068 

4.511 

0.013 

1198 

9093.9 

15.4 

757.84 

2.94 

0.19138 

0.00069 

4.524 

aoi3 

1196 

9109.3 

15.4 

760.78 

2.98 

0.19207 

0.00070 

4.537 

0.013 

1194 

9124.7 

15.6 

763.76 

3.01 

U19277 

0.00071 

4.550 

aoia 

1192 

9140.3 

15.7 

766.77 

3.04 

0.19948 

0.00071 

4.563 

a 013 

1190 

9156.0 

15.8 

769.81 

3.07 

0.19419 

0.00072 

4.576 

aois 

1188 

9171.8 

15.9 

772.88 

8.11 

19491 

0.00072 

4.589 

aou 

1186 

9187.7 

16.0 

775.99 

3.14 

0.19563 

0.00073 

4.608 

a 013 

1184 

9203.7 

16.1 

779.13 

3.17 

0.19636 

0.00074 

4.616 

a 014 

1182 

9219.8 

16.2 

782.30 

3.20 

a 19710 

0.00075 

4.630 

aou 

1180 

9236.0 

16.8 

785.50 

3*24 

a 19785 

0.00075 

4.644 

a oh 

1178 

9252.3 

16.5 

788.74 

3.27 

a 19860 

0.00076 

4.658 

aou 

1176 

9268.8 

16.5 

792.01 

3*31 

0.19936 

0.00077 

4.672 

aou 

1174 

9285.3 

16.7 

796.32 

3.34 

0.20013 

0.00078 

4.686 

aou 

1172 

9302.0 

16.8 

798.66 

3.38 

a 20091 

0 00079 

4.700 

aou 

1170 

9318.8 

16.9 

802.04 

3.42 

a 20170 

0.00080 

4.714 

aou 

1168 

9335.7 

17.0 

806.46 

3.45 

a 20850 

0.00080 

4.729 

aou 

1166 

9352.7 

17.2 

806.91 

3.49 

a 20830 

0 00082 

4.743 

aou 

1164 

9369.9 

17.2 

812.40 

8.53 

a 20412 

0.00082 

4.758 

aou 

1162 

9387.1 

IM 

815.93 

3.57 

0120194 

0.00083 

94.773 

aou 

1160 

9104.5 

17.6 

819.60 

8.60 

0.20677 

a00064 

4.788 

aou 

1168 

9422.0 

17.6 

823.10 

8.65 

0.20661 

a00084 

4.803 

0.016 

1156 

9439.6 

17.7 

826.75 

3.68 

0.20745 

0.00086 

4.819 

0.015 

1164 

9457.3 

17.9 

830.43 

3.73 

0.20831 

0.00087 

4.834 

aou 

1152 

9475.2 

18.0 

834.16 

3.77 

0.20018 

0.00087 

4.849 

a oi6 

1150 

9493.2 

18.1 

837.98 

3.81 

a 21005 

a00088 

4.865 

0.016 

1148 

9511.3 

18.2 

841.74 

3.86 

a 21093 

a00069 

4.881 

0.016 

1146 

9529.5 

18.4 

845.60 

3.90 

0.21182 

aooogo 

4.897 

0.016 

1144 

9547.9 

18.5 

849.50 

3.94 

a 21272 

0.00091 

4.913 

0.016 

1142 

9666.4 

18.6 

853.44 

8.98 

a 21363 

a00092 

4.929 

aou 

1140 

9685.0 

18.7 

857.42 

4.03 

a 21456 

a00093 

4.045 

a 017 

1138 

9603.7 

18.9 

861.45 

4.08 

0.21548 

a 00094 

4.962 

0.016 

1136 

9622.6 

19.0 

865.53 

4.13 

0.21642 

a00095 

4.978 

0.017 

1134 

9641.6 

19.2 

869.66 

4.17 

a 21737 

0.00096 

4.995 

a 017 

1132 

9660.8 

19.3 

873.88 

4.22 

a 21833 

a00097 

5.012 

aoi7 

1130 

9680.1 

19.4 

878.05 

4.27 

a 21930 

a00098 

5.029 

0.017 

1128 

9699.5 

19.6 

882.32 

4.32 

a22008 

a00099 

6.046 

aoi7 

1126 

9719.1 

19.7 

886.64 

4.38 

0.22127 

aooioo 

6.063 

0.018 

1124 

9738.8 

19.8 

891.02 

4.42 

0.22207 

a 00102 

6.081 

a 017 

1122 

9758.6 

20.0 

895.44 

4.48 

a22329 

aooio 2 

6.098 

aois 

1120 

9778.6 

20.1 

899.92 

4.52 

0.22431 

a 00103 

5.116 

aois 

1118 

9798.7 

20.3 

904.44 

4.58 

a 22534 

0.00105 

6.134 

0.01 

1116 

9619.0 

90.4 

909.02 

4.63 

0.22639 

0.00105 

5.152 

aoio 

1114 

9639.4 

90.6 

018.66 

4.69 

0.22T44 

a 00107 

6.171 

aou 

1112 

9660.0 

90.7 

918.84 

4.74 

0.22851 

0.00108 

5.189 

0.019 

1110 

9680.7 

90.9 

923.08 

4.80 

0.22959 

0.00109 

5.208 

0.019 

1108 

9901.6 

91.0 

927.88 

4.86 

0.23068 

a oono 

5.227 

0.019 

1106 

9922.6 

21.2 

982.74 

4.91 

0.23178 

0.00112 

6.246 

0.019 

1104 

9943.8 

21.3 

. 987.65 

4.98 

0.23990 

0.00113 

6.265 

0.019 

1102 

9965.1 

21.6 

942.63 

5.04 

0.28403 

0.00114 

6.284 

0.020 

1100 

9986.6 

10.8 

947.67 

2.54 

0.98617 

a00057 

6.304 

0.010 
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ingalls' ballistic tables. 


TABLE I.—Continued. 


u 

S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/( u ) 

A 

T ( u ) 

A 

1050 

10578.5 

13.0 

1096.48 

3.49 

0.26818 

0.00076 

5.855 

0.012 

1019 

10591.5 

13.0 

1099.97 

3.52 

0.26894 

0.00076 

5.867 

0.013 

1048 

10604.5 

13.1 

1103.49 

3.54 

0.26970 

0.00077 

5.880 

0.012 

1047 

10617.6 

13.2 

1107.03 

3.57 

0.27047 

0.00077 

5.892 

0.013 

1046 

10630.8 

13.2 

1110.60 

3.59 

0.27124 

0.00078 

5.905 

0.012 

1045 

10644.0 

13.2 

1114.19 

3.61 

0.27202 

0.00078 

5.917 

0.013 

1044 

10657.2 

13.3 

1117.80 

3.63 

0.27280 

0.00078 

5.930 

0.012 

1043 

10670.5 

13.4 

1121.43 

3.66 

0.27358 

0.00079 

5.942 

0.013 

1042 

10683.9 

13.4 

1125.09 

3.69 

0.27437 

0.00080 

5.955 

0.013 

1041 

10697.3 

13.5 

1128.78 

3.71 

0.27517 

0.00080 

5.968 

0.013 

1040 

10710.8 

13.5 

1132.49 

3.73 

0.27597 

0.00080 

5.981 

0.013 

1039 

10724.3 

13.6 

1136.22 

3.76 

0.27677 

0.00081 

5.994 

0.013 

1038 

10737.9 

13.6 

1139.98 

3.79 

0.27758 

0.00082 

6.007 

0.013 

1037 

10751.5 

13.7 

1143.77 

3.81 

0.27840 

0 . 000 S 2 

6.020 

0.013 

1036 

10765.2 

13.8 

1147.58 

3.84 

0.27922 

0.00082 

6.033 

0.014 

1035 

10779.0 

13.8 

1151.42 

3.87 

0.28004 

0.00083 

6.047 

0.013 

1034 

10792.8 

13.8 

1155.29 

3.89 

0.28087 

0.00083 

6.060 

0.013 

1033 

10806.6 

13.9 

1159.18 

3.92 

0.28170 

0.00084 

6.073 

0.014 

1032 

10820.5 

13.9 

1163.10 

3.94 

0.28254 

0.00084 

6.087 

0.013 

1031 

10834.4 

14.0 

1167.04 

3.97 

0.28338 

0.00085 

• 6.100 

0.014 

1030 

10848.4 

14.0 

1171.01 

4.00 

0.28423 

0.00085 

6.114 

0.014 

1029 

10862.4 

14.1 

1175.01 

4.03 

0.28508 

0.00086 

6.128 

0.013 

1028 

10876.5 

14.2 

1179.04 

4.06 

0.28594 

0.00086 

6.141 

0.014 

1027 

10890.7 

14.2 

1183.10 

4.08 

0.28680 

0.00087 

6.155 

0.014 

1026 

10904.9 

14.2 

1187.18 

4.11 

0.28767 

0.00087 

6.169 

0.014 

1025 

10919.1 

14.3 

1191.29 

4.14 

0.28854 

0.00088 

6.183 

0.014 

1024 

10933.4 

14.4 

1195.43 

4.17 

0.28942 

0.00088 

6.197 

0.014 

1023 

10947.8 

14.4 

1199.60 

4.19 

0.29030 

0.00089 

6.211 

0.015 

1022 

10962.2 

14.5 

1203.79 

4.23 

0.29119 

0.00089 

6.226 

0.014 

1021 

10976.7 

14.6 

1208.02 

4.25 

0.29208 

0.00090 

6.240 

0.014 

1020 

10991.3 

14.6 

1212.27 

4.29 

0.29298 

0.00090 

6.254 

0.014 

1019 

11005.9 

14.7 

1216.56 

4.31 

0.29388 

0.00091 

6.268 

0.015 

1018 

11020.6 

14.7 

1220.87 

4.35 

0.29479 

0.00092 

6.283 

0.014 

1017 

11035.3 

14.8 

1225.22 

4.38 

0.29571 

0.00092 

6.297 

0.014 

1016 

11050.1 

14.8 

1229.60 

4.41 

0.29663 

0.00093 

6.311 

0.015 

1015 

11064.9 

14.9 

1234.01 

4.44 

0.29756 

0.00093 

6.326 

0.015 

1014 

11079.8 

15.0 

1238.45 

4.47 

0.29849 

0.00094 

6.341 

0.014 

1013 

11094.8 

15.0 

1242.92 

4.51 

0.29943 

0.00094 

6.355 

0.015 

1012 

11109.8 

15.1 

1247.43 

4.53 

0.30037 

0.00095 

6.370 

0.015 

1011 

11124.9 

15.1 

1251.96 

4.57 

0.30132 

0.00095 

6.385 

0.015 

1010 

11140.0 

15.2 

1256.53 

4.60 

0.30227 

0.00096 

6.400 

0.015 

1009 

11155.2 

15.2 

1261.13 

4.63 

0.30323 

0.00096 

6.415 

0.015 

1008 

11170.4 

15.3 

1265.76 

4.67 

0.30419 

0.00097 

6.430 

0.015 

1007 

11185.7 

15.4 

1270.43 

4.70 

0.30516 

0.00098 

6.445 

0.016 

1006 

11201.1 

15.4 

1275.13 

4.73 

0.30614 

0.00098 

6.461 

0.015 

1005 

11216.5 

15.5 

1279.86 

4.77 

0.30712 

0.00099 

6.476 

0.015 

1004 

11232.0 

15.6 

1284.63 

4.80 

0.30811 

0.00099 

6.491 

0.016 

1003 

11247.6 

15.6 

1289.43 

4.84 

0.30910 

0.00100 

6.507 

0.013 

1002 

11263.2 

15.7 

1294.27 

4.87 

0.31010 

0.00101 

6.522 

0.016 

1001 

11278.9 

15.8 

1299.14 

4.91 

0.31111 

0.00101 

6.538 

0.016 

1000 

11294.7 

15.8 

1304.05 

4.94 

0.31212 

0.00102 

6.554 

0.016 
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TABLE I—Continued. 


t » 

8 ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

I ( it ) 

A 

T ( it ) 

A 

1000 

11294.7 

15.8 

1304.05 

4.94 

0.31212 

0.00102 

6.554 

0.016 

099 

11310.5 

15.9 

1308.99 

4.98 

0.31314 

0.00102 

6.570 

0.016 

998 

11326.4 

16.0 

1313.97 

5.02 

0.31416 

0.00103 

6.586 

0.016 

997 

11342.4 

16.0 

1318.99 

5.06 

0.31519 

0.00104 

6.602 

0.016 

996 

11358.4 

16.1 

1324.04 

5.09 

0.31623 

0.00104 

6.618 

0.016 

995 

11374.5 

16.1 

1329.13 

5.12 

0.31727 

0.00105 

6.634 

0.016 

994 

11390.6 

16.2 

1334.25 

5.17 

0.31832 

0.00105 

6.650 

0.017 

993 

11406.8 

16.3 

1339.42 

5.20 

0.81987 

0.00106 

6.667 

0.016 

992 

11423.1 

16.3 

1344.62 

5.24 

0.32043 

0.00107 

6.683 

0.016 

991 

11439.4 

16.4 

1349.86 

5.28 

0.32180 

0.00108 

6.699 

0.017 

990 

11455.8 

16.5 

1355.14 

5.32 

0.32258 

0.00108 

6.716 

0.017 

989 

11472.3 

16.5 

1360.46 

6.36 

0.32366 

0.00109 

6.733 

0.016 

988 

11488.8 

16.6 

1365.82 

5.40 

0.32475 

0.00109 

6.749 

0.017 

987 

11505.4 

16.6 

1371.22 

5.44 

0.32584 

0.00110 

6.766 

0.017 

986 

11522.0 

16.7 

1376.66 

5.48 

0.32094 

0.00111 

6.783 

0.017 

985 

11538.7 

16.8 

1382.14 

5.52 

0.32805 

0.00112 

6.800 

0.017 

984 

11555.5 

16.9 

1387.66 

5.56 

0.32917 

0.00112 

6.817 

0.017 

983 

11572.4 

16.9 

1393.22 

5.61 

0.33029 

a00113 

6.834 

0.017 

982 

11589.3 

17.0 

1398.83 

5.64 

0.33142 

a00114 

6.851 

0.018 

981 

11606.3 

17.1 

1404.47 

5.69 

0.33256 

0.00114 

6.869 

0.017 

980 

11623.4 

17.2 

1410.16 

5.73 

0.33370 

0.00115 

6.886 

0.017 

979 

11640.6 

17.2 

1415.89 

5.77 

0.33485 

0.00115 

6.903 

0.018 

978 

11657.8 

17.3 

1421.66 

5.82 

0.33600 

0.00117 

6.921 

0.018 

977 

11675.1 

17.3 

1427.48 

5.86 

0.33717 

0.00117 

6.939 

0.018 

976 

11692.4 

17.4 

1433.34 

5.91 

0.33834 

0.00118 

6.957 

0.017 

975 

11709.8 

17.5 

1439.25 

5.95 

0.33952 

0.00118 

6.974 

0.018 

974 

11727.3 

17.6 

1445.20 

6.00 

0.34070 

' 0.00119 

6.992 

0.018 

973 

11744.9 

17.7 

1451.20 

6.04 

0.34189 

0.00120 

7.010 

0.019 

972 

11762.6 

17.7 

1457.24 

6.09 

0.34309 

0.00121 

7.029 

0.018 

971 

11780.3 

17.8 

1463.33 

6.13 

0.34430 

0.00122 

7.047 

0.018 

970 

11798.1 

17.9 

1469.46 

6.19 

0.34552 

a 00122 

7.065 

0.019 

969 

11816.0 

18.0 

1475.65 

6.24 

0.34674 

0.00123 

7.084 

0.018 

968 

11834.0 

18.0 

1481.89 

6.28 

0.34797 

0.00124 

7.102 

0.019 

967 

11852.0 

18.0 

1488.17 

6.31 

0.34921 

0.00124 

7.121 

0.019 

966 

11870.0 

18.1 

1494.48 

6.35 

0.85045 

0.00125 

7.140 

a 018 

965 

11888.1 

18.1 

1500.83 

6.38 

0.35170 

0 ; 00125 

7.158 

0.019 

964 

11906.2 

18.1 

1507.21 

6.42 

0.85295 

a 00126 

7.177 

a 019 

963 

11924.3 

18.2 

1513.63 

6.45 

0.35421 

0.00126 

7.196 

a 019 

962 

11942.5 

18.2 

1520.08 

6.49 

0.35547 

0.00127 

7.215 

0.019 

961 

11960.7 

18.3 

1526.57 

6.53 

0.35674 

0.00127 

7.234 

0.01 

960 

11979.0 

18.3 

1533.10 

6.56 

0.35801 

0.00128 

7.253 

a 019 

959 

11997.3 

18.3 

1539.66 

6.61 

0.35929 

0.00128 

7.272 

0.019 

958 

12015.6 

18.4 

1546.27 

6.64 

0.36057 

0.00129 

7.291 

0.019 

957 

12034.0 

18.4 

1552.91 

6.67 

0.36186 

0.00129 

7.310 

0.019 

956 

12052.4 

18.4 

1559.58 

6.72 

0.86315 

0.00130 

7.329 

0.020 

955 

12070.8 

18.5 

1566.30 

6.75 

0.86445 

0.00131 

7.349 

0.019 

954 

12089.3 

18.6 

1573.05 

6.79 

0.36676 

0.00131 

7.368 

0.019 

953 

12107.9 

18.5 

1579.84 

6.83 

0.86707 

0.00132 

7.387 

0.020 

952 

12126.4 

18.6 

1586.67 

6.87 

0.36839 

0.00132 

7.407 

0.019 

951 

12145.0 

18.7 

1593.54 

6.90 

0.36971 

0.00133 

7.426 

0.020 

950 

12163.7 

18.7 

1600.44 

6t94 

0.37104 

0.00133 

7.446 

0.020 
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u 

s <«) 

A 

A { u ) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

950 

12163.7 

18.7 

1600.44 

6.94 

0.37104 

0.00133 

7.446 

0.020 

949 

12182.4 

18.7 

1607.38 

6.99 

0,37237 

0.00134 

7.466 

0.019 

948 

12201.1 

18.8 

[ 1614.37 

7.03 

0.37371 

0.00134 

7.485 

0.020 

947 

12219.9 

18.8 

1621.40 

7.06 

0.37505 

0.00135 

7.505 

0.020 

946 

12238.7 

18.8 

1628.46 

7.11 

0.37640 

0.00136 

7.525 

0.020 

945 

12257.5 

18.9 

1635.57 

7.15 

0.37776 

0.00136 

7.545 

0.020 

944 

12276.4 

19.0 

1642.72 

7.19 

0.37912 

0.00137 

7.565 

0.020 

943 

12295.4 

18.9 

1649.91 

7.23 

0.38049 

0.00137 

7.585 

0.021 

442 

12314.3 

19.0 

1657.14 

7.27 

0.38186 

0.00138 

7.606 

0.020 

941 

12333.3 

19.1 

1664.41 

7.31 

0.38324 

0.00139 

7.626 

0.020 

940 

12352.4 

19.1 

1671.72 

7.36 

0.38463 

0.00139 

7.646 

0.020 

939 

12371.5 

19.1 

1679.08 

7.40 

0.38602 

0.00140 

7.666 

0.021 

938 

12390.6 

19.2 

1686.48 

7.44 

0.38742 

0.00140 

7.687 

0.020 

937 

12409.8 

19.2 

1693.92 

7.48 

0.38882 

0.00141 

7.707 

0.021 

936 

12429.0 

19.2 

1701.40 

7.53 

0.39023 

0.00142 

7.728 

0.020 

935 

12448.2 

19.3 

1708.93 

7.57 

0.39165 

0.00142 

7.748 

0.021 

934 

12467.5 

19.3 

1716.50 

7.62 

0.39307 

0.00143 

7.769 

0.020 

933 

12486.8 

19.4 

1724.12 

7.66 

0.39450 

0.00143 

7.789 

0.021 

032 

12506.2 

19.4 

1731.78 

7.70 

0.39593 

0.00144 

7.810 

0.021 

931 

12525.6 

19.5 

1739.48 

7.74 

0.39737 

0.00145 

7.831 

0.021 

930 

12545.1 

19.5 

1747.22 

7.79 

0.39882 

0.00145 

7.852 

0.021 

929 

12564.6 

19.6 

1755.01 

7.84 

0.40027 

0.00146 

7.873 

0.021 

928 

12584.2 

19.6 

1762.85 

7.88 

0.40173 

0.00146 

7.894 

0.021 

927 

12603.8 

19.6 

1770.73 

7.92 

0.40319 

0.00147 

7.915 

0.021 

926 

12623.4 

19.7 

1778.65 

7.98 

0.40466 

0.00148 

7.936 

0.022 

925 

12643.1 

19.7 

1786.63 

8.02 

0.40614 

0.00148 

7.958 

0.021 

924 

12662.8 

19.8 

1794.65 

8.07 

0.40762 

0.00149 

7.979 

0.021 

923 

12682.6 

19.8 

1802.72 

8.11 

0.40911 

0.00150 

8.000 

0.022 

922 

12702.4 

19.8 

1810.83 

8.16 

0.41061 

0.00150 

8.022 

0.021 

921 

12722.2 

19.9 

1818.99 

8.21 

0.41211 

0.00151 

8.043 

0.022 

920 

12742.1 

19.9 

1827.20 

8.25 

0.41362 

0.00152 

8.065 

0.022 

919 

12762.0 

20.0 

1835.45 

8.31 

0.41514 

0.00152 

8.087 

0.021 

918 

12782.0 

20.0 

1843.76 

8.36 

0.41666 

0.00153 

8.108 

0.022 

917 

12802.0 

20.0 

1852.12 

8.40 

0.41819 

0.00153 

8.130 

0.022 

916 

12822.0 

20.1 

1860.52 

8.45 

0.41972 

0.00154 

8.152 

0.022 

915 

12842.1 

20.2 

1868.97 

8.51 

0.42126 

0.00155 

8.174 

0.022 

914 

12862.3 

20.2 

1877.48 

8.55 

0.42281 

0.00156 

8.196 

0.022 

913 

12882.5 

20.2 

1886.03 

8.60 

0.42437 

0.00156 

8.218 

0.023 

912 

12902.7 

20.3 

1894.63 

8.66 

0.42593 

0.00157 

8.241 

0.022 

911 

12923.0 

20.3 

1903.29 

8.70 

0.42750 

0.00158 

8.263 

0.022 

910 

12943.3 

20.4 

1911.99 

8.76 

0.42908 

0.00158 

8.285 

0.022 

909 

12963.7 

20.4 

1920.75 

8.81 

0.43066 

0.00159 

8.307 

0.023 

908 

12984.1 

20.4 

1929.56 

8.86 

0.43225 

0.00160 

8.330 

0.022 

907 

13004.5 

20.5 

1938.42 

8.91 

0.43385 

0.00161 

8.352 

0.023 

906 

13025.0 

20.6 

1947.33 

8.97 

0.43546 

0.00161 

8.375 

0.022 

905 

13045.6 

20.6 

1956.30 

9.02 

0.43707 

0.00162 

8.397 

0.023 

904 

13066.2 

20.6 

1965.32 

9.07 

0.43869 

0.00163 

8.420 

0.023 

903 

13086.8 

20.7 

1974.39 

9.12 

0.44032 

0.00163 

8.443 

0.023 

902 

13107.5 

20.7 

1983.51 

9.18 

0.44195 

0.00164 

8.466 

0.023 

.901 

13128.2 

20.8 

1992.69 

9.23 

0.44359 

0.00165 

8.489 

G .023 

900 

13149.0 

20.8 

2001.92 

9.28 

0.44524 

0.00165 

8.512 

0.023 
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INGALLS’ BALLISTIC TABLES. 

TABLE I—Continued. 



S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«) 

* A 

T ( u ) 

A 

900 

13149.0 

20.8 

2001.92 

9.28 

0.44524 

0.00165 

8.512 

0.023 

899 

13169.8 

20.9 

2011.20 

9.34 

0.44689 

0.00167 

8.535 

0.023 

898 

13190.7 

20.9 

2020.54 

9.40 

0.44856 

0.00167 

8.558 

0.024 

897 

13211.6 

21.0 

2029.94 

9.46 

0.45023 

0.00167 

8.582 

0.023 

896 

13232.6 

21.0 

2039.40 

9.51 

0.45190 

0.00169 

8.605 

0.023 

895 

13253.6 

21.1 

2048.91 

9.57 

0.45359 

0.00169 

8.628 

0.024 

894 

13274.7 

21.1 

2058.48 

9.63 

0.45528 

0.00170 

8.652 

0.024 

893 

13295.8 

21.1 

2068.11 

9.68 

0.45698 

0.00171 

8.676 

0.023 

892 

13316.9. 

21.2 

2077.79 

9.74 

0.45869 

0.00172 

8.699 

0.024 

891 

13338.1 

21.3 

2087.53 

9.80 

0.46041 

0.00172 

8.723 

0.024 

890 

13359.4 

21.3 

2097.33 

9.86 

0.46213 

0.00173 

8.747 

0.024 

889 

13380.7 

21.3 

2107.19 

9.92 

0.46386 

0.00174 

8.771 

0.024 

888 

13402.0 

21.4 

2117.11 

9.98 

0.46560 

0.00174 

8.795 

0.024 

887 

13423.4 

21.5 

2127.09 

10.04 

0.46734 

0.00176 

8.819 

0.024 

886 

13444.9 

21.5 

2137.13 

10.10 

0.46910 

0.00176 

8.843 

0.025 

885 

13466.4 

21.5 

2147.23 

10.17 

0.47086 

0.00177 

8.868 

0.024 

884 

13487.9 

21.6 

2157.40 

10.22 

0.47263 

0.00177 

8.892 

0.024 

883 

13509.5 

21.6 

2167.62 

10.28 

0.47440 

0.00179 

8.916 

0.025 

882 

13531.1 

21.7 

2177. QP 

10.34 

0.47619 

0.00180 

8.941 

0.024 

881 

13552.8 

21.7 

2188.24 

10.41 

0.47799 

0.00180 

8.965 

0.025 

880 

13574.5 

21.8 

2198.65 

10.47 

0.47979 

0.00181 

8.990 

0.025 

879 

13596.3 

21.8 

2209.12 

10.53 

0.48160 

0.00182 

9.015 

0.025 

878 

13618.1 

21.9 

2219.65 

10.60 

0.48342 

0.00183 

9.040 

0.025 

877 

13640.0 

21.9 

2230.25 

10.66 

0.48525 

0.00183 

9.065 

0.025 

876 

13661.9 

22.0 

2240.91 

10.73 

0.48708 

0.00185 

9.090 

0.025 

875 

13683.9 

22.0 

2251.64 

10.79 

0.48893 

0.00185 

9.115 

0.025 

874 

13705.9 

22.1 

2262.43 

10.86 

0.49078 

0.00186 

9.140 

0.026 

873 

13728.0 

22.1 

2273.29 

10.92 

0.49264 

9.00187 

9.166 

0.025 

872 

13750.1 

22.2 

2284.21 

10.99 

0.49451 

0.00188 

9.191 

0.025 

871 

13772.3 

22.2 

2295.20 

11.06 

0.49639 

0.00189 

9.216 

0.026 

870 

13794.5 

22.3 

2306.26 

11.12 

0.49828 

0.00190 

9.242 

0.026 

869 

13816.8 

22.3 

2317.38 

11.19 

0.50018 

0.00190 

9.268 

0.025 

868 

13839.1 

22.4 

2328.57 

11.26 

0.50208, 

0.00191 

9.293 

0.026 

867 

13861.5 

22.4 

2339.83 

11.33 

0.50390) 

0.00192 

9.319 

0.026 

866 

13883.9 

22.5 

2351.16 

11.41 

0.50591 

0.00193 

9.345 

0.026 

865 

13906.4 

22.6 

2362.57 

11.47 

0.50784 

0.00195 

9.371 

0.026 

864 

13929.0 

22.6 

2374.04 

11.54 

0.50979 

0.00195 

9.397 

0.026 

863 

13951.6 

22.6 

2385.58 

11.61 

0.51174 

0.00195 

9.423 

0.026 

862 

13974.2 

22.7 

2397.19 

11.69 

0.51369 

0.00197 

9.449 

0.026 

861 

13996.9 

22.8 

£408.88 

11.75 

0.51566 

0.00198 

9.475 

0.027 

860 

14019.7 

22.8 

2420.63 

11.83 

0.51764 

0.00198 

9.502 

0.027 

859 

14042.5 

22.9 

2432.46 

11.90 

0.51962 

0.00200 

9.529 

0.026 

858 

14065.4 

22.9 

2444.36 

11.98 

0.52162 

0.00200 

9.555 

0.027 

857 

14088.3 

23.0 

2456.34 

12.06 

0.52362 

0.00202 

9.582 

0.027 

856 

14111.3 

23.0 

2468.39 

12.13 

0.52564 

0.00202 

9.609 

0.027 

855 

14134.3 

23.1 

2480.52 

12.20 

0.52766 

0.00203 

9.636 

0.027 

854 

14157.4 

23.1 

2492.72 

12.28 

0.52969 

0.4)0204 

9.663 

0.027 

853 

14180.5 

23.2 

2505.00 

12.35 

0.53173 

0.00206 

9.690 

0.027 

852 

14203.7 

23.2 

2517.35 

12.43 

0.53379 

0.00206 

9.717 

. 0.028 

8& 

14226.9 

23.8 

2529.78 

12.50 

0.53585 

0.00207 

9.745 

0.027 

850 

14250.2 

23.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 
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ingalls' ballistic tables. 

TABLE I—Continued. 


u 

S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/( w ) 

A 

T ( u ) 

A 

850 

14250.2 

23.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 

849 

14273.5 

23.4 

2554.86 

12.66 

0.54000 

0.00209 

9.799 

0.028 

848 

14296.9 

23.5 

2567.52 

12.74 

0.54209 

0.00210 

9.827 

0.028 

847 

14320.4 

23.5 

2580.26 

12.83 

0.54419 

0.00211 

9.855 

0.027 

846 

14343.9 

23.6 

2593.09 

12.90 

0.54630 

0.00212 

9.882 

0.028 

845 

14367.5 

23.6 

2605.99 

12.98 

0.54842 

0.00213 

9.910 

0.028 

844 

14391.1 

23.7 

2618.97 

13.07 

0.55055 

0.00214 

9.938 

0.028 

843 

14414.8 

23.7 

2632.04 

13.14 

0.55269 

0.00216 

9.966 

0.028 

842 

14438.5 

23.8 

2645.18 

13.22 

0.55485 

0.00216 

9.994 

0.029 

841 

14462.3 

23.9 

2658.40 

13.31 

0.55701 

0.00217 

10.023 

0.028 

840 

14486.2 

23.9 

2671.71 

13.39 

0.55918 

0.00218 

10.051 

0.028 

839 

14510.1 

23.9 

2685.10 

13.48 

0.56136 

0.00219 

10.079 

0.029 

838 

14534.0 

24.0 

2698.58 

13.56 

0.56355 

0.00221 

10.108 

0.028 

837 

14558.0 

24.1 

2712.14 

13.65 

0.56576 

0.00221 

10.136 

0.029 

836 

14582.1 

24.1 

2725.79 

13.74 

0.56797 

0.00222 

10.165 

0.029 

835 

14606.2 

24.2 

2739.53 

13.82 

0.57019 

0.00224 

10.194 

0.029 

834 

14630.4 

24.3 

2753.35 

13.91 

0.57243 

0.00225 

10.223 

0.029 

833 

14654.7 

24.3 

2767.26 

14.00 

0.57468 

0.00225 

10.252 

0.029 

832 

14679.0 

24.4 

2781.26 

14.09 

0.57693 

0.00227 

10.281 

0.030 

831 

14703.4 

24.4 

2795.35 

14.17 

0.57920 

0.00228 

10.311 

0.029 

830 

14727.8 

24.5 

2809.52 

14.26 

0.58148 

0.00229 

10.340 

0.029 

829 

14752.3 

24.5 

2823.78 

14.36 

0.58377 

0.00229 

10.369 

0.030 

828 

14776.8 

24.6 

2838.14 

14.45 

0.58606 

0.00231 

10.399 

0.030 

827 

14801.4 

24.7 

2852.59 

14.54 

0.58837 

0.00233 

10.429 

0.030 

826 

14826.1 

24.7 

2867.13 

14.64 

0.59070 

0.00233 

10.459 

0.030 

825 

14850.8 

24.8 

2881.77 

14.73 

0.59303 

0.00234 

10.489 

0.030 

824 

14875.6 

24.9 

2896.50 

14.82 

0.59537 

0.00236 

10.519 

0.030 

823 

14900.5 

24.9 

2911.32 

14.92 

0.59773 

0.00237 

10.549 

0.030 

822 

14925.4 

25.0 

2926.24 

15.01 

0.60010 

0.00238 

10.579 

0.030 

821 

14950.4 

25.0 

2941.25 

15.10 

0.60248 

0.00239 

10.609 

0.031 

820 

14975.4 

25.1 

2956.35 

15.20 

0.60487 

0.00240 

10.640 

0.031 

819 

15000.5 

25.1 

2971.55 

15.30 

0.60727 

0.00241 

10.671 

0.030 

818 

15025.6 

25.2 

2986.85 

15.41 

0.60968 

0.00243 

10.701 

0.031 

817 

15050.8 

25.3 

3002.26 

15.50 

0.61211 

0.00244 

10.732 

0.031 

816 

15076.1 

25.4 

3017.76 

15.60 

0.61455 

0.00245 

10.763 

0.032 

815 

15101.5 

25.4 

3033.36 

15.71 

0.61700 

0.00246 

10.795 

0.031 

814 

15126.9 

25.5 

3049.07 

15.80 

0.61946 

0.00248 

10.826 

0.031 

813 

15152.4 

25.5 

3064.87 

15.91 

0.62194 

0.00249 

10.857 

0.032 

812 

15177.9 

25.6 

3080.78 

16.00 

0.62443 

0.00250 

10.889 

0.031 

811 

15203.5 

25.6 

3096.78 

16.11 

0.62693 

0.00251 

10.920 

0.032 

810 

15229.1 

25.7 

3112.89 

16.21 

0.62944 

0.00252 

10.952 

0.032 

809 

15254.8 

25.8 

3129.10 

16.32 

0.63196 

0.00254 

10.984 

0.032 

808 

15280.6 

25.8 

3145.42 

16.43 

0.63450 

0.00255 

11.016 

0.032 

807 

15306.4 

25.9 

3161.85 

16.54 

0.83705 

0.00256 

11.048 

0.032 

806 

15332.3 

26.0 

3178.39 

16.65 

0.63961 

0.00257 

11.080 

0.032 

805 

15358.3 

26.0 

3195.04 

16.75 

0.64218 

0.00259 

11.112 

0.032 

804 

15384.3 

26.1 

3211.79 

16.86 

0.64477 

0.00260 

11.144 

0.033 

803 

15410.4 

26.2 

3228.65 

16.97 

0.64737 

0.00261 

11.177 

0.032 

802 

15436.6 

26.2 

3245.62 

17.08 

0.64998 

0.00263 

11.209 

0.033 

801 

15462.8 

26.3 

3262.70 

17.19 

0.65261 

0.00264 

11.242 

0.033 

800 

15489.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.033 
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TABLE I—Continued. 


« 

S («) 

A 


a 

/(*) 

A 

T ( u ) 

A 

800 

15489.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.083 

799 

15615.5 

26.4 

8297.19 

17.42 

0.65790 

0.00266 

11.308 

0.033 

798 

15541.9 

26.5 

3314.61 

17.53 

0.66056 

0.00268 

11.341 

0.033 

797 

15568.4 

26.5 

8332.14 

17.65 

0.66324 

0.00269 

11.374 

0.033 

796 

15694.9 

26.6 

3349.79 

17.77 

0.66593 

0.00271 

11.407 

0.034 

795 

15621.5 

26.7 

3367.56 

17.89 

0.66864 

0.00272 

11.441 

0.033 

794 

15648.2 

26.8 

3385.45 

18.00 

0.67136 

0.00273 

11.474 

0.034 

793 

15675.0 

26.8 

3403.45 

18.12 

0.67409 

0.00275 

11.506 

0.034 

792 

15701.8 

. 26.9 

3421.57 

18.24 

0.67684 

0.00276 

11.542 

0.034 

791 

15728.7 

26.9 

8439.81 

18.36 

0.67960 

0.00278 

11.576 

0.034 

790 

15755.6 

27.1 

3458.17 

18.52 

0.68238 

0.00280 

11.610 

0.034 

789 

15782.7 

27.1 

8476.60 

18.62 

0.68618 

0.00280 

11.644 

0.035 

788 

15809.8 

27.1 

8495.31 

18.71 

0.68798 

0.00282 

11.679 

0.034 

787 

15836.9 

27.2 

3514.02 

18.83 

0.69060 

0.00283 

11.713 

0.035 

786 

15864.1 

27.2 

3532.85 

18.92 

0.69363 

0.00284 

11.748 

0.034 

785 

15801.3 

27.3 

3551.77 

19.02 

0.69647 

0.00285 

11.782 

0.035 

784 

15918.6 

27.3 

8570.79 

19.13 

0.69982 

0.00286 

11.817 

0.035 

783 

15945.9 

27.3 

3580.92 

19.23 

0.70218 

0.00287 

11.852 

0.035 

782 

15973-2 

27.4 

3609.15 

19.33 

0.70505 

0.00288 

11.887 

0.035 

781 

16000.6 

27.4 

3628.48 

19.44 

0.70793 

0.00289 

11.922 

0.035 

780 

16028.0 

27.4 

3647.92 

19.54 

0.71082 

0.00290 

11.957 

0.035 

779 

16055.4 

27.5 

3667.46 

19.65 

0.71372 

0.00292 

11.992 

0.035 

778 

16082.9 

27.5 

3687.11 

19.75 

0.71664 

0.00292 

12.027 

0.036 

777 

16110.4 

27.5 

3706.86 

19.86 

0.71966 

0.00294 

12.063 

0.035 

776 

16137.9 

27.6 

8726.72 

19.97 

0.72250 

0 00295 

12.098 

0.035 

775 

16165.5 

27.6 

3746.60 

20.07 

0.72545 

0.00296 

12.133 

0.036 

774 

16103.1 

27.6 

3766.76 

20.18 

0.72841 

0.00297 

12.169 

0.036 

773 

16220.7 

27.7 

3786.94 

20.20 

0.73138 

0.00299 

12.205 

0.036 

772 

16248.4 

27.7 

8807.23 

20.39 

0.73437 

0.00299 

12.241 

0.036 

771 

16276.1 

27.8 

3827.62 

20.51 

0.73736 

0.00301 

12.277 

0.036 

770 

16303.9 

27.8 

3848.13 

20.62 

0.74087 

0.00302 

12.313 

0.036 

769 

16331.7 

27.8 

3868.75 

20.72 

0.74339 

0.00303 

12.349 

0.037 

768 

1 <B 59.5 

27.9 

3880.47 

20.84 

0.74642 

0.00304 

12.386 

0.036 

767 

16387.4 

27.9 

3910.31 

20.95 

0.74946 ] 

0.00306 

12.422 

0.036 

766 

16415.3 

27.9 

3931.26 

21.07 

0.75252 

0.00307 

12.458 

0.037 

765 

16443.2 

28.0 

3952.33 

21.17 

0.75559 

0.00308 

12.495 

0.037 

764 

16471.2 

28.0 

3973.50 

21.29 

0.76867 

0.00309 

12.532 

0.036 

763 

16499.2 

28.1 

3994.79 

21.41 

0.76176 

0.00310 

12.568 

0.037 

762 

16527.3 

28.1 

4016.20 

21.52 

0.70486 

0.00311 

12.605 

0.037 

761 

16555.4 

28.1 

4037.72 

21.64 

0.76797 

0.00313 

12.642 

0.037 

760 

16583.5 

28.1 

4059.36 

21.76 

0.77110 

0.00314 

12.679 

0.087 

759 

16611.6 

28.2 

4081.12 

21.88 

0.77424 

0.00315 

12.716 

0.037 

758 

16639.8 

28.2 

4103.00 

22.00 

0.77739 

0.00316 

12.753 

0.038 

757 

16668.0 

28.3 

4125.00 

22.11 

0.78055 

0.00318 

12.791 

0.037 

756 

16606.3 

28.3 

4147.11 

22.23 

0.78373 

0.00319 

12.828 

0.037 

755 

16724.6 

28.3 

4169.34 

22.35 

0.78692 

0.00320 

12.865 

0.038 

754 

16752.9 

28.4 

4191.60 

22.47 

0.79012 

0.00322 

12.903 

0.038 

753 

16781.3 

28.4 

4214.16 

22.59 

0.79334 

0.00822 

12.941 

0.087 

752 

16809.7 

28.5 

4236.75 

22.70 

0.79656 

0.09824 

12.978 

0.038 

751 

16838.2 

28.5 

4259.45 

22.83 

0.79980 

0.00326 

13.016 

0.038 

750 

16866.7 1 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80306 

0.00827 

13.054 

0.088 
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TABLE I—Continued. 


tt 

8(u) 

A 

A («) 

A 

I(u) 

A 

T(ii) 

A 

760 

16866.7 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80306 

0.00327 

13.064 

0.038 

749 

16895.2 

28.6 

4305.24 

23.09 

a 80633 

0.00328 

13.092 

0.038 

748 

16923.8 

28.6 

4328.33 

23.21 

0.80961 

a 00329 

13.130 

0.038 

747 

16952.4 

28.7 

4351.54 

23.33 

a 81290 

0.00831 

13.168 

0.039 

746 

16981.1 

28.7 

4374.87 

23.46 

a 81621 

a 00332 

13.207 

0.038 

745 

17009.8 

28.7 

4398.33 

23.59 

0.81953 

a 00333 

13.245 

0.039 

744 

17038.5 

28.8 

4421.92 

23.72 

a 82286 

0.00335 

13.284 

0.038 

743 

17067.3 

28.8 

4445.64 

23.84 

a 82621 

a 00336 

13.322 

0.039 

742 

17096.1 

28.8 

4469.48 

23.98 

a 82957 

a 00837 

13.361 

0.039 

741 

17124.9 

28.9 

4493.46 

24.10 

a 83294 

a 00839 

13.400 

0.039 

740 

17153.8 

28.9 

4517.56 

24.23 

a 83633 

0.00340 

13.439 

a 039 

739 

17182.7 

29.0 

4541.79 

24.37 

0.83973 

a 00341 

13.478 

0.039 

738 

17211.7 

29.0 

4566.16 

24.50 

0.84314 

0.00343 

13.517 

0.040 

737 

17240.7 

29.0 

4590.66 

24.63 

a 84657 

0.00344 

13.657 

a 039 

736 

17269.7 

29.1 

4615.29 

24.76 

0.85001 

0.00346 

13.596 

0.039 

735 

17298.8 

29.1 

4640.05 

24.90 

0.85347 

0.00347 

13.635 

0.040 

734 

17327.9 

29.1 

4664.95 

25.04 

0.85694 

0.00349 

13.675 

0.040 

733 

17357.0 

29.2 

4689.99 

25.17 

0.86043 

0.00350 

13.715 

0.040 

732 

17386.2 

29.2 

4715.16 

25.30 

0.86393 

0.00351 

13.755 

0.040 

731 

17415.4 

29.3 

4740.46 

25.45 

0.86744 

0.00353 

13.795 

0.040 

730 

17444.7 

29.3 

4765.91 

25.59 

0.87097 

0.00354 

13.835 

a 040 

729 

17474.0 

29.3 

4791.50 

25.72 

0.87451 

0.00356 

13.875 

0.041 

728 

17503.3 

29.4 

4817.22 

25.87 

0.87807 

0.00358 

13.916 

0.040 

727 

17532.7 

29.5 

4843.09 

2 a 00 

0.88165 

0.00359 

13.956 

a 040 

726 

17562.2 

29.5 

4869.09 

26.15 

0.88524 

0.00360 

13.996 

ao4i 

725 

17591.7 

29.5 

4895.24 

26.29 

0.88884 

0.00361 

14.037 

6.041 

724 

17621.2 

29.5 

4921.53 

26.43 

0.89245 

0.00363 

14.078 

a 041 

723 

17650.7 

29.6 

4947.96 

26.57 

0.89608 

0.00365 

14.119 

a 041 

722 

17680.3 

29.7 

4974.53 

26.72 

0.89973 

0.00366 

14.160 

0.041 

721 

17710.0 

29.7 

5001.25 

2a 87 

0.90339 

0.00368 

14.201 

0.041 

720 

17730.7 

29.8 

5028.12 

27.01 

0.90707 

0.00369 

14.242 

ao4i 

719 

17769.5 

29.8 

5055.13 

27.16 

0.91076 

0.00371 

14.283 

0.042 

718 

17799.3 

29.8 

5082.29 

27.31 

0.91447 

0.00372 

14.325 

0.041 

717 

17829.1 

29.9 

5109.60 

27.46 

0.91819 

0.00374 

14.866 

a 042 

716 

17859.0 

29.9 

5137.06 

27.61 

0.92193 

0.00376 

14.408 

a 041 

715 

17888.9 

1 30.0 

5164.67 

27.76 

0.92569 

0.00877 

14.449 

0.042 

714 

17918.9 

3a 0 

5192.43 

27.92 

a 92946 

0.00379 

14.491 

0.042 

713 

17948.9 

30.0 

5220.35 

28.06 

0.93325 

0.00380 

14.533 

0.043 

712 

17978.9 

30.1 

5248.41 

28.22 

0.93705 

0.00382 

14.576 

0.042 

711 

18009.0 

30.1 

5276.63 

28.38 

0.94067 

0.00383 

14.618 

a 042 

710 

18039.1 

3 a 1 

5305.01 

28.53 

0.94470 

0.00385 

14.660 

a042 

709 

18069.2 

3a i 

5333.54 

28.69 

0.94855 

0.00387 

14.702 

a 043 

708 

18099.3 

30.2 

5362.23 

28.85 

0.95242 

0.00388 

14.745 

a 043 

707 

18129.5 

30.3 

5391.08 

29.01 

0.95630 

0.00390 

14.788 

a 042 

706 

18159.8 

30.3 

542U 09 

29.16 

0.96020 

a 00392 

14.830 

0.043 

705 

18190.1 

30.3 

5449.25 

29.33 

0.96412 

0.00394 

14.873 

0.043 

704 

18220.4 

30.4 

5478.58 

29.49 

0.96806 

0.00395 

14.916 

0.043 

703 

1825U 8 

30.4 

5508.07 

29.65 

0.97201 

0.00397 

14.950 

0.044 

702 

18281.2 

30.5 

5537.72 

29.81 

0.97508 

0.00398 

15.003 

0.043 

701 

18311.7 

30.5 

5567.53 

29.98 

0.97996 

0.00400 

15.046 

a 044 

700 

18342.2 

30.6 

5597.51 

3U15 

a 98396 

0.00402 

15.090 

a 044 
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INGALLS* BALUSTIC TABLES. 
TABLE I—Continued. 


S («) 

A 

A ( u ) 

A 

/<«) 

A 

*<«> 

A 

16480.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.033 

15615.5 

26.4 

8297.19 

17.42 

0.65790 

0.00266 

11.308 

0.033 

15541.9 

26.6 

3314.61 

17.53 

0.66066 

0.00268 

11.341 

0.033 

15568.4 

26.6 

8332.14 

17.65 

0.66824 

0.00269 

11.374 

0.033 

15594.9 

26.6 

8349.79 

17.77 

0.66593 

0.00271 

11.407 

0.034 

15621.5 

26.7 

8367.56 

17.89 

0.66864 

0.00272 

11.441 

0.033 

15648.2 

26.8 

8385.45 

18.00 

0.67186 

0.00273 

11.474 

0.034 

15675.0 

26.8 

8403.45 

18.12 

0.67409 

0.00275 

11.606 

0.034 

15701.8 

. 26.9 

8421.57 

18.24 

0.67684 

0.00276 

11.542 

0.034 

16728.7 

26.9 

8439.81 

18.36 

0.67960 

0.00278 

11.576 

0.034 

15755.6 

27.1 

3458.17 

18.52 

0.68238 

0.00280 

11.610 

0.034 

15782.7 

27.1 

8476.69 

18.62 

0.68618 

0.00280 

11.644 

0.035 

15809.8 

27.1 

8495.31 

18.71 

0.68798 

0.00282 

11.679 

0.034 

15 ^ 6.9 

27.2 

8514.02 

18.83 

0.69060 

0.00283 

11.713 

0.035 

15864.1 

27.2 

8532.85 

18.92 

0.69363 

0.00284 

11.748 

0.034 

15861.3 

27.3 

8551.77 

19.02 

0.69647 

0.00285 

11.782 

0.035 

15918.6 

27.3 

8570.79 

19.18 

0.69982 

0.00286 

11.817 

0.035 

15945.9 

27.3 

8589.92 

19.23 

0.70218 

0.00287 

11.852 

0.035 

15973.2 

27.4 

3609.15 

19.38 

0.70505 

0.00288 

11.887 

0.035 

16000.6 

27.4 

3628.48 

19.44 

0.70793 

0.00289 

11.922 

0.035 

16028.0 

27.4 

3647.92 

19.54 

0.71082 

0.00290 

11.957 

0.035 

16055.4 

27.5 

3667.46 

19.65 

0.71372 

0.00292 

11.992 

0.035 

16062.9 

27.5 

8687.11 

19.75 

0.71664 

0.00292 

12.027 

0.036 

16110.4 

27.5 

8706.86 

19.86 

0.71966 

0.00294 

12.063 

0.035 

16137.9 

27.6 

8726.72 

19.97 

0.72250 

0 00295 

12.098 

0.035 

16165.5 

27.6 

3746.69 

20.07 

0.72545 

0.00296 

12.133 

0.036 

16103.1 

27.6 

3766.76 

20.18 

0.72841 

0.00297 

12.169 

0.036 

1 Q 220.7 

27.7 

8786.94 

20.29 

0.73138 

0.00299 

12.205 

0.036 

16248.4 

27.7 

8807.23 

20.39 

0.73437 

0.00299 

12.241 

0.036 

16276.1 

27.8 

3827.62 

20.51 

0.78786 

0.00301 

12.277 

0.036 

16303.9 

27.8 

8848.13 

20.62 

0.74087 

0.00302 

12.313 

0.036 

xmi.7 

27.8 

8868.75 

20.72 

0.74339 

0.00303 

12.349 

0.037 

1 ( 859.5 

27.9 

3889.47 

20.84 

0.74642 

0.00304 

12.386 

0.036 

16387.4 

27.9 

8910.31 

20.95 

0.74946 

0.00306 

12.422 

0.036 

16415.3 

27.9 

3981.26 

21.07 

0.75252 

0.00307 

12.458 

0.037 

16443.2 

28.0 

3952.33 

21.17 

0.75559 

0.00308 

12.495 

0.037 

16471.2 

28.0 

3973.50 

21.29 

0.75867 

0.00309 

12.532 

0.036 

16499.2 

28.1 

3994.79 

21.41 

0.76176 

0.00310 

12.568 

0.037 

16527.3 

28.1 

4016.20 

21.52 

0.76486 

0.00311 

12.605 

0.037 

16555.4 

28.1 

4087.72 

21.64 

0.76797 

0.00313 

12.642 

0.037 

16583.5 

28.1 

4059.36 

21.76 

0.77110 

0.00314 

12.679 

0.037 

16611.6 

28.2 

4061.12 

21.88 

0.77424 

0.00315 

12.716 

0.087 

16639.8 

28.2 

4108.00 

22.00 

0.77739 

0.00316 

12.753 

0.038 

16668.0 

28.3 

4125.00 

22.11 

0.78055 

0.00318 

12.791 

0.037 

16606.3 

28.3 

4147.11 

22.23 

0.78373 

0.00819 

12.828 

0.037 

16724.6 

28.3 

4169.34 

22.35 

0.78692 

0.00320 

12.865 

0.038 

16782.9 

28.4 

4191.69 

22.47 

0.79012 

0.00322 

12.903 

0.038 

16781.3 

28.4 

4214.16 

22.59 

0.79334 

0.00822 

12.941 

0.037 

16809.7 

28.5 

4286.75 

22.70 

0.79656 

0.00824 

12.978 

0.038 

16838.2 

28.5 

4259.45 

22.83 

0.79960 

0.00326 

13.016 

0.038 

16866.7 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80806 

0.00327 

13.054 

0.088 
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TABLE I—Continued. 


tt 

8(u) 

A 

A(u) 

A 

/(«) 

A 

T(u) 

A 

760 

16866.7 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80306 

a 00327 

13.054 

0.038 

749 

16895.2 

28.6 

4305.24 

23.09 

a 80633 

0.00828 

13.092 

a 038 

748 

16923.8 

28.6 

4328.33 

23.21 

0.80961 

a 00329 

13.130 

0.038 

• 747 

16952.4 

28.7 

4351.54 

23.33 

a 81290 

0.00831 

13.168 

0.039 

746 

16981.1 

28.7 

4374.87 

23.46 

a 81621 

a 00332 

13.207 

0.038 

745 

17009.8 

28.7 

4398.33 

23.59 

0.81953 

a 00333 

13.245 

0.039 

744 

17038.5 

28.8 

4421.92 

23.72 

0.82286 

a 00335 

13.284 

0.038 

743 

17067.3 

28.8 

4445.64 

23.84 

a 82621 

a 00336 

13.322 

0.039 

742 

17096.1 

28,8 

4469.48 

23.98 

a 82957 

a 00837 

13.361 

0.039 

741 

17124.9 

28.9 

4493.46 

24.10 

a 83294 

0.00839 

13.400 

0.039 

740 

17153.8 

28.9 

4517.56 

24.23 

0.83633 

0.00340 

13.439 

0.039 

739 

17182.7 

29.0 

4541.79 

24.37 

0.83973 

a 00341 

13.478 

0.039 

738 

17211.7 

29.0 

456a 16 

24.50 

0.84314 

0.00343 

13.517 

0.040 

737 

17240.7 

29.0 

4590.66 

24.63 

a 84667 

0.00344 

13.657 

a 039 

736 

17269.7 

29.1 

4615.29 

24.76 

0.85001 

0.00346 

13.596 

0.039 

735 

17298.8 

29.1 

4640.05 

24.90 

0.85347 

0.00347 

13.635 

0.040 

734 

17327.9 

29.1 

4664.95 

25.04 

0.85694 

0.00849 

13.675 

0.040 

733 

17357.0 

29.2 

4689.99 

25.17 

0.86043 

0.00350 

13.715 

a 040 

732 

17386.2 

29.2 

4715.16 

25.30 

0.86393 

0.00351 

13.755 

0.040 

731 

17415.4 

29.3 

4740.46 

25.45 

0.86744 

0.00353 

13.795 

a 040 

730 

17444.7 

29.3 

4765.91 

25.59 

a 87097 

0.00354 

13.835 

a 040 

729 

17474.0 

29.3 

4791.50 

2a 72 

0.87451 

0.00356 

13.875 

0.041 

728 

17503.3 

29.4 

4817.22 

25.87 

0.87807 

0.00358 

13.916 

0.040 

727 

17532.7 

29.5 

4843.09 

26.00 

0.88165 

0.00359 

13.956 

a 040 

726 

17562.2 

29.5 

4869.09 

26.15 

0.88524 

0.00360 

13.996 

ao4i 

725 

17591.7 

29.5 

4895.24 

26.29 

0.88884 

0.00361 

14.037 

0.041 

724 

17621.2 

29.5 

4921.53 

2a 43 

0.89245 

0.00363 

14.078 

0.041 

723 

17650.7 

29.6 

4947.96 

26.67 

0.89608 

0.00365 

14.119 

0.041 

722 

17680.3 

29.7 

4974.53 

26.72 

0.89973 

0.00366 

14.160 

0.041 

721 

17710.0 

29.7 

5001.25 

2a 87 

a 90339 

0.00368 

14.201 

0.041 

720 

17739.7 

29.8 

5028.12 

27.01 

0.90707 

0.00369 

14.242 

ao4i 

719 

17769.5 

29.8 

5055.13 

27.16 

0.91076 

0.00371 

14.283 

a 042 

718 

17799.3 

29.8 

5082.29 

27.31 

0.91447 

0.00372 

14.825 

a 041 

717 

17829.1 

29.9 

5109.60 

27.46 

0.91819 

0.00374 

14.866 

a 042 

716 

17859.0 

29.9 

5137.06 

27.61 

0.92193 

0.00376 

14.408 

ao4i 

715 

17888.9 

30.0 

5164.67 

27.76 

0.92569 

0.00877 

14.449 

a 042 

714 

17918.9 

3a 0 

5192.43 

27.92 

0.92946 

0.00879 

14.491 

a 042 

713 

17948.9 

30.0 

5220.35 

28.06 

0.93325 

0.00380 

14.533 

a 043 

712 

17978.9 

30.1 

5248.41 

28.22 

0.93705 

0.00382 

14.576 

0.042 

711 

18009.0 

30.1 

527a 63 

28.38 

0.94087 

0.00883 

14.618 

a 042 

710 

18039.1 

3U1 

5305.01 

28.53 

0.94470 

0.00885 

14.660 

a042 

709 

18069.2 

30.1 

5333.54 

28.69 

0.94855 

0.00387 

14.702 

a 043 

708 

18099.3 

30.2 

5362.23 

28.85 

0.95242 

0.00388 

14.745 

a 043 

707 

18129.5 

3a 3 

5391.08 

29.01 

0.95630 

0.00390 

14.788 

a 042 

706 

18159.8 

30.3 

542a 09 

29.16 

0.96020 

a 00892 

14.830 

0.043 

705 

18190.1 

30.3 

5449.25 

29.33 

0.96412 

0.00394 

14.873 

0.043 

704 

18220.4 

30.4 

5478.58 

29.49 

0.96806 

0.00395 

14.916 

0.043 

703 

1825U 8 

30.4 

5508.07 

29.65 

0.97201 

0.00397 

14.959 

a 044 

702 

18281.2 

30.5 

5537.72 

29.81 

0.97598 

0.00398 

15.003 

0.043 

701 

18311.7 

30.5 

5567.53 

29.98 

0.97996 

0.00400 

ia046 

a 044 

700 

18342.2 

3U 6 

5597.51 

3a 15 

a 98896 

0.00402 

15.090 

a 044 
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u 

S ( tt ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(») 

A 

T { u ) 

A 

700 

18342.2 

30.6 

5597.51 

30.15 

0.98396 

0.00402 

15.090 

0.044 

609 

18372.8 

30.6 

5627.66 

30.31 

0.98798 

0.00404 

15.134 

0.043 

698 

18403.4 

30.6 

5657.97 

30.48 

0.99202 

0.00405 

15.177 

0.044 

697 

18434.0 

30.7 

5688.45 

3a 64 

0.99607 

0.00407 

15.221 

0.045 

606 

18464.7 

30.8 

5719.09 

30.82 

1.00014 

0.00409 

15.266 

0.044 

605 

18405.5 

30.8 

5749.91 

30.99 

1.00423 

0.00411 

15.310 

0.044 

694 

18526.3 

30.8 

5780.90 

31.15 

1.00834 

0.00412 

15.354 

0.045 

603 

18557.1 

30.9 

5812.05 

31.33 

1.01246 

0.00414 

15.399 

0.044 

602 

18588.0 

30.9 

5843.38 

31.50 

1.01660 

0.00416 

15.443 

0.045 

691 

18618.9 

31.0 

5874.88 

31.68 

1.02076 

0.00418 

15.488 

0.045 

GOO 

18649.9 

31.0 

5006.56 

31.85 

1.02494 

0.00420 

15.533 

0.045 

689 

18680.9 

31.0 

5938.41 

32.03 

1.02914 

0.00421 

15.578 

0.045 

688 

18711.9 

31.1 

5970.44 

32.21 

1.03335 

0.00423 

15.623 

0.046 

687 

18743.0 

31.1 

6002.65 

32.39 

1.03758 

0.00425 

15.669 

0.045 

686 

18774.1 

31.2 

6035.04 

32.57 

1.04183 

0.00427 

15.714 

0.045 

685 

18805.3 

31.3 

6067.61 

32.74 

1.04610 

0.00429 

15.759 

0.046 

684 

18836.6 

31.3 

6100.35 

32.93 

1.05039 

0.00431 

15.805 

0.046 

683 

18867.9 

31.3 

6133.28 

33.12 

1.05470 

0.00433 

15.851 

0.046 

682 

18899.2 

31.4 

6166.40 

33.30 

1.05903 

0.00434 

15.897 

0.046 

681 

| 18930.6 

31.4 

6199.70 

33.48 

1.06337 

0.00437 

15.943 

0.046 

680 

18962.0 

31.5 

6233.18 

33.67 

1.06774 

0.00438 

15.989 

0.046 

679 

18903.5 

31.5 

6266.85 

33.86 

1.07212 

0.00441 

16.035 

0.047 

678 

19025.0 

31.6 

6300.71 

34.05 

1.07653 

0.00442 

16.082 

0.046 

677 

19056.6 

31.6 

6334.76 

34.25 

1.08095 

0.00445 

iai28 

0.047 

676 

19088.2 

31.7 

6369.01 

34.43 

1.08540 

0.00446 

16.175 

0.046 

675 

19119.9 

31.7 

6403.44 

34.62 

1.08986 

0.00448 

16.221 

0.047 

674 

19151.6 

31.7 

6438.06 

34.82 

1.09434 

0.00450 

ia268 

0.048 

673 

19183.3 

31.8 

6472.88 

35.01 

1.09884 

0.00453 

ia316 

0.047 

672 

19215.1 

31.9 

6507.89 

35.21 

1.10337 

0.00454 

ia363 

0.047 

671 

19247.0 

31.9 

6543.10 

35.41 

1.10791 

0.00456 

16.410 

a 048 

670 

19278.9 

31.9 

6578.51 

35.61 

1.11247 

0.00458 

ia458 

a 048 

669 

19310.8 

32.0 

6614.12 

35.81 

1.11705 

0.00460 

ia506 

0.048 

668 

19342.8 

32.0 

6649.93 

36.01 

1.12165 

0.00462 

ia554 

0.048 

667 

19374.8 

32.1 

6685.94 

3a 21 

1.12627 

0.00465 

ia602 

0.048 

AAA 

ono 

19406.9 

32.1 

6722.15 

36.42 

1.13092 

0.00467 

ia650 

0.048 

665 

19439.0 

32.2 

6758.57 

36.62 

1.13559 

0.00468 

ia698 

0.049 

664 

19471.2 

32.2 

6795.19 

3a 83 

1.14027 

0.00471 

ia747 

0.048 

663 

19503.4 

32.3 

6832.02 

37.03 

1.14498 

0.00473 

16.795 

0.049 

662 

19535.7 

32.3 

6869.05 

37.24 

1.14971 

0.00475 

ia844 

0.049 

661 

19568.0 

32.4 

6906.29 

37.46 

1.15446 

0.00478 

ia893 

a049 

660 

19600.4 

32.4 

6943.75 

37.67 

1.15024 

0.00480 

ia 942 

a 049 

650 

19632.8 

32.5 

6981.42 

37.88 

1.16404 

0.00482 

laooi 

0.049 

658 

19665.3 

32.5 

7019.30 

38.10 

1.16886 

0.00484 

17.040 

0.050 

657 

19697.8 

32.6 

7057.40 

38.31 

1.17370 

0.00486 

17.090 

0.049 

656 

19730.4 

32.6 

7095.71 

38.53 

1.17856 

0.00488 

17.139 

0.050 

655 

19763.0 

32.7 

7134.24 

38.75 

1.18344 

0.00491 

17.189 

0.050 

654 

19795.7 

32.7 

7172.99 

38.97 

1.18835 

0.00493 

17.239 

0.050 

653 

19828.4 

32.8 

7211.96 

39.18 

1.19328 

0.00495 

17.289 

0.050 

652 

19861.2 

32.8 

7251.14 

39.41 

1.19823 

0.00497 

17.339 

0.050 

651 

19894.0 

32.9 

729a 55 

39.64 

1.20320 

0.00500 

17.389 

0.051 

650 

19926.9 

32.9 

733 a 19 

39.86 

1.20820 

0.00502 

17.440 

a 051 
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TABLE 1—Continued. 


u 

S(u) 

A 

A ( tt ) 

A 

I ( n ) 

A 

T ( u ) 

A 

650 

19926.9 

32.9 

7330.19 

39.86 

1.20820 

0.00502 

17.440 

0.051 

649 

19959.8 

33.0 

7370.05 

40.09 

1.21322 

0.00604 

17.491 

0.051 

648 

19992.8 

33.0 

7410.14 

40.32 

1.21826 

0.00507 

17.542 

0.051 

647 

20025.8 

33.1 

7450.46 

40.56 

1.22333 

0.00509 

17.593 

0.051 

646 

20058.9 

33.1 

7491.02 

40.78 

1.22842 

a 00511 

17.644 

a 052 

645 

20092.0 

33.2 

7531.80 

41.01 

1.23353 

0.00514 

17.696 

a 051 

644 

20125.2 

33.3 

7572.81 

41.25 

1.23867 

0.00516 

17.747 

a 052 

643 

20158.5 

33.3 

7614.06 

41.49 

1.24383 

0.00518 

17.799 

a 052 

642 

20191.8 

33.3 

7655.55 

41.72 

1.24901 

0.00521 

17.851 

0.052 

641 

20225.1 

33.4 

7697.27 

41.96 

1.25422 

0.00524 

17.903 

a 052 

640 

20258.5 

33.4 

7739.23 

42.21 

1.25946 

a 00526 

17.955 

a 052 

639 

20291.9 

33.5 

7781.44 

42.44 

1.26472 

0.00528 

18.007 

0.053 

638 

20325.4 

33.6 

7823.88 

42.69 

1.27000 

0.00631 

18.060 

0.052 

637 

20359.0 

33.6 

7866.57 

42.94 

L 27631 

0.00534 

18.112 

0.053 

636 

20392.6 

33.6 

7909.51 

43.19 

1.28065 

0.00536 

18.165 

a 053 

635 

20426.2 

33.7 

7952.70 

43.43 

1.28601 

0.00538 

18.218 

0.053 

634 

20459.9 

33.8 

7996.13 

43.68 

1.29139 

0.00541 

18.271 

0.053 

633 

20493.7 

33.8 

8039.81 

43.94 

1.29680 

0.00544 

18.324 

a 054 

632 

20527.5 

33.9 

8083.75 

44.18 

1.30224 

0.00546 

18.378 

0.053 

631 

20561.4 

33.9 

8127.93 

44.45 

1.30770 

0.00549 

18.431 

0.054 

630 

20596.3 

34.0 

8172.38 

44.70 

1.31319 

0.00551 

18.485 

a 054 

629 

20629.3 

34.0 

8217.08 

44.96 

1.31870 

0.00554 

18.539 

0.054 

628 

20663.3 

34.1 

8262.04 

45.22 

1.32424 

0.00557 

18.593 

0.054 

627 

20697.4 

34.1 

8307.26 

45.49 

1.32981 

0.00560 

18.647 

0.054 

626 

20731.5 

34.2 

8352.75 

45.75 

1.33541 

0.00562 

18.701 

0.055 

625 

20765.7 

34.3 

8398.50 

46.02 

1.34103 

0.00564 

18.756 

0.055 

624 

20800.0 

34.3 

8444.52 

46.28 

1.34667 

0.00668 

18.811 

0.055 

623 

20834.3 

34.3 

8490.80 

46.56 

1.35235 

0.00570 

18.866 

0.055 

622 

20868.6 

34.4 

8537.36 

46.83 

1.35805 

0.00573 

18.921 

0.055 

621 

20903.0 

34.5 

8584.19 

47.10 

1.36378 

0.00576 

18.976 

0.056 

620 

20937.5 

34.5 

8631.29 

47.38 

1.36954 

0.00579 

19.032 

0.056 

619 

20972.0 

34.6 

8678.67 

47.66 

1.37533 

0.00581 

19.088 

0.056 

618 

21006.6 

34.6 

8726.33 

47.93 

1.38114 

0.00584 

19.144 

0.056 

617 

21041.2 

34.7 

8774.26 

48.22 

1.38698 

0.00587 

19.200 

0.056 

616 

21Q75.9 

34.7 

8822.48 

48.49 

1.39285 

0.00590 

19.256 

0.057 

615 

21110.6 

34.8 

8870.97 

48.78 

1.39875 

0.00593 

19.313 

0.056 

614 

21145.4 

34.9 

8919.75 

49.07 

1.40468 

0.00596 

19.369 

0.057 

613 

21180.3 

34.9 

8968.82 

49.36 

1.41064 

0.00598 

19.426 

0.057 

612 

21215.2 

35.0 

9018.18 

49.64 

1.41662 

0.00602 

19.483 

0.058 

611 

21250.2 

35.0 

9067.82 

49.94 

1.42264 

0.00604 

19.541 

0.057 

610 

21285.2 

35.1 

9117.76 

50.23 

1.42868 

0.00607 

19.598 

0.057 

609 

21320.3 

35.1 

9167.99 

50.53 

1.43475 

0.00611 

19.655 

0.058 

608 

21355.4 

35.2 

9218.52 

50.82 

1.44086 

0.00613 

19.713 

0.058 

607 

21390.6 

35.3 

9269.34 

51.13 

1.44699 

0.00617 

19.771 

0.058 

606 

21425.9 

35.3 

9320.47 

51.43 

1.45316 

0.00619 

19.829 

0.058 

605 

21461.2 

35.4 

9371.90 

51.74 

1.45935 

0.00623 

19.887 

0.059 

604 

21496.6 

35.4 

9423.64 

52.04 

1.46558 

0.00626 

19.946 

0.059 

603 

21532.0 

35.5 

9475.68 

52.36 

1.47184 

0.00629 

20.005 

0.059 

602 

21567.5 

35.6 

9528.04 

52.66 

1.47813 

0.00632 

20.064 

0.059 

601 

21603.1 

35.6 

9580.70 

52.98 

1.48445 

0.00635 

20.123 

0.059 

600 

21638.7 

35.7 

9633.68 

53.30 

1.49080 

0.00638 

20.182 

0.059 
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10013.50 

10060.10 

10125.00 


10237.80 
10294.70 
10351.90 

10409.50 

10467.50 

10625.80 

10584.40 

10643.40 

10702.80 
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TABLE I—Continued. 


tt 

8 ( u ) 

A 


A 

/(**) 

A 

T ( u ) 

A 

550 

23499.4 

38.9 

12735.7 

72.3 

1.85393 

0.00829 

28.422 

0.071 

540 

23538.3 

39.0 

12806.0 

72.8 

1.86222 

0.00833 

23.493 

0.071 

548 

23577.3 

39.1 

12880.8 

73.2 

1.87055 

0.00838 

23.564 

0.071 

547 

23616.4 

39.1 

12954.0 

73.7 

1.87893 

0.00643 

23.635 

0.072 

546 

23655.5 

39.2 

13027.7 

74.1 

1.88736 

0.00847 

23.707 

0.072 

545 

23694.7 

39.3 

13101.8 

74.6 

1.80583 

0.00852 

23.779 

0.072 

544 

23734.0 

39.2 

13176.4 

75.1 

1.90435 

0.00657 

23.851 

0.072 

543 

23773.3 

39.4 

13251.5 

75.6 

1.91292 

0.00861 

23.923 

0.073 

542 

23812.7 

39.5 

13327.1 

76.0 

1.92153 

0.00867 

23.996 

0.073 

541 

23852.2 

39.6 

13403.1 

76.6 

1.93020 

0.00871 

24.069 

0.073 

540 

23801.8 

39.6 

13479.7 

77.0 

1.93891 

0.00878 

24.142 

0.073 

539 

23031.4 

39.7 

13566.7 

77.6 

1.94767 

0.00881 

24.215 

0.074 

538 

23971.1 

39.8 

13634.3 

78.0 

1.95648 

0.00886 

24.289 

0.074 

537 

24010.9 

39.9 

13712.3 

78.5 

1.96634 

0.00891 

24.863 

0.074 

536 

24050.8 

39.9 

13790.8 

79.0 

1.97425 

0.00696 

24.437 

0.075 

535 

24090.7 

40.0 

13869.8 

79.5 

1.96321 

0.00901 

24.512 

0.075 

534 

24130.7 

40.1 

13949.3 

80.1 

1.99222 

0.00905 

24.687 

0.075 

533 

24170.8 

40.1 

14029.4 

80.5 

2.00127 

0.00912 

24.662 

0.075 

532 

24210.9 

40.3 

14109.9 

81.1 

2.01039 

0.00916 

24.737 

0.076 

531 

24251.2 

40.3 

14191.0 

81.6 

2.01955 

0.00921 

24.813 

0.076 

530 

24291.5 

40.4 

14272.6 

82.1 

2.02876 

0.00926 

24.889 

0.076 

529 

24331.9 

40.5 

14354.7 

82.7 

2.03802 

0.00932 

24.965 

0.077 

528 

24372.4 

40.5 

14437.4 

83.2 

2 04734 

0.00937 

25.042 

0.077 

527 

24412.9 

40.6 

14520.6 

83.7 

2.05671 

0.00942 

25.119 

0.077 

526 

24453.5 

40.7 

14604.3 

84.3 

2.06613 

0.00948 

25.196 

0.077 

525 

24494.2 

40.8 

14688.6 

84.9 

2.07561 

0.00954 

25.273 

0.078 

524 

24535.0 

40.9 

14773.5 

85.4 

2.08515 

0.00959 

25.851 

0.078 

523 

24575.9 

40.9 

14858.9 

85.9 

2 09474 

0.00964 

25.429 

0.078 

522 

24616.8 

41.0 

14944.8 

86.5 

2.10438 

0.00970 

25.507 

0.079 

521 

24657.8 

41.1 

15031.3 

87.0 

2.11408 

0.00975 

25.586 

0.079 

520 

24608.9 

41.1 

15118.3 

87.6 

2.12383 

0.00981 

25.665 

0.079 

519 

24740.0 

41.2 

15205.9 

88.2 

2.13364 

0.00987 

25.744 

0.080 

518 

24781.2 

41.3 

15294.1 

88.8 

2.14351 

0.00992 

25.824 

0.080 

517 

24822.5 

41.4 

15382.9 

. 89.4 

2.15343 

0 00999 

Ed04 

0.080 

516 

24863.9 

41.5 

15472.3 

90.0 

2.16342 

0.01004 

25.984 

0.081 

515 

24905.4 

41.5 

15562.3 

90.5 

2.17346 

0.01010 

26.065 

0.081 

514 

24946.9 

41.7 

15652.8 

91.2 

2.18356 

0.01015 

26.146 

0.081 

513 

24988.6 

41.7 

15744.0 

91.7 

2.19371 

0.01022 

26.227 

0.081 

612 

25030.3 

41.8 

15835.7 

92.3 

2.20393 

0.01028 

26.308 

0.082 

511 

25072.1 

41.9 

15928.0 

93.0 

2.21421 

0.01034 

26.390 

0.082 

510 

25114.0 

42.0 

16021.0 

93.6 

2.22455 

0.01040 

26.472 

0.082 

509 

25156.0 

42.0 

16114.6 

94.2 

2.23495 

0.01046 

26.554 

0.083 

508 

25198.0 

42.2 

16208.8 

94.8 

2.24541 

0.01052 

26.637 

0.083 

507 

25240.2 

42.2 

16303.6 

95.5 

2 25593 

0.01059 

26.720 

0.083 

506 

25282.4 

42.3 

16399.1 

96.1 

2 26652 

0.01065 

26.803 

0.084 

505 

25324.7 

42.4 

16495.2 

96.8 

2.27717 

0.01071 

26.887 

0.084 

504 

25367.1 

42.5 

16592.0 

97.4 

2.28788 

0.01077 

26.971 

0.084 

503 

25409.6 

42.6 

16689.4 

98.0 

2.29866 

0.01084 

27.055 

0.085 

502 

25452.2 

42.7 

16787.4 

98.7 

2.30949 

0.01091 

27.140 

0.085 

501 

25494.9 

42.7 

16886.1 

99.4 

2.32040 

0.01097 

27.225 

0.085 

500 

25537.6 

42.8 

16985.5 

100.1 

2.33137 

0.01104 

27.310 

0.086 
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u 

S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«) 

' A 

T ( u ) 

A 

900 

13149.0 

20.8 

2001.92 

9.28 

0.44524 

0.00165 

8.512 

0.023 

899 

13169.8 

20.9 

2011.20 

9.34 

0.44689 

0.00167 

8.535 

0.023 

898 

13190.7 

20.9 

2020.54 

9.40 

0.44856 

0.00167 

8.558 

0.024 

897 

13211.6 

21.0 

2029.94 

9.46 

0.45023 

0.00167 

8.582 

0.023 

896 

13232.6 

21.0 

2039.40 

9.51 

0.45190 

0.00169 

8.605 

0.023 

895 

13253.6 

21.1 

2048.91 

9.57 

0.45359 

0.00169 

8.628 

0.024 

894 

13274.7 

21.1 

2058.48 

9.63 

0.45528 

0.00170 

8.652 

0.024 

893 

13295.8 

21.1 

2068.11 

9.68 

0.45698 

0.00171 

8.676 

0.023 

892 

13316 . 9 . 

21.2 

2077.79 

9.74 

0.45869 

0.00172 

8.699 

0.024 

891 

13338.1 

21.3 

2087.53 

9.80 

0.46041 

0.00172 

8.723 

0.024 

890 

13359.4 

21.3 

2097.33 

9.86 

0.46213 

0.00173 

8.747 

0.024 

889 

13380.7 

21.3 

2107.19 

9.92 

0.46386 

0.00174 

8.771 

0.024 

888 

13402.0 

21.4 

2117.11 

9.98 

0.46560 

0.00174 

8.795 

0.024 

887 

13423.4 

21.5 

2127.09 

10.04 

0.46734 

0.00176 

8.819 

0.024 

886 

13444.9 

21.5 

2137.13 

10.10 

0.46910 

0.00176 

8.843 

0.025 

885 

13466.4 

21.5 

2147.23 

10.17 

0.47086 

0.00177 

8.868 

0.024 

884 

13487.9 

21.6 

2157.40 

10.22 

0.47263 

0.00177 

8.892 

0.024 

883 

13509.5 

21.6 

2167.62 

10.28 

0.47440 

0.00179 

8.916 

0.025 

882 

13531.1 

21.7 

2177.90 

10.34 

0.47619 

0.00180 

8.941 

0.024 

881 

13552.8 

21.7 

2188.24 

10.41 

0.47799 

0.00180 

8.965 

0.025 

880 

13574.5 

21.8 

2198.65 

10.47 

0.47979 

0.00181 

8.990 

0.025 

879 

13596.3 

21.8 

2209.12 

10.53 

0.48160 

0.00182 

9.015 

0.025 

878 

13618.1 

21.9 

2219.65 

10.60 

0.48342 

0.00183 

9.040 

0.025 

877 

13640.0 

21.9 

2230.25 

10.66 

0.48525 

0.00183 

9.065 

0.025 

876 

13661.9 

22.0 

2240.91 

10.73 

0.48708 

0.00185 

9.090 

0.025 

875 

13683.9 

22.0 

2251.64 

10.79 

0.48893 

0.00185 

9.115 

0.025 

874 

13705.9 

22.1 

2262.43 

10.86 

0.49078 

0.00186 

9.140 

0.026 

873 

13728.0 

22.1 

2273.29 

10.92 

0.49264 

9.00187 

9.166 

0.025 

872 

13750.1 

22.2 

2284.21 

10.99 

0.49451 

0.00188 

9.191 

0.025 

871 

13772.3 

22.2 

2295.20 

11.06 

0.49639 

0.00189 

9.216 

0.026 

870 

13794.5 

22.3 

2306.26 

11.12 

0.49828 

0.00190 

9.242 

0.026 

869 

13816.8 

22.3 

2317.38 

11.19 

0.50018 

0.00190 

9.268 

0.025 

868 

13839.1 

22.4 

2328.57 

11.26 

0 . 50208 ^ 

0.00191 

9.293 

0.026 

867 

13861.5 

22.4 

2339.83 

11.33 

0.503901 

0.00192 

9.319 

0.026 

866 

13883.9 

22.5 

2351.16 

11.41 

0.50591 

0.00193 

9.345 

0.026 

865 

13906.4 

22.6 

2362.57 

11.47 

0.50784 

0.00195 

9.371 

0.026 

864 

13929.0 

22.6 

2374.04 

11.54 

0.50979 

0.00195 

9.397 

0.026 

863 

13951.6 

22.6 

2385.58 

11.61 

0.51174 

0.00195 

9.423 

0.026 

862 

13974.2 

22.7 

2397.19 

11.69 

0.51369 

0.00197 

9.449 

0.026 

861 

13996.9 

22.8 

22408.88 

11.75 

0.51566 

0.00198 

9.475 

0.027 

860 

14019.7 

22.8 

2420.63 

11.83 

0.51764 

0.00198 

9.502 

0.027 

859 

14042.5 

22.9 

2432.46 

11.90 

0.51962 

0.00200 

9.529 

0.026 

858 

14065.4 

22.9 

2444.36 

11.98 

0.52162 

t 0.00200 

9.555 

0.027 

857 

14088.3 

23.0 

2456.34 

12.06 

0.52362 

0.00202 

9.582 

0.027 

856 

14111.3 

23.0 

2468.39 

12.13 

0.52564 

0.00202 

9.609 

0.027 

855 

14134.3 

23.1 

2480.52 

12.20 

0.52766 

0.00203 

9.636 

0.027 

854 

14157.4 

t 23.1 

2492.72 

12.28 

0.52969 

0 . 4)0204 

9.663 

0.027 

853 

14180.5 

23.2 

2505.00 

12.35 

0.53173 

0.00206 

9.690 

0.027 

852 

14203.7 

23.2 

2517.35 

12.43 

0.53379 

0.00206 

9.717 

. 0.028 

8rfl 

14226.9 

23.8 

2529.78 

12.50 

0.53585 

0.00207 

9.745 

0.027 

850 

14250.2 

28.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 
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Ingalls’ ballistic tables. 


TABLE I—Continued. 


u 

S («) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

850 

14250.2 

23.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 

849 

14273.5 

23.4 

2554.86 

12.66 

0.54000 

0.00209 

9.799 

0.028 

848 

14296.9 

23.5 

2567.52 

12.74 

0.54209 

0.00210 

9.827 

0.028 

847 

14320.4 

23.5 

2580.26 

12.83 

0.54419 

0.00211 

9.855 

0.027 

846 

14343.9 

23.6 

2598.09 

12.90 

0.54630 

0.00212 

9.882 

0.028 

845 

14367.5 

23.6 

2605.99 

12.98 

0.54842 

0.00213 

9.910 

0.028 

844 

14391.1 

23.7 

2618.97 

13.07 

0.55055 

0.00214 

9.938 

0.028 

843 

14414.8 

23.7 

2632.04 

13.14 

0.55269 

0.00216 

9.966 

0.028 

842 

14438.5 

23.8 

2645.18 

13.22 

0.55485 

0.00216 

9.994 

0.029 

841 

14462.3 

23.9 

2658.40 

13.31 

0.55701 

0.00217 

10.023 

0.028 

840 

14486.2 

23.9 

2671.71 

13.39 

0.55918 

0.00218 

10.051 

0.028 

839 

14510.1 

23.9 

2685.10 

13.48 

0.56136 

0.00219 

10.079 

0.029 

838 

14534.0 

24.0 

2666.58 

13.56 

0.56355 

0.00221 

10.108 

0.028 

837 

14658.0 

24.1 

2712.14 

13.65 

0.56576 

0.00221 

10.136 

0.029 

836 

14582.1 

24.1 

2725.79 

13.74 

0.56797 

0.00222 

10.165 

0.029 

835 

14606.2 

24.2 

2739.53 

13.82 

0.57019 

0.00224 

10.194 

0.029 

834 

14630.4 

24.3 

2753.35 

13.91 

0.57243 

0.00225 

10.223 

0.029 

833 

14654.7 

24.3 

2767.26 

14.00 

0.57468 

0.00225 

10.252 

0.029 

832 

14679.0 

24.4 

2781.26 

14.09 

0.57693 

0.00227 

10.281 

0.030 

831 

14703.4 

24.4 

2795.35 

14.17 

0.57920 

0.00228 

10.311 

0.029 

830 

14727.8 

24.5 

2809.52 

14.26 

0.58148 

0.00229 

10.340 

0.029 

829 

14752.3 

24.5 

2823.78 

14.36 

0.58377 

0.00229 

10.369 

0.030 

828 

14776.8 

24.6 

2838.14 

14.45 

0.58606 

0.00231 

10.399 

0.030 

827 

14801.4 

24.7 

2852.59 

14.54 

0.58837 

0.00233 

10.429 

0.030 

826 

14826.1 

24.7 

2867.13 

14.64 

0.59070 

0.00233 

10.459 

0.030 

825 

14850.8 

24.8 

2881.77 

. 14.73 

0.59303 

0.00234 

10.489 

0.030 

824 

14875.6 

24.9 

2896.50 

14.82 

0.59537 

0.00236 

10.519 

0.030 

823 

14900.5 

24.9 

2911.32 

14.92 

0.59773 

0.00237 

10.549 

0.030 

822 

14925.4 

25.0 

2926.24 

15.01 

0.60010 

0.00238 

10.579 

0.030 

821 

14950.4 

25.0 

2941.25 

15.10 

0.60248 

0.00239 

10.609 

0.031 

820 

14975.4 

25.1 

2956.35 

15.20 

0.60487 

0.00240 

10.640 

0.031 

819 

15000.5 

25.1 

2971.55 

15.30 

0.60727 

0.00241 

10.671 

0.030 

818 

15025.6 

25.2 

2986.85 

15.41 

0.60968 

0.00243 

10.701 

0.031 

817 

15050.8 

25.3 

3002.26 

15.50 

0.61211 

0.00244 

10.732 

0.031 

816 

15076.1 

25.4 

3017.76 

15.60 

0.61455 

0.00245 

‘ 10.763 

0.032 

815 

15101.5 

25.4 

3033.36 

15.71 

0.61700 

0.00246 

10.795 

0.031 

814 

15126.9 

25.5 

3049.07 

15.80 

0.61946 

0.00248 

10.826 

0.031 

813 

15152.4 

25.5 

3064.87 

‘ 15.91 

0.62194 

0.00249 

10.857 

0.032 

812 

15177.9 

25.6 

3080.78 

16.00 

0.62443 

0.00250 

10.889 

0.031 

811 

15203.5 

25.6 

3096.78 

16.11 

0.62693 

0.00251 

10.920 

0.032 

810 

15229.1 

25.7 

3112.89 

16.21 

0.62944 

0.00252 

10.952 

0.032 

809 

15254.8 

25.8 

3129.10 

16.32 

0.63196 

0.00254 

10.984 

0.032 

808 

15280.6 

25.8 

3145.42 

16.43 

0.63450 

0.00255 

11.016 

i 0.032 

807 

15306.4 

25.9 

3161.85 

16.54 

0.63705 

0.00256 

11.048 

0.032 

806 

15332.3 

26.0 

3178.39 

16.65 

0.63961 

0.00257 

11.080 

0.032 

805 

15358.3 

26.0 

3195.04 

16.75 

0.64218 

0.00259 

11.112 

0.032 

804 

15384.3 

26.1 

3211.79 

£. 6.86 

0.64477 

0.00260 

11.144 

0.033 

803 

15410.4 

26.2 

3228.65 

16.97 

0.64737 

0.00261 

11.177 

0.032 

802 

15436.6 

26.2 

3245.62 

17.08 

0.64998 

0.00263 

11.209 

0.033 

801 

15462.8 

26.3 

3262.70 

17.19 

0.65261 

0.00264 

11.242 

< 0.033 

800 

15489.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.033 


Digitized by ^.ooQle 


14 


ingalls’ ballistic tables. 


TABLE I—Continued. 


u 

S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

900 

13149.0 

20.8 

2001.92 

9.28 

0.44524 

0.00165 

8.512 

0.023 

899 

13169.8 

20.9 

2011.20 

9.34 

0.44689 

0.00167 

8.535 

0.023 

898 

13190.7 

20.9 

2020.54 

9.40 

0.44856 

0.00167 

8.558 

0.024 

897 

13211.6 

21.0 

2029.94 

9.46 

0.45023 

0.00167 

8.582 

0.023 

896 

13232.6 

21.0 

2039.40 

9.51 

0.45190 

0.00169 

8.605 

0.023 

895 

13253.6 

21.1 

2048.91 

9.57 

0.45359 

0.00169 

8.628 

0.024 

894 

13274.7 

21.1 

2058.48 

9.63 

0.45528 

0.00170 

8.652 

0.024 

893 

13295.8 

21.1 

2068.11 

9.68 

0.45698 

0.00171 

8.676 

0.023 

892 

13316 . 9 . 

21.2 

2077.79 

9.74 

0.45869 

0.00172 

8.699 

0.024 

891 

13338.1 

21.3 

2087.53 

9.80 

0.46041 

0.00172 

8.723 

0.024 

890 

13359.4 

21.3 

2097.33 

9.86 

0.46213 

0.00173 

8.747 

0.024 

889 

13380.7 

21.3 

2107.19 

9.92 

0.46386 

0.00174 

8.771 

0.024 

888 

13402.0 

21.4 

2117.11 

9.98 

0.46560 

0.00174 

8.795 

0.024 

887 

13423.4 

21.5 

2127.09 

10.04 

0.46734 

0.00176 

8.819 

0.024 

886 

13444.9 

21.5 

2137.13 

10.10 

0.46910 

0.00176 

8.843 

0.025 

885 

13466.4 

21.5 

2147.23 

10.17 

0.47086 

0.00177 

8.808 

0.024 

884 

13487.9 

21.6 

2157.40 

10.22 

0.47263 

0.00177 

8.892 

0.024 

883 

13509.5 

21.6 

2167.62 

10.28 

0.47440 

0.00179 

8.916 

0.025 

882 

13531.1 

21.7 

2177 . Qp 

10.34 

0.47619 

0.00180 

8.941 

0.024 

881 

13552.8 

21.7 

2188.24 

10.41 

0.47799 

0.00180 

8.965 

0.025 

880 

13574.5 

21.8 

2198.65 

10.47 

0.47979 

0.00181 

8.990 

0.025 

879 

13596.3 

21.8 

2209.12 

10.53 

0.48160 

0.00182 

9.015 

0.025 

878 

13618.1 

21.9 

2219.65 

10.60 

0.48342 

0.00183 

9.040 

0.025 

877 

13640.0 

21.9 

2230.25 

10.66 

0.48525 

0.00183 

9.065 

0.025 

876 

13661.9 

22.0 

2240.91 

10.73 

0.48708 

0.00185 

9.090 

0.025 

875 

13683.9 

22.0 

2251.64 

10.79 

0.48893 

0.00185 

9.115 

0.025 

874 

13705.9 

22.1 

2262.43 

10.86 

0.49078 

0.00186 

9.140 

0.026 

873 

13728.0 

22.1 

2273.29 

10.92 

0.49264 

9.00187 

9.166 

0.025 

872 

13750.1 

22.2 

2284.21 

10.99 

0.49451 

0.00188 

9.191 

0.025 

871 

13772.3 

22.2 

2295.20 

11.06 

0.49639 

0.00189 

9.216 

0.026 

870 

13794.5 

22.3 

2306.26 

11.12 

0.49828 

0.00190 

9.242 

0.026 

869 

13816.8 

22.3 

2317.38 

11.19 

0.50018 

0.00190 

9.268 

0.025 

868 

13839.1 

22.4 

2328.57 

11.26 

0 . 50208 - 

0.00191 

9.293 

0.026 

867 

13861.5 

22.4 

2339.83 

11.33 

0.503901 

0.00192 

9.319 

0.026 

866 

13883.9 

22.5 

2351.16 

11.41 

0.50591 

0.00193 

9.345 

0.026 

865 

13906.4 

22.6 

2362.57 

11.47 

0.50784 

0.00195 

9.371 

0.026 

864 

13929.0 

22.6 

2374.04 

11.54 

0.50979 

0.00195 

9.397 

0.026 

863 

13951.6 

22.6 

2385.58 

11.61 

0.51174 

0.00195 

9.423 

0.026 

862 

13974.2 

22.7 

2397.19 

11.69 

0.51369 

0.00197 

9.449 

0.026 

861 

13996.9 

22.8 

2408.88 

11.75 

0.51566 

0.00198 

9.475 

0.027 

860 

14019.7 

22.8 

2420.63 

11.83 

0.51764 

0.00198 

9.502 

0.027 

859 

14042.5 

22.9 

2432.46 

11.90 

0.51962 

0.00200 

9.529 

0.026 

858 

14065.4 

22.9 

2444.36 

11.98 

0.52162 

0.00200 

9.555 

0.027 

857 

14088.3 

23.0 

2456.34 

12.05 

0.52362 

0.00202 

9.582 

0.027 

856 

14111.3 

23.0 

2468.39 

12.13 

0.52564 

0.00202 

9.609 

0.027 

855 

14134.3 

23.1 

2480.52 

12.20 

0.52766 

0.00203 

9.636 

0.027 

854 

14157.4 

23.1 

2492.72 

12.28 

0.52969 

0.-00204 

9.663 

0.027 

853 

14180.5 

23.2 

2505.00 

12.35 

0.53173 

0.00206 

9.690 

0.027 

852 

14203.7 

23.2 

2517.35 

12.43 

0.53379 

0.00206 

9.717 

. 0.028 

8rfl 

14226.9 

23.3 

2529.78 

12.50 

0.53585 

0.00207 

9.745 

0.027 

850 

14250.2 

23.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 
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ingalls’ ballistic tables. 
TABLE I—Continued. 


u 

S ( w ) 

A 

A ( u ) 

A 

Hu) 

A 

T ( u ) 

A 

850 

14250.2 

23.3 

2542.28 

12.58 

0.53792 

0.00208 

9.772 

0.027 

849 

14273.5 

23.4 

2554.86 

12.66 

0.54000 

0.00209 

9.799 

0 098 

848 

14296.9 

23.5 

2567.52 

12.74 

0.54209 

0.00210 

9.827 

0.028 

847 

14320.4 

23.5 

2580.26 

12.83 

0.54419 

0.00211 

9.855 

0.027 

846 

14343.9 

23.6 

2593.09 

12.90 

0.54630 

0.00212 

9.882 

0 098 

845 

14367.5 

23.6 

2605.99 

12.98 

0.54842 

0.00213 

9.910 

0 028 

844 

14391.1 

23.7 

2618.97 

13.07 

0.55055 

0.00214 

9.938 

0.028 

843 

14414.8 

23.7 

2632.04 

13.14 

0.55269 

0.00216 

9.966 

0.028 

842 

14438.5 

23.8 

2645.18 

13.22 

0.55485 

0.00216 

9.994 

0 0 *>Q 

841 

14462.3 

23.9 

2658.40 

13.31 

0.55701 

0.00217 

10.023 

0.028 

840 

14486.2 

23.9 

2671.71 

13.39 

0.55918 

0.00218 

10.051 

0.028 

839 

14510.1 

23.9 

2685.10 

13.48 

0.56136 

0.00219 

10.079 

0.029 

838 

14534.0 

24.0 

2698.58 

13.56 

0.56355 

0.00221 

10.108 

0.028 

837 

14558.0 

24.1 

2712.14 

13.65 

0.56576 

0.00221 

10.136 

0.029 

836 

14582.1 

24.1 

2725.79 

13.74 

0.56797 

0.00222 

10.165 

0.029 

835 

14606.2 

24.2 

2739.53 

13.82 

0.57019 

0.00224 

10.194 

0.029 

834 

14630.4 

24.3 

2753.35 

13.91 

0.57243 

0.00225 

10.223 

0.029 

833 

14654.7 

24.3 

2767.26 

14.00 

0.57468 

0.00225 

10.252 

0.029 

832 

14679.0 

24.4 

2781.26 

14.09 

0.57693 

0.00227 

10.281 

0.030 

831 

14703.4 

24.4 

2795.35 

14.17 

0.57920 

0.00228 

10.311 

0.029 

830 

14727.8 

24.5 

2809.52 

14.26 

0.58148 

0.00229 

10.340 

0.029 

829 

14752.3 

24.5 

2823.78 

14.36 

0.58377 

0.00229 

10.369 

0.030 

828 

14776.8 

24.6 

2838.14 

14.45 

0.58606 

0.00231 

10.399 

0.030 

827 

14801.4 

24.7 

2852.59 

14.54 

0.58837 

0.00233 

10.429 

0.030 

826 

14826.1 

24.7 

2867.13 

14.64 

0.59070 

0.00233 

10.459 

0.030 

825 

14850.8 

24.8 

2881.77 

14.73 

0.59303 

0.00234 

10.489 

0 . 0.30 

824 

14875.6 

24.9 

2896.50 

14.82 

0.59537 

0.00236 

10.519 

0.030 

823 

14900.5 

24.9 

2911.32 

14.92 

0.59773 

0.00237 

10.549 

0.030 

822 

14925.4 

25.0 

2926 . 24 

15.01 

0.60010 

0.00238 

10.579 

0.030 

821 

14950.4 

25.0 

2941.25 

15.10 

0.60248 

0.00239 

10.609 

0.031 

820 

14975.4 

25.1 

2956.35 

15.20 

0.60487 

0.00240 

10.640 

0.031 

819 

15000.5 

25.1 

2971.55 

15.30 

0.60727 

0.00241 

10.671 

0.030 

818 

15025.6 

25.2 

2986.85 

15.41 

0.60968 

0.00243 

10.701 

0.031 

817 

15050.8 

25.3 

3002.26 

15.50 

0.61211 

0.00244 

10.732 

0.031 

816 

15076.1 

25.4 

3017 . 76 

15.60 

0.61455 

0.00245 

10.763 

0.032 

815 

15101.5 

25.4 

3033.36 

15.71 

0.61700 

0.00246 

10 . 795 

0.031 

814 

15126.9 

25.5 

3049.07 

15.80 

0.61946 

0.00248 

10.826 

0.031 

813 

15152.4 

25.5 

3064.87 

15.91 

0.62194 

0.00249 

10.857 

0.032 

812 

15177.9 

25.6 

3080.78 

16.00 

0.62443 

0.00250 

10.889 

0.031 

811 

15203.5 

25.6 

3096.78 

16.11 

0.62693 

0.00251 

10.920 

0.032 

810 

15229.1 

25.7 

3112.89 

16.21 

0.62944 

0.00252 

10.952 

0.032 

809 

15254.8 

25.8 

3129.10 

16.32 

0.63196 

0.00254 

10.984 

0.032 

808 

15280.6 

25.8 

3145.42 

16.43 

0.&3450 

0.00255 

11.016 

0.032 

807 

15306.4 

25.9 

3161.85 

16.54 

0.63705 

0.00256 

11.048 

0.032 

806 

15332.3 

26.0 

3178.39 

16.65 

0.63961 

0.00257 

11.080 

0.032 

805 

15358.3 

26.0 

3195.04 

16.75 

0.64218 

0.00259 

11.112 

0.032 

804 

15384.3 

26.1 

3211.79 

16.86 

0.64477 

0.00260 

11.144 

0.033 

803 

15410.4 

26.2 

3228.65 

16.97 

0.64737 

0.00261 

11.177 

0.032 

802 

15436.6 

26.2 

3245.62 

17.08 

0.64998 

0 . 002&3 

11.209 

0.033 

801 

15462.8 

26.3 

3262.70 

17.19 

0.65261 

0.00264 

11.242 

0.033 

800 

15489.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.033 
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TABLE I—Continued. 


u 

5 ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

800 

15489.1 

26.4 

3279.89 

17.30 

0.65525 

0.00265 

11.275 

0.033 

799 

15515.5 

26.4 

3297.19 

17.42 

0.65790 

0.00266 

11.308 

0.033 

798 

15541.9 

26.5 

3314.61 

17.53 

0.66056 

0.00268 

11.341 

0.033 

797 

15568.4 

26.5 

3332.14 

17.65 

0.66324 

0.00269 

11.374 

0.033 

796 

15594.9 

26.6 

3349.79 

17.77 

0.66593 

0.00271 

11.407 

0.034 

795 

15621.5 

26.7 

3367.56 

17.89 

0.66864 

0.00272 

11.441 

0.033 

794 

15648.2 

26.8 

3385.45 

18.00 

0.67136 

0.00273 

11.474 

0.034 

793 

15675.0 

26.8 

3403.45 

18.12 

0.67409 

0.00275 

11.508 

0.034 

792 

15701.8 

. 26.9 

3421.57 

18.24 

0.67684 

0.00276 

11.542 

0.034 

791 

15728.7 

26.9 

3439.81 

18.36 

0.67960 

0.00278 

11.576 

0.034 

790 

15755.6 

27.1 

3458.17 

18.52 

0.68238 

0.00280 

11.610 

0.034 

789 

15782.7 

27.1 

3476.69 

18.62 

0.68618 

0.00280 

11.644 

0.035 

788 

15809.8 

27.1 

3496.31 

18.71 

0.68798 

0.00282 

11.679 

0.034 

787 

15836.9 

27.2 

3514.02 

18.83 

0.69060 

0.00283 

11.713 

0.035 

786 

15864.1 

27.2 

3532.85 

18.92 

0.69363 

0.00284 

11.748 

0.034 

785 

15891.3 

27-3 

3551.77 

19.02 

0.69647 

0.00285 

11.782 

0.035 

784 

15918.6 

27.3 

3570.79 

19.13 

0.69932 

0.00286 

11.817 

0.035 

783 

15945.9 

27.3 

3589.92 

19.23 

0.70218 

0.00287 

11.852 

0.035 

782 

15973.2 

27.4 

3609.15 

19.33 

0.70505 

0.00288 

11.887 

0.035 

781 

16000.6 

27.4 

3628.48 

19.44 

0.70793 

0.00289 

11.922 

0.035 

780 

16028.0 

27.4 

3647.92 

19.54 

0.71062 

0.00290 

11.957 

0.035 

779 

16055.4 

27.5 

3667.46 

19.65 

0.71372 

0.00292 

11.992 

0.035 

778 

16082.9 

27.5 

3687.11 

19.75 

0.71664 

0.00292 

12.027 

0.036 

777 

16110.4 

27.5 

3706.86 

19.86 

0.71966 

0.00294 

12.063 

0.035 

776 

16137.9 

27.6 

3726.72 

19.97 

0.72250 

0 00295 

12.098 

0.035 

775 

16165.5 

27.6 

3746.69 

20.07 

0.72545 

0.00296 

12.133 

0.036 

774 

16193.1 

27.6 

3766.76 

20.18 

0.72841 

0.00297 

12.169 

0.036 

773 

16220.7 

27.7 

3786.94 

20.29 

0.73138 

0.00299 

12.205 

0.036 

772 

16248.4 

27.7 

3807.23 

20.39 

0.73437 

0.00299 

12.241 

0.036 

771 

16276.1 

27.8 

3827.62 

20.51 

0.73736 

0.00301 

12.277 

0.036 

770 

16303.9 

27.8 

3848.13 

20.62 

0.74037 

0.00302 

12.313 

0.036 

769 

16331.7 

27.8 

3868.75 

20.72 

0.74339 

0.00303 

12.349 

0.037 

768 

16359.5 

27.9 

3889.47 

20.84 

0.74642 

0.00304 

12.386 

0.036 

767 

16387.4 

27.9 

3910.31 

20.95 

0.74946 

0.00306 

12.422 

0.036 

766 

16415.3 

27.9 

3931.26 

21.07 

0.75252 

0.00307 

12.458 

0.037 

765 

16443.2 

28.0 

3952.33 

21.17 

0.75559 

0.00308 

12.495 

0.037 

764 

16471.2 

28.0 

3973.50 

21.29 

0.75867 

0.00309 

12.532 

0.036 

763 

16499.2 

28.1 

3994.79 

21.41 

0.76176 

0.00310 

12.568 

0.037 

762 

16527.3 

28.1 

4016.20 

21.52 

0.76486 

0.00311 

12.605 

0.037 

761 

16555.4 

28.1 

4037.72 

21.64 

0.76797 

0.00313 

12.642 

0.037 

760 

16583.5 

28.1 

4059.36 

21.76 

0.77110 

0.00314 

12.679 

0.037 

759 

16611.6 

28.2 

4081.12 

21.88 

0.77424 

0.00315 

12.716 

0.037 

758 

16639.8 

28.2 

4103.00 

22.00 

0.77739 

0.00316 

12.753 

0.038 

757 

16668.0 

28.3 

4125.00 

22.11 

0.78055 

0.00318 

12.791 

0.037 

756 

16696.3 

28.3 

4147.11 

22.23 

0.78373 

0.00319 

12.828 

0.037 

755 

16724.6 

28.3 

4169.34 

22.35 

0.78692 

0.00320 

12.865 

0.038 

754 

16752.9 

28.4 

4191.69 

22.47 

0.79012 

0.00322 

12.903 

0.038 

753 

16781.3 

28.4 

4214.16 

22.59 

0.79334 

0.00822 

12.941 

0.037 

752 

16809.7 

28.5 

4236.75 

22.70 

0.79656 

0.09824 

12.978 

0.038 

751 

16838.2 

28.5 

4259.45 

22.83 

0.79980 

0.00326 

13.016 

0.038 

750 

16866.7 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80306 

‘ 0.00327 

13.054 

0.038 


Digitized by ^.ooQle 








17 


INGALLS* BALLISTIC TABLES. 


TABLE I—Continued. 


u 

S(u) 

A 

A(U) 

A 

/(«) 

A 

T(u) 

A 

750 

16866.7 

28.5 

4282.28 

22.96 

0.80306 

a 00327 

13.064 

0.038 

749 

16895.2 

28.6 

4305.24 

23.09 

a 80633 

a 00828 

13.092 

0.038 

748 

16923.8 

28.6 

4328.33 

23.21 

0.80961 

a 00329 

13.130 

0.038 

747 

16052.4 

28.7 

4351.54 

23.33 

a 81290 

0.00331 

13.168 

0.039 

746 

16981.1 

28.7 

4374.87 

23.46 

a 81621 

a 00332 

13.207 

0.038 

745 

17009.8 

28.7 

4398.33 

23.59 

0.81953 

0.00333 

13.245 

0.039 

744 

17038.5 

28.8 

4421.92 

23.72 

a 82286 

0.00835 

13.284 

a 038 

743 

17067.3 

28.8 

4445.64 

23.84 

a 82621 

a 00336 

13.322 

a 039 

742 

17096.1 

28.8 

4469.48 

23.98 

a 82957 

a 00637 

13.361 

0.039 

741 

17124.9 

28.9 

4493.46 

24.10 

a 83294 

a 00339 

13.400 

a 039 

740 

17153.8 

28.9 

4517.56 

24.23 

a 83633 

a00340 

13.439 

a 039 

739 

17182.7 

29.0 

4541.79 

24.37 

0.83973 

a 00341 

13.478 

0.039 

738 

17211.7 

29.0 

456a 16 

24.50 

0.84314 i 

0.00343 

13.517 

0.040 

737 

1724a 7 

29.0 

4590.66 

24.63 

a 84657 

0.00344 

13.557 

a 039 

736 

17269.7 

29.1 

4615.29 

24.76 

0.85001 

0.00346 

13.596 

0.039 

735 

17298.8 

29.1 

4640.05 

24.90 

0.85347 

0.00347 

13.635 

0.040 

734 

17327.9 

29.1 

4664.95 

2a 04 

0.85694 

0.00349 

13.675 

0.040 

733 

17357.0 

29.2 

4689.99 

25.17 

0.86043 

a 00850 

13.715 

0.040 

732 

17386.2 

29.2 

4715.16 

25.30 

0.86393 

0.00851 

13.755 

0.040 

731 

17415.4 

29.3 

474U 46 

2a 45 

a 86744 

0.00853 

13.795 

0.040 

730 

17444.7 

29.3 

4765.91 

25.59 

a 87097 

a 00354 

13.835 

a 040 

729 

17474.0 

29.3 

4791.50 

25.72 

0.87451 

0.00356 

13.875 

a 041 

728 

17503.3 

29.4 

4817.22 

25.87 

0.87807 

0.00358 

13.916 

0.040 

727 

17532.7 

29.5 

4843.09 

2 a 00 

a 88165 

a 00359 

13.956 

0.040 

726 

17562.2 

29.5 

4869.09 

26.15 

0.88524 

0.00360 

13.996 

a 041 

725 

17591.7 

29.5 

4895.24 

26.29 

0.88884 

0.00361 

14.037 

0.041 

724 

17621.2 

29.5 

4921.53 

26.43 

0.89245 

0.00363 

14.078 

a 041 

723 

17650.7 

2a 6 

4947.96 

26.57 

0.89608 

0.00365 

14.119 

a 041 

722 

17680.3 

29.7 

4974.53 

26.72 

0.89973 

0.00366 

14.160 

0.041 

721 

17710.0 

29.7 

5001.25 

26.87 

0.90339 

0.00368 

14.201 

0.041 

720 

17739.7 

29.8 

5028.12 

27.01 

0.90707 

0.00369 

14.242 

ao4i 

719 

17769.5 

29.8 

5055.13 

27.16 

0.91076 

0.00371 

14.283 

a 042 

718 

17799.3 

29.8 

5082.29 

27.31 

0.91447 

0.00372 

14.325 

a 041 

717 

17829.1 

29.9 

5ioaeo 

27.46 

0.91819 

0.00874 

14.866 

a 042 

716 

17859.0 

2a 9 

5137.06 

27.61 

0.92193 

0.00376 

14.408 

ao4i 

715 

17888.9 

30.0 

5164.67 

27.76 

0.92509 

0.00877 

14.449 

a 042 

714 

17918.9 

3a 0 

5192.43 

27.92 

0.92946 

0.00379 

14.491 

a 042 

713 

17948.9 

30.0 

5220.35 

28.06 

0.93325 

0.00380 

14.533 

a 043 

712 

! 17978.9 

30.1 

5248.41 

28.22 

0.93706 

0.00382 

14.576 

0.042 

711 

18009.0 

3a 1 

527a 63 

28.38 

0.94087 

0.00383 

14.618 

a 042 

710 

18099.1 

3a i 

5305.01 

28.53 

0.94470 

0.00385 

14660 

a042 

709 

18069.2 

aa i 

5333.54 

28.69 

0.94855 

0.00387 

14702 

a 043 

708 

18099.3 

30.2 

5362.23 

28.85 

0.95942 

0.00388 

14745 

a 043 

707 

18129.5 

30.3 

5391.08 

29.01 

0.95630 

a00390 

14788 

a 042 

706 

18159.8 

3U3 

542U 09 

29.16 

0.96020 

0.00392 

14830 

a 043 

705 

18190.1 

3a 3 

5449.25 

29.33 

0.96412 

0.00394 

14873 

0.043 

704 

18220.4 

3a 4 

5478.58 

29.49 

0.96806 

a 00395 

14916 

a 043 

703 

1825a 8 

30.4 

5508.07 

29.65 

a 97201 

0.00397 

14909 

0.044 

702 

18281.2 

30.5 

5537.72 

29.81 

0.97598 

0.00398 

laoos 

0.043 

701 

18311.7 

30.5 

5567.53 

29.98 

0.97996 

0.00400 

14046 

a 044 

700 

18342.2 

3ae 

5597.51 

3U15 

a 98396 

a 00402 

15.690 

a044 
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TABLE I—Continued. 


u 

5 ( w ) 

A 

A («) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

700 

18342.2 

30.6 

5597.51 j 

30.15 

0.98396 

0.00402 

15.090 

0.044 

609 

18372.8 

30.6 

5627.66 

30.31 

0.98798 

0.00404 

15.134 

0.043 

608 

18403.4 

30.6 

5657.97 

30.48 

0.99202 

0.00405 

15.177 

0.044 

607 

18434.0 

30.7 

5688.45 

30.64 

0.99607 

0.00407 

15.221 

0.045 

606 

18464.7 

30.8 

5719.09 

30.82 

1.00014 

0.00409 

15.266 

0.044 

605 

18405.5 

30.8 

5749.91 

30.99 

1.00423 

0.00411 

15.310 

0.044 

604 

18526.3 

30.8 

5780.90 

31.15 

1.00834 

0.00412 

15.354 

0.045 

693 

18557.1 

30.9 

5812.05 

31.33 

1.01246 

0.00414 

15.399 

0.044 

602 

18588.0 

30.9 

5843.38 

31.50 

1.01660 

0.00416 

15.443 

0.045 

601 

18618.9 

31.0 

5874.88 

31.68 

1.02076 

0.00418 

15.488 

0.045 

690 

18649.9 

31.0 

5906.56 

31.85 

1.02494 

0.00420 

15.533 

0.045 

689 

18680.9 

31.0 

5938.41 

32.03 

1.02914 

0.00421 

15.578 

0.045 

688 

18711.9 

31.1 

5970.44 

32.21 

1.03335 

0.00423 

15.623 

0.046 

687 

18743.0 

31.1 

6002.65 

32.39 

1.03758 

0.00425 

15.669 

0.045 

686 

18774.1 

31.2 

6035.04 

32.57 

1.04183 

0.00427 

15.714 

0.045 

685 

18805.3 

31.3 

6067.61 

32.74 

1.04610 

0.00429 

15.759 

0.046 

684 

18836.6 

31.3 

6100.35 

32.93 

1.05039 

0.00431 

15.805 

0.046 

683 

18867.9 

31.3 

6133.28 

33.12 

1.05470 

0.00433 

15.851 

0.046 

682 

18899.2 

31.4 

6166.40 

33.30 

1.05903 

0.00434 

15.897 

0.046 

681 

18930.6 

31.4 

6199.70 

33.48 

1.06337 

0.00437 

15.943 

0.046 

680 

18962.0 

31.5 

6233.18 

33.67 

1.06774 

0.00438 

15.989 

0.046 

679 

18993.5 

31.5 

6266.85 

33.86 

1.07212 

0.00441 

16.035 

0.047 

678 

19025.0 

31.6 

6300.71 

34.05 

1.07653 

0.00442 

16.082 

0.046 

677 

19056.6 

31.6 

6334.76 

34.25 

1.08095 

0.00445 

16.128 

0.047 

676 

19088.2 

31.7 

6369.01 

34.43 

1.08540 

0.00446 

16.175 

0.046 

675 

19119.9 

31.7 

6403.44 

34.62 

1.08986 

0.00448 

16.221 

0.047 

674 

19151.6 

31.7 

6438.06 

34.82 

1.09434 

0.00450 

16.268 

0.048 

673 

19183.3 

31.8 

6472.88 

35.01 

1.09884 

0.00453 

16.316 

0.047 

672 

19215.1 

31.9 

6507.89 

35.21 

1.10337 

0.00454 

16.363 

0.047 

671 

19247.0 

31.9 

6543.10 

35.41 

1.10791 

0.00456 

16.410 

0.048 

670 

19278.9 

31.9 

6578.51 

35.61 

1.11247 

0.00458 

16,453 

0.048 

669 

19310.8 

32.0 

6614.12 

35.81 

1.11705 

0.00460 

16.506 

0.048 

668 

19342.8 

32.0 

6649.93 

36.01 

1.12165 

0.00462 

16.554 

0.048 

667 

19374.8 

32.1 

6685.94 

36.21 

1.12627 

0.00465 

16.602 

0.048 

ooO 

19406.9 

32.1 

6722.15 

36.42 

1.13092 

0.00467 

16.650 

0.048 

665 

19439.0 

32.2 

6758.57 

36.62 

1.13559 

0.00468 

16.698 

0.049 

664 

19471.2 

32.2 

6795.19 

36.83 

1.14027 

0.00471 

16.747 

0.048 

663 

19503.4 

32.3 

6832.02 

37.03 

1.14498 

0.00473 

16.795 

0.049 

662 

19535.7 

32.3 

6869.05 

37.24 

1.14971 

0.00475 

16.844 

0.049 

661 

19568.0 

32.4 

6906.29 

37.46 

1.15446 

0.00478 

16.803 

0.049 

660 

19600.4 

32.4 

6943.75 

37.67 

1.15924 

0.00480 

16.942 

0.049 

659 

19632.8 

32.5 

6981.42 

37.88 

1.16404 

0.00482 

16.991 

0.049 

658 

19665.3 

32.5 

7019.30 

38.10 

1.16886 

0.00484 

17.040 

0.050 

657 

19697.8 

32.6 

7057.40 

38.31 

1.17370 

0.00486 

17.090 

0.049 

656 

19730.4 

32.6 

7095.71 

38.53 

1.17856 

0.00488 

17.139 

0.050 

655 

19763.0 

32.7 

7134.24 

38.75 

1.18344 

0.00491 

17.189 

0.050 

654 

19795.7 

32.7 

7172.99 

3 a 97 

1.18835 

0.00493 

17.239 

0.050 

653 

19828.4 

32.8 

7211.96 

39.18 

1.19328 

0.00495 

17.289 

0.050 

652 

19861.2 

32.8 

7251.14 

39.41 

1.19823 

0.00497 

17.339 

0.050 

651 

19894.0 

32.9 

7290.55 

39.64 

1.20320 

0.00500 

17.389 

, 0.051 

650 

19026.9 

32.9 

733 a 19 

39.86 

1.20820 

0.00502 

17 . 440 * 

0.051 
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TABLE 1—Continued. 


u 

S ( u ) 

A 

A ( m ) 

A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

650 

19926.9 

32.9 

7330.19 

39.86 

1.20820 

0.00502 

17.440 

0.051 

649 

19959.8 

33.0 

7370.05 

40.09 

1.21322 

0.00504 

17.491 

a 051 

648 

19992.8 

S3„0 

7410.14 

4a 32 

1.21826 

0.00507 

17.542 

0.051 

647 

20025.8 

33.1 

7450.46 

40.56 

1.22333 

0.00609 

17.593 

a 051 

646 

20058.9 

33.1 

7491.02 

40.78 

1.22842 

0.00611 

17.644 

a 052 

645 

20092.0 

33.2 

7531.80 

41.01 

1.23353 

a 00514 

17.69S 

a 051 

644 

20125.2 

33.3 

7572.81 

41.25 

1.23867 

a 00616 

17.747 

a 052 

643 

20158.5 

33.3 

7614.06 

41.49 

1.24383 

0.00518 

17.799 

a 052 

642 

20191.8 

33.3 

7655.55 

41.72 

1.24901 

0.00521 

17.851 

0.052 

641 

20225.1 

33.4 

7697.27 

41.96 

1.25422 

0.00524 

17.903 

0.052 

640 

20258.5 

33.4 

7739.23 

42.21 

1.25946 

a 00526 

17.955 

a 052 

639 

20291.9 

33.5 

7781.44 

42.44 

1.26472 

a 00528 

18.007 

0.053 

638 

20325.4 

33.6 

7823.88 

42.69 

1.27000 

0.00531 

iiioeo 

0.052 

637 

20359.0 

33.6 

7866.57 

42.94 

1.27531 

0.00634 

18.112 

0.053 

636 

20392.6 

33.6 

7909.51 

43.19 

1.28065 

0.00636 

18.165 

0.053 

635 

20426.2 

33.7 

7952.70 

43.43 

1.28601 

0.00538 

18.218 

0.053 

634 

20459.9 

33.8 

7996.13 

43.68 

1.29139 

0.00541 

18.271 

0.053 

633 

20493.7 

33.8 

8039.81 

43.94 

1.29680 

0.00544 

18.324 

0.054 

632 

20527.5 

33,9 

8083.75 

44.18 

1.30224 

0.00546 

18.378 

0.053 

631 

20561.4 

33.9 

8127.93 

44.45 

1.30770 

0.00549 

18.431 

0.054 

630 

20595.3 

34.0 

8172.38 

44.70 

1.31319 

0.00551 

18.485 

0.054 

629 

20629.3 

34.0 

8217.08 

44.96 

1.31870 

0.00554 

18.539 

0.054 

628 

20663.3 

34.1 

8262.04 

45.22 

1.32424 

0.00557 

18.593 

0.054 

627 

20697.4 

34.1 

8307.26 

45.49 

1.32981 

0.00660 

18.647 

0.054 

626 

20731.5 

34.2 

8352.75 

45.75 

1.33541 

0.00562 

18.701 

0.055 

625 

20765.7 

34.3 

8398.50 

4 a 02 

1.34103 

0.00664 

18.756 

0.055 

624 

20800.0 

34.3 

8444.52 

4a 28 

1.34667 

0.00568 

18.811 

0.055 

623 

20834.3 

34.3 

8490.80 

46.56 

1.35235 

0.00570 

18.866 

0.055 

622 

20868.6 

34.4 

8537.36 

46.83 

1.35805 

0.00573 

18.921 

0.055 

621 

20903.0 

34.5 

8584.19 

47.10 

1.36378 

0.00576 

18.976 

0.056 

620 

20937.5 

34.5 

8631.29 

47.38 

1.36954 

0.00579 

19.032 

0.056 

619 

20972.0 

34.6 

8678.67 

47.66 

1.37533 

0.00681 

19.088 

0.056 

618 

21006.6 

34.6 

8726.33 

47.93 

1.38114 

0.00584 

19.144 

0.056 

617 

21041.2 

34.7 

8774.26 

48.22 

1.38698 

0.00587 

19.200 

0.056 

616 

21075.9 

34.7 

8822.48 

48.49 

1.39285 

0.00590 

19.256 

0.057 

615 

21110.6 

34.8 

8870.97 

48.78 

1.39875 

0.00593 

19.313 

0.056 

614 

21145.4 

34.9 

8919.75 

49.07 

1.40468 

0.00596 

19.369 

0.057 

613 

21180.3 

34.9 

8968.82 

49.36 

1.41064 

0.00598 

19.426 

0.057 

612 

21215.2 

35.0 

9018.18 

49.64 

1.41662 

0.00602 

19.483 

0.058 

611 

21250.2 

35.0 

9067.82 

49.94 

1.42264 

0.00604 

19.541 

0.057 

610 

21286.2 

35.1 

9117.76 

50.23 

1.42868 

0.00607 

19.598 

0.057 

609 

21390.3 

35.1 

9167.99 

50.53 

1.43475 

0.00611 

19.655 

0.058 

608 

21355.4 

35.2 

9218.52 

50.82 

1.44086 

0.00613 

19.713 

0.058 

607 

21390.6 

35.3 

9269.34 

51.13 

1.44699 

0.00617 

19.771 

0.058 

606 

21425.9 

35.3 

9320.47 

51.43 

1.45316 

0.00619 

19.829 

0.058 

605 

21461.2 

35.4 

9371.90 

51.74 

1.45935 

0.00623 

19.887 

0.059 

604 

21496.6 

35.4 

9423.64 

52.04 

1.46558 

0.00626 

19.946 

0.059 

603 

21532.0 

35.5 

9475.68 

52.36 

1.47184 

0.00629 

20.005 

0.059 

602 

21567.5 

35.6 

9528.04 

52.66 

1.47813 

0.00632 

20.064 

0.059 

601 

21603.1 

35.6 

9580.70 j 

52.98 

1.48446 

0.00635 

20.123 

0.059 

600 

21638.7 

35.7 

9633.68 1 

53.30 

1.49080 

0.00638 

20.182 

0.059 
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TABLE I—Continued. 


u 

S(ti) 

A 

A ( u ) 

A 

/(») 

A 

T ( u ) 

A 

600 

21638.7 

35.7 

9633.68 

53.30 

1.49080 

0.00638 

20.182 

0.050 

699 

21674.4 

35.7 

9686.98 

53.62 

1.49718 

0.00642 

20.241 

0.060 

598 

21710.1 

35.8 

9740.60 

53.94 

1.50360 

0.00645 

20.301 

a 060 

597 

21745.9 

35.8 

9794.54 

54.25 

1.51005 

0.00648 

20.361 

a 060 

596 

21781.7 

35.9 

9848.79 

54.58 

1.51653 

0.00652 

20.421 

a 060 

595 

21817.6 

36.0 

9903.37 

54.91 

1.52305 

0.00654 

20.481 

0.061 

594 

21853.6 

36.0 

9958.28 

55.23 

1.52950 

0.00658 

20.542 

aoei 

503 

21889.6 

36.1 

10013.50 

55.6 

1.53617 

0.00661 

20.603 

a 061 

592 

21925.7 

36.2 

10069.10 

55.9 

1.54278 

0.00665 

20.664 

0.061 

591 

21961.9 

36.2 

10125.00 

56.2 

1.54943 

a 00668 

20.725 

0.061 

590 

21996.1 

36.3 

10181.20 

56.6 

1.55611 

a 00671 

2a 786 

aoei 

589 

22084.4 

36.3 

10237.80 

56.9 

1.56282 

a 00675 

20.847 

0.062 

588 

22070.7 

36.4 

10294.70 

57.2 

1.56957 

0.00679 

20.909 

0.062 

587 

22107.1 

36.4 

10351.90 

57.6 

1.57636 

a 00681 

20.971 

0.062 

586 

22143.5 

36.5 

10409.50 

58.0 

1.58317 

0.00685 

21.033 

0.063 

585 

22180.0 

36.6 

10467.50 

58.3 

1.59002 

0.00689 

21.096 

0.062 

584 

22216.6 

36.7 

10525.80 

58.6 

1.59691 

0.00693 

2L158 

0.063 

583 

22253.3 

36.7 

10584.40 

50.0 

1.60384 

a 00606 

21.221 

0.063 

582 

12290.0 

36.8 

10643.40 

59.4 

1.61080 

0.00690 

21.284 

0.063 

581 

22326.8 

36.8 

10702.80 

50.7 

1.61779 

0.00703 

21.347 

0.064 

580 

22363.6 

36.9 

10762.50 

60.1 

1.62482 

0.00707 

21.411 

0.064 

579 

22400.5 

37.0 

10822.60 

60.4 

1.63180 

0.00710 

21.475 

0.064 

578 

22437.5 

37.0 

10883.00 

60.9 

1.63899 

0.00714 

21.539 

0.064 

577 

22474.5 

37.1 

10943.90 

61.2 

1.64613 

0.00718 

21.603 

0.064 

576 

22511.6 

37.1 

11005.10 

61.5 

1.65331 

0.00721 

21.667 

0.065 

575 

22548.7 

37.2 

11066.60 

62.0 

1.66052 

0.00726 

21.732 

0.064 

674 

22585.9 

37.3 

11128.60 

62.3 

1.66778 

0.00729 

21.796 

0.065 

573 

22623.2 

37.4 

11190.90 

62.7 

1.67507 

0.00733 

21.861 

0.066 

572 

22660.6 

37.4 

11253.60 

63.1 

1.68240 

0.00737 

21.927 

0.065 

571 

22698.0 

37.5 

11316.70 

63.5 

1.68977 

0.00741 

21.992 

0.066 

570 

22735.5 

37.6 

11380.20 

63.9 

1.60718 

0.00745 

22.068 

0.066 

569 

22773.1 

37.6 

11444.10 

64.2 

1.70463 

0.00748 

22.124 

0.066 

568 

22810.7 

37.7 

11508.30 

64.7 

1.71211 

0.00753 

22.190 

0.067 

567 

22848.4 

37.7 

11573.00 

65.0 

1.71964 

0.00757 

22.257 

0.066 

566 

22886.1 

37.9 

11638:00 

66.5 

1.72721 

0.00761 

22.323 

0.067 

565 

22924.0 

37.9 

11703.50 

65.8 

1.73482 

0.00764 

22.390 

0.067 

564 

22961.9 

37.9 

11769.30 

66.3 

1.74246 

0.00760 

22.457 

0.068 

563 

22999.8 

38.0 

11835.6 

66.7 

1.75015 

0.00773 

22.525 

0.067 

562 

23037.8 

38.1 

11902.3 

67.1 

1.75788 

0.00777 

22.592 

0.068 

561 

23075.9 

38.2 

11969.4 

67.5 

1.76565 

a 00781 

22.660 

0.068 

560 

23114.1 

38.2 

12036.9 

67.9 

1.77346 

0.00785 

22.728 

0.068 

559 

23152.3 

38.3 

12104.8 

68.4 

1.78131 

0.00790 

22.796 

0.060 

558 

23190.6 

38.3 

12173.2 

68.8 

1.78021 

0.00794 

22.865 

0.060 

557 

23228.9 

38.4 

12242.0 

69.2 

1.79715 

0.00798 

22.934 

0.069 

556 

23267.3 

38.5 

12311.2 

60.7 

1.80513 

0.00802 

23.003 

0.069 

556 

23305.8 

38.6 

12380.9 

70.1 

1.81315 

0.00807 

23.072 

0.069 

554 

23344.4 

38.7 

12451.0 

70.5 

1.82122 

0.00811 

23.141 

0.070 

553 

23383.1 

38.7 

12521.5 

70.0 

1.82933 

0.00816 

23.211 

0.070 

552 

23421.8 

38.7 

12592.4 

71.4 

1.83749 

0.00820 

23.281 

0.070 

551 

23460.5 

38.9 

12663.8 

71.9 

1.84569 

0.00824 

23.351 

a 071 

550 

23499.4 

38.9 

12735.7 

72.3 

1.85308 

0.00829 

23.422 

0.071 
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TABLE I—Continued. 


u 

S ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

/(«*) 

A 

T ( u ) 

A 

550 

23499.4 

38.9 

12735.7 

72.3 

1.85393 

0.00829 

23.422 

0.071 

549 

23538.3 

39.0 

12808.0 

72.8 

1.86222 

0.00833 

23.493 

0.071 

548 

23577.3 

39.1 

12880.8 

73.2 

1.87065 

0.00838 

23.564 

0.071 

547 

23616.4 

39.1 

12954.0 

73.7 

1.87893 

0.00643 

23.635 

0.072 

546 

23655.5 

39.2 

13027.7 

74.1 

1.88736 

0.00647 

23.707 

0.072 

545 

23694.7 

39.3 

13101.8 

74.6 

1.89583 

0.00652 

23.779 

0.072 

544 

23734.0 

39.3 

13176.4 

75.1 

1.90435 

0.00657 

23.851 

0.072 

543 

23773.3 

39.4 

13251.5 

75.6 

1.91292 

0.00861 

23.923 

0.073 

542 

23812.7 

39.5 

13327.1 

76.0 

1.92153 

0.00867 

23.996 

0.073 

541 

23852.2 

39.6 

13403.1 

76.6 

1.93020 

0.00871 

24.069 

0.073 

540 

23891.8 

39.6 

13479.7 

77.0 

1.93891 

0.00878 

24.142 

0.073 

539 

23931.4 

39.7 

13556.7 

77.6 

1.94767 

0.00881 

24.215 

0.074 

538 

23971.1 

39.8 

13634.3 

78.0 

1.95648 

0.00886 

24.289 

0.074 

537 

24010.9 

39.9 

13712.3 

78.6 

1.96634 

0.00891 

24.863 

0.074 

536 

24050.8 

39.9 

13790.8 

79.0 

1.97425 

0.00896 

24.437 

0.075 

535 

24090.7 

40.0 

13869.8 

79.6 

1.98321 

0.00901 

24.512 

0.075 

534 

24130.7 

40.1 

13949.3 

80.1 

1.99222 

0.00905 

24.587 

0.075 

533 

24170.8 

40.1 

14029.4 

80.5 

2.00127 

0.00912 

24.662 

0.075 

532 

24210.9 

40.3 

14109.9 

81.1 

2.01039 

0.00916 

24.737 

0.076 

531 

24251.2 

40.3 

14191.0 

81.6 

2.01955 

0.00921 

24.813 

0.076 

530 

24291.5 

40.4 

14272.6 

82.1 

2.02676 

0.00926 

24.889 

0.076 

529 

24331.9 

40.5 

14354.7 

82.7 

2.03802 

0.00932 

24.965 

0.077 

528 

24372.4 

40.5 

14437.4 

83.2 

2.04734 

0.00937 

25.042 

0.077 

527 

24412.9 

40.6 

14520.6 

83.7 

2.05671 

0.00942 

25.119 

0.077 

526 

24453.5 

40.7 

14604.3 

84.3 

2.06613 

0.00948 

25.196 

0.077 

525 

24494.2 

40.8 

14688.6 

84.9 

2.07561 

0.00954 

25.273 

0.078 

524 

24535.0 

40.9 

14773.5 

85.4 

2.08515 

0.00959 

25.351 

0.078 

523 

24575.9 

40.9 

14858.9 

85.9 

2 09474 

0.00964 

25.429 

0.078 

522 

24616.8 

41.0 

14944.8 

86.5 

2 10438 

0.00970 

25.507 

0.079 

521 

24657.8 

41.1 

15031.3 

87.0 

2.11408 

0.00975 

25.586 

0.079 

520 

24698.9 

41.1 

15118.3 

87.6 

2.12383 

0.00981 

25.665 

0.079 

519 

24740.0 

41.2 

15205.9 

88.2 

2.13364 

0.00987 

25.744 

0.080 

518 

24781.2 

41.3 

15294.1 

88.8 

2.14351 

0.00992 

25.824 

0.080 

517 

24822.5 

41.4 

15382.9 

. 89.4 

2.15343 

0.00999 

25.904 

0.080 

516 

24863.9 

415 

15472.3 

90.0 

2.16342 

0.01004 

25.984 

0.081 

515 

24905.4 

41.5 

15562.3 

90.5 

2.17346 

0.01010 

26.065 

0.081 

514 

24946.9 

41.7 

15652.8 

91.2 

2.18356 

0.01015 

26.146 

0.081 

513 

24988.6 

41.7 

15744.0 

91.7 

2.19371 

0.01022 

26.227 

0.081 

512 

25030.3 

41.8 

15835.7 

92.3 

2.20393 

0.01028 

26.308 

0.082 

511 

25072.1 

41.9 

15928.0 

93.0 

2.21421 

0.01034 

26.890 

0.082 

510 

25114.0 

42.0 

16021.0 

93.6 

2.22455 

0.01040 

26.472 

0.082 

509 

25156.0 

42.0 

16114.6 

94.2 

2.23495 

0.01046 

26.554 

0.083 

508 

25198.0 

42.2 

16208.8 

94.8 

2.24541 

0.01052 

26.637 

0.083 

507 

25240.2 

42.2 

16303.6 

95.5 

2.25593 

0.01059 

26.720 

0.083 

506 

25282.4 

42.3 

16399.1 

96.1 

2.26652 

0.01065 

26.803 

0.084 

505 

25324.7 

42.4 

16495.2 

96.8 

2.27717 

0.01071 

26.887 

0.084 

504 

25367.1 

42.5 

16592.0 

97.4 

2.28788 

0.01077 

26.971 

0.064 

503 

25409.6 

42.6 

16689.4 

98.0 

2.29865 

0.01084 

27.055 

0.065 

502 

25452.2 

42.7 

16787.4 

98.7 

2.30949 

0.01091 

27.140 

0.085 

501 

25494.9 

42.7 

16886.1 

99.4 

2.32040 

0.01097 

27.225 

0.085 

500 

25537.6 

42.8 

16965.5 

100.1 

2.33137 

0.01104 

27.310 

0.086 
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ti 

S { u ) 

A 

A («) 

A 

Hu ) 

A 

T («) 

. A 

500 

25537.6 

42.8 

16985.5 

100.1 

2.33137 

0.01104 

27.310 

0.086 

499 

25580.4 

42.9 

17085.6 

100.7 

2.34241 

0.01110 

27.396 

0.086 

498 

25623.3 

43.0 

17186.3 

101.4 

2.35351 

0.01117 

27.482 

0.086 

497 

25666.3 

43.0 

17287.7 

102.1 

2.36468 

0.01124 

27.568 

0.087 

496 

25709.3 

43.2 

17389.8 

102.8 

2.37592 

0.01131 

27.655 

0.087 

495 

25762.5 

43.2 

17492.6 

103.5 

2.38723 

0.01137 

27.742 

0.088 

494 

25795.7 

43.4 

17596.1 

104.2 

2.39860 

0.01145 

27.830 

0.088 

493 

25839.1 

43.4 

17700.3 

104.9 

2.41005 

0.01151 

27.918 

0.088 

492 

25882.5 

43.5 

17805.2 

105.6 

2.42156 

0.01158 

28.006 

0.088 

491 

25926.0 

43.6 

17910.8 

106.3 

2.43314 

0.01166 

28.094 

' 0.089 

490 

25969.6 

43.7 

18017.1 

107.1 

2.44480 

0.01173 

28.183 

0.089 

489 

26013.3 

43.8 

18124.2 

107.8 

2.45653 

0.01180 

28.272 

0.090 

488 

26067.1 

43.8 

18232.0 

108.5 

2.46833 

0.01187 

28.362 

0.090 

487 

26100.9 

44.0 

18340.5 

109.3 

2.48020 

0.01194 

28.452 

0.090 

486 

26144.9 

44.0 

18449.8 

110.0 

2.49214 

0.01202 

28.542 

0.091 

485 

26188.9 

44.2 

18559.8 

110.8 

2.50416 

0.01210 

28.633 

0.091 

484 

26233.1 

44.2 

18670.6 

111.6 

2.51626 

0.01216 

28.724 

0.091 

483 

26277.3 

44.4 

18782.2 

112.3 

2.52842 

0.01225 

28.815 

0.092 

482 

26321.7 

44.4 

18894.5 

113.1 

2.54067 

0.01232 

28.907 

0.092 

481 

26366.1 

44.5 

19007.6 

113.9 

2.55299 

0.01240 

28.999 

0.093 

480 

26410.6 

44.6 

19121.5 

114.7 

2.56539 

0.01248 

29.092 

0.093 

479 

26455.2 

44.7 

19236.2 

115.5 

2.57787 

0.01255 

29.185 

0.093 

478 

26499.9 

44.7 

19351.7 

116.3 

2.59042 

0.01263 

29.278 

0.094 

477 

26544.6 

44.9 

19468.0 

117.1 

2.60305 

0.01272 

29.372 

0.094 

476 

26589.5 

45.0 

19585.1 

117.9 

2.61577 

0.01279 

29.466 

0-095 

475 

26634.5 

45.0 

19703.0 

118.8 

2.62856 

0.01287 

29.561 

0.095 

474 

26679.5 

45.2 

19821.8 

119.6 

2.64143 

0.01296 

29.656 

0.095 

473 

26724.7 

45.3 

19941.4 

120.4 

2.65439 

0.01304 

29.751 

0.096 

472 

26770.0 

45.3 

20061.8 

121.3 

2.66743 

0.01312 

29.847 

0.096 

471 

26815.3 

45.5 

20183.1 

122.1 

2.68055 

0.01321 

29.943 

0.097 

470 

26860.8 

45.5 

20305.2 

123.0 

2.69376 

0.01329 

30.040 

0.097 

469 

26906.3 

45.7 

20428.2 

123.9 

2.70705 

0.01338 

30.137 

0.098 

468 

26952.0 

45.7 

20552.1 

124.7 

2.72043 

0.01346 

30.235 

0.098 

467 

26997.7 

45.9 

20676.8 

125.7 

2.73389 

0.01355 

30.333 

0.098 

466 

27043.6 

45.9 

20802.5 

126.5 

2.74744 

0.01364 

30.431 

0.099 

465 

27089.5 

46.0 

20929.0 

127.4 

2.76108 

0.01372 

30.530 

0.099 

464 

27135.5 

46.2 

21056.4 

128.4 

2.77480 

0.01382 

30.629 

0.100 

463 

27181.7 

. 46.2 

21184.8 

129.2 

2.78862 

0.01390 

30.729 

0.100 

462 

27227.9 

46.4 

21314.0 

130.2 

2.80252 

0.01399 

30.829 

0.100 

461 

27274.3 

46.4 

21444.2 

131.1 

2.81651 

0.01409 

30.929 

0.101 

460 

27320.7 

46.5 

21575.3 

132.1 

2.83060 

0.01418 

31.030 

0.101 

459 

27367.2 

46.7 

21707.4 

133.0 

2.84478 

0.01427 

31.131 

0.102 

458 

27413.9 

46.7 

21840.4 

134.0 

2.85905 

k 0.01436 

31.233 

0.102 

457 

27460.6 

46.8 

21974.4 

134.9 

2.87341 

0.01446 

31.335 

0.103 

456 

27507.4 

47.0 

22109.3 

135.9 

2.88787 

0.01456 

31.438 

t 0.103 

455 

27554 . 4 . 

47.0 

22245.2 

136.9 

2.90243 

0.01465 

31.541 

0.103 

454 

27601.4 

47.2 

22382.1 

137.9 

2.91708 

0.01474 

31.644 

, 0.104 

453 

27648.6 

47.2 

22520.0 

139.0 

2 93182 

0.01485 

31.748 

0.105 

452 

27695.8 

47.4 

22659.0 

139.9 

2.94667 

0.01494 

31.853 

0.105 

451 

27743.2 

47.5 

22798.9 

140.9 

2.96161 

0.01505 

31.958 

0.105 

450 

27790.7 ^ 

47.6 

22939.8 

142.0 

2.97666 

0.01515 

32.063 

0.106 
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o 

S («) 

A 

A < tt ) 

: A 

/(«) 

A 

T ( u ) 

A 

450 

27790.7 

47.6 

22939.8 

142.0 

2.97666 

0.01515 

32.063 

0.106 

449 

27838.3 

47.6 

23081.8 

143.0 

2.99181 

0.01524 

32.169 

0.106 

448 

27885.9 

47.8 

23224.8 

144.1 

3.00705 

0.01535 

32.275 

0.107 

447 

27933.7 

47.9 

23368.9 

145.1 

3.02240 

k 0.01545 

32.382 

0.107 

446 

27981.6 

48.0 

23514.0 

146.2 

3.03785 

0.01556 

32.489 

0.108 

445 

28029.6 

48.1 

23660.2 

147.3 

3.05341 

0.01566 

32.597 

0.108 

444 

28077.7 

48.2 

23807.5 

. 148.4 

3.06907 

0.01577 

32.705 

0.109 

443 

28125.9 

48.4 

23955.9 

149.4 

3.08484 

0.01588 

32.814 

0.109 

442 

28174.3 

48.4 

24105.3 

150.6 

3.10072 

0.01598 

32.923 

0.110 

441 

28222.7 

48.6 

24255.9 

151.7 

3.11670 

0.01609 

33.033 

0.110 

440 

28271.3 

48.7 

24407.6 

152.8 

3.13279 

0.01620 

33.143 

0.111 

439 

28320.0 

48.7 

24560.4 

154.0 

3.14899 

0.01631 

33.254 

0.111 

438 

28368.7 

48.9 

24714.4 

155.2 

3.16530 

0.01643 

33.365 

0.112 

437 

28417.6 

49.0 

24869.6 

156.3 

3.18173 

0.01654 

33.477 

0.112 

436 

28466.6 

49.1 

25025.9 

157.4 

3.19827 

0.01665 

33.589 

0.113 

435 

28515.7 

49.3 

25183.3 

158.7 

3.21492 

0.01677 

33.702 

0.113 

434 

28565.0 

49.3 

25342.0 

159.8 

3.23169 

0.01688 

33.815 

0.114 

433 

28614.3 

49.4 

25501.8 

161.0 

3.24857 

0.01700 

33 . 929 . 

0.114 

432 

28663.7 

49.6 

25662.8 

: 162.3 

3.26557 

0.01712 

34.043 

0.115 

431 

28713.3 

49.7 

25825.1 

163.5 

3.28269 

0.01724 

34.158 

0.115 

430 

28763.0 

49.8 

25988.6 

164.7 

3.29993 

0.01736 

34.273 

0.116 

429 

28812.8 

49.8 

26153.3 

166.0 

3.31729 

0.01748 

34.389 

0.116 

428 

28862.6 

50.0 

26319.3 

167.3 

3.33477 

0.01761 

34.505 

0.117 

427 

28912.6 

50.2 

26486.6 

168.5 

3.35238 

0.01773 

34.622 

0.118 

426 

28962.8 

50.2 

26655.1 

169.8 

3.37011 

0.01785 

34.740 

0.118 

425 

29013.0 

50.4 

26824.9 

171.1 

3.38796 

0.01798 

34.858 

0.119 

424 

29063.4 

50.5 

26996.0 

172.5 

3.40594 

0.01811 

34.977 

0.119 

423 

29113.9 

50.6 

27168.5 

173.7 

3.42405 

0.01824 

35.096 

0.120 

422 

29164.5 

50.7 

27342.2 

175.1 

3.44229 

0.01837 

35.216 

0.120 

421 

29215.2 

50.9 

27517.3 

176.5 

3.46066 

0.01850 

35.336 

0.121 

420 

29266.1 

51.0 

27693.8 

177.8 

3.47916 

0.01863 

35.457 

0.122 

419 

29317.1 

51.1 

27871.6 

179.2 

3.49779 

0.01877 

35.579 

0.122 

418 

29368.2 

51.2 

28050.8 

180.6 

3.51656 

0.01890 

35.701 

0123 

417 

29419.4 

51.3 

28231.4 

182.0 

3.53546 

0.01904 

34.824 

0.123 

416 

29470.7 

51.5 

28413.4 

183.5 

3.55450 

0.01917 

35.947 

0.124 

415 

29522.2 

51.6 

28596.9 

184.9 

3.57367 

. 0.01932 

36.071 

f 0124 

414 

29573.8 

51.8 

28781.8 

186.3 

3.59299 

4 0.01945 

36.195 

* 0.125 

413 

29625.6 

51.8 

28968.1 

187.8 

3.61244 

0.01960 

36.320 

0.126 

412 

29677.4 

52.0 

29155.9 

189.2 

3.63204 

0.01974 

36.446 

0126 

411 

29729.4 

52.1 

29345.1 

190.8 

3.65178 

0.01989 

36.572 

0.127 

410 

29781.5 

52.2 

29535.9 

, 192 . Z 

3.67167 

0.02003 

36.699 

0.128 

409 

29833.7 

52.3 

29728.2 

193.8 

3.69170 

0.02018 

36.827 

0.128 

408 

29886.0 

52.5 

29922.0 

195.3 

3.71188 

0.02033 

36.955 

, 0.129 

407 

29938.5 

52.6 

30117.3 

; 196.9 

3.73221 

0.20048 

37.084 

0.129 

406 

29991.1 

52.7 

30314.2 

198.5 

3.75269 

0.02063 

37.213 

^ 0.130 

405 

30043.8 

52.9 

30512.7 

200.0 

3.77332 

0.02078 

37.343 

0.131 

404 

30096.7 

53.0 

30712.7 

201.7 

3.79410 

0.02094 

37.474 

0.131 

403 

30149.7 

53.1 

30914.4 

203.2 

3.81504 

0.02109 

37.605 

0.132 

402 

30202.8 

53.3 

31117.6 

204.9 

3.63613 

0.02125 

37.737 

0.133 

401 

30256.1 

53.4 

31322.5 

206.5 

3.85738 

0.02141 

37.870 

a 133 

400 

30309.5 

53.5 

31529.0 

208.2 

3.87879 

* 0.02157 

38.003 

0.134 
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u 

S ( U ) 

A 

A ( u ) 

A 

l ( u ) 

A 

T ( u ) 

A 

400 

30309.5 

53.5 

31529.0 

208.2 

3.87879 

0.02157 

38.003 

0.134 

399 

30363.0 

53.7 

31737.2 

209.9 

3.90036 

0.02174 

38.137 

0.135 

398 

30416 . 7 

53.8 

31947.1 

211.7 

3.92210 

0.02190 

38 . 272 

0.135 

397 

30470.5 

53.9 

32158.8 

213.3 

3.94400 

0.02207 

38.407 

0.136 

396 

30524 . 4 

54.1 

32372.1 

215.1 

3.96607 

0.02223 

38.543 

0.137 

395 

30578.5 

54.2 

32587.2 

216.8 

3 . 9S830 

0.02240 

38.680 

0.138 

394 

30632.7 

54.3 

32804.0 

218.5 

4.01070 

0.02257 

38.818 

0.138 

393 

30687.0 

54.5 

33022.5 

220.4 

4.03327 

0.02275 

38.956 

0.139 

392 

30741.5 

54.6 

33242.9 

222.2 

4.05602 

0.02292 

39.095 

0.139 

391 

30796.1 

54.8 

33465.1 

223.9 

4.07894 

0.02310 

39.234 

0.140 

390 

30850.9 

54.9 

33689.0 

225.9 

4.10204 

0.02328 

39.374 

0.141 

389 

30905.8 

55.1 

33914.9 

227.7 

4.12532 

0.02345 

39.515 

0.142 

388 

30960.9 

55.2 

34142.6 

229.6 

4.14877 

0.02364 

39.657 

0.142 

387 

31016.1 

55.3 

34372.2 

231.5 

4.17241 

0.02382 

39.799 

0.143 

386 

31071.4 

55.5 

34603.7 

233.5 

4.19623 

0.02401 

39.942 

0.144 

385 

31126.9 

55.6 

34837.2 

235.4 

4.22024 

0.02420 

40.086 

0.145 

384 

31182.5 

55.7 

35072.6 

237.3 

4.24444 

0.02439 

40.231 

0.145 

383 

31238.2 

55.9 

35309.9 

239.4 

4.26883 

0 . 024.58 

40.376 

0.146 

382 

31294.1 

56.1 

35549.3 

241.3 

4.29341 

0.02477 

40.522 

0.147 

381 

31350.2 

56.2 

35790.6 

243.4 

4.31818 

0.02497 

40.669 

0.148 

380 

31406.4 

56.3 

36034.0 

245.4 

4.34315 

0.02517 

40.817 

0.149 

379 

31462.7 

56.5 

36279.4 

247.6 

4.36832 

0.02537 

40.966 

0.149 

378 

31519.2 

56.7 

36527.0 

249.6 

4.39369 

0.02557 

41.115 

0.150 

377 

31575.9 

56.8 

36776.6 

251.7 

4.41926 

0.02577 

41.265 

0.151 

376 

31632.7 

56.9 

37028.3 

253.9 

4.44503 

0.02598 

41.416 

0.152 

375 

31689.6 

57.1 

37282.2 

256.0 

4.47101 

0.02619 

41.568 

0.152 

374 

31746.7 

57.3 

37538.2 

258.3 

4.49720 

0.02640 

41.720 

0.153 

373 

31804.0 

57.4 

37796.5 

260.4 

4.52360 

0.02661 

41.873 

0.154 

372 

31861.4 

57.6 

38056.9 

262.7 

4.55021 

0.02682 

42.027 

0.155 

371 

31919.0 

57.7 

38319.6 

265.0 

4.57703 

0.02705 

42.182 

0.156 

370 

31976.7 

57.9 

38584.6 

267.2 

4.60408 

0.02726 

42.338 

0.157 

369 

32034.6 

58.0 

38851.8 

269.6 

4.63134 

0.02749 

42.495 

0.157 

368 

32092.6 

58.2 

39121.4 

271.9 

4.65883 

0.02771 

42.652 

0.158 

367 

32150.8 

58.3 

39393.3 

* 274.3 

5.68654 

0.02794 

42.810 

0.159 

366 

32209.1 

58.5 

39667.6 

276.6 

4.71448 

a 02818 

42.969 

0.160 

365 

32267.6 

58.7 

39944.2 

279.1 

4.74266 

0.02840 

43.129 

0.161 

364 

32326.3 

58.8 

40223.3 

281.6 

4.77106 

0.02864 

43.290 

0.162 

363 

32385.1 

59.0 

40504.9 

284.0 

4.79970 

0.02887 

43.452 

0.163 

362 

32444.1 

59.2 

40788.9 

286.5 

4.82857 

0.02912 

43.615 

0.163 

361 

32503.3 

59.3 

41075.4 

289.0 

4.85769 

0.02936 

43.778 

0.165 

360 

32562.6 

59.5 

41364.4 

291.6 

4.88705 

0.02961 

43.943 

0.165 

359 

32622.1 

59.7 

41656.0 

294.2 

4.91666 

0.02985 

44.108 

0.167 

358 

32681.8 

59.8 

41950.2 

296.8 

4.94651 

0.03011 

44.275 

0.167 

357 

32741.6 

60.0 

42247.0 

299.4 

4.97662 

0.03036 

44.442 

0.168 

356 

32801.6 

60.2 

42546.4 

302.1 

5.00698 

0.03061 

44.610 

0.170 

355 

32861.8 

60.3 

42848.5 

304.8 

5.03759 

0.03087 

44.780 

0.170 

354 

32922.1 

60.5 

43153.3 

307.6 

5.06846 

0.03114 

44.950 

0.171 

353 

32982.6 

60.7 

43460.9 

310.3 

5.09960 

0.03141 

45.121 

0.172 

352 

33043.3 

60.8 

43771.2 

313.1 

5.13101 

0.03167 

45.293 

0.173 

351 

33104.1 

61.0 

44084.3 

316.0 

5.16268 

0.03194 

45.466 

0.174 

350 

33165.1 

61.2 

44400.3 

318.8 

5.19462 

0.03222 

45.640 

0.175 
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« 

8(u) 

A 

ii ( tt ) 

A 

/(«) 

A 

T(u) 

A 

350 

33165.1 

61.2 

44400.3 

318.8 

5.19462 

0.03222 

45.640 

0.175 

348 

33226.3 

61.4 

44719.1 

321.7 

5.22684 

0; 03249 

45.815 

.0.176 

348 

33287.7 

61.5 

45040* 8 

324.7 

5.25933 

0.03278 

45.991 

0.177 

347 

33849.2 

61.7 

45365.5 

327.6 

5.29211 

0.03306 

46.168 

0.178 

346 

33410.9 

61.9 

45693.1 

380.7 

5.32517. 

0.03335 

46.346 

0.180 

345 

33472.8 

62.1 

46023.8 

383.6 

5.35852 

0.03364 

46.526 

0.180 

344 

33634.9 

62.3 

46357.4 

38e.8 

5.39216 

0.03394 

46.706 

0.181 

343 

33597.2 

62.4 

46604.2 

389.9 

5.42610 

0.03424 

46.887 

0.182 

342 

33659.6 

62.6 

47034.1 

343.0 

5.46034 

0 03454 

47.069 

0.184 

341 

33722.2 

62.8 

47377.1 

346.2 

5.49488 

0.03484 

47.253 

0.184 

340 

33785.0 

63.0 

47723.3 

349.5 

5.52972 

0.03515 

47.437 

0.185 

338 

33848.0 

63.2 

48072.8 

352.7 

5.56487 

0.03647 

47.622 

0.187 

338 

33911.2 

63.3 

48425.5 

356.0 

5.60034 

0.03678 

47.809 

0.188 

337 

33974.5 

63.5 

48781.5 

359.3 

5.63612 

0.03610 

47.997 

0.189 

336 

34038.0 

63.8 

49140.8 

362.7 

5.67222 

0.03643 

48.186 

' 0.190 

335 

34101.8 

63.9 

49503.5 

366.1 

5.70865 

a 03675 

48.376 

0.191 

834 

34165.7 

64.2 

49869.6 

369.6 

5.74540 

a 03706 

48.567 

0.192 

333 

34229.9 

64.3 

50239.2 

373.1 

5.78248 

a 03741 

48.759 

0.194 

332 

34294.2 

64.5 

50612.3 

376.6 

5.81969 

0103776 

48.953 

0.194 

331 

34358.7 

64.7 

50988.9 

380.3 

5.85765 

a 03810 

49.147 

0.196 

330 

34423.4 

64.9 

51369.2 

383.9 

5.89575 

(X 03845 

49.343 

0.197 

329 

34488.3 

65.1 

51753.1 

387.5 

5.98420 

a 03880 

49.540 

0.198 

328 

34553.4 

65.3 

52140.6 

391.3 

5.97300 

a 03916 

49.738 

0.199 

327 

34618.7 

65.5 

52531.9 

395.0 

6.01216 

a 03951 

49.937 

0.201 

326 

34684.2 

65.7 

52926.9 

390.9 

6.06167 

a 03988 

50.138 

0.202 

325 

34749.9 

66.0 

53325.8 

402.8 

6.09155 

a 04026 

50.340 

0.203 

324 

34815.9 

66.1 

53728.6 

400.7 

6.13181 

(K 04063 

50.543 

0.204 

323 

34882.0 

66.3 

54135.3 

410.7 

6.17244 

0.04101 

50.749 

a 206 

322 

34948.3 

66.5 

54546.0 

41f.6 

6.21345 

0.04139 

50.953 

0.207 

321 

35014.8 

66.7 

54960.6 

418.8 

6.25484 

0.04178 

51.160 

0.208 

320 

35081.5 

66.9 

55379.4 

420.9 

6.29662 

0.04218 

51.368 

0.209 

319 

35148.4 

67.2 

55802.3 

427.1 

- 6.33880 

0.04297 

51.577 

a 211 

318 

35215.6 

67.3 

56229.4 

431.3 

6.36137 

0.04298 

51.788 

0.212 

317 

35282.9 

67.6 

56660.7 

435.5 

6.42435 

0.0433S 

52.000 

0.214 

316 

35350.5 

67.8 

57096.2 

439.9 

6.46773 

0.04380 

52.214 

0.215 

315 

35418.3 

68.0 

67536.1 

444 2 

6.51153 

0.04422 

52.429 

0.216 

314 

35486.3 

68.2 

57980.3 

440.7 

6.55575 

0.04464 

52.645 

0.218 

313 

35554.5 

68.4 

58429.0 

453.2 

6.60009 

0.04507 

52.863 

0.219 

312 

35622.9 

68.6 

58882.2 

4518 

6.64546 

0.04551 

-53.082 

0.220 

311 

35691.5 

68.9 

59340.0 

462.4 

6.69097 

0.04595 

53.302 

0.222 

310 

35760.4 

69.1 

59802.4 

467.1 

6.73692 

0.04640 

53.524 

0.223 

309 

35829.5 

69.3 

60269.5 

471.8 

6.78382 

0.04694 

53.747 

0.225 

308 

35898.8 

69.5 

60741.3 

476.6 

6.88016 

0.04731 

53.972 

0.226 

307 

35968.3 

69.8 

61217.9 

481.5 

6.87747 

0.04777 

54.198 

0.228 

306 

36038.1 

' 70.0 

61699.4 

48614 

6.92524 

0.04824 

54.426 

0.229 

305 

36108,1 

70.2 

62185.8 

491.5 

6.97348 

0.04872 

54.655 

0.231 

304 

36178.3 

'70.5 

62677.3 

496.5 

7.02220 

0.04920 

54.886 

0.232 

303 

36248.8 

70.7 

63173.8 

50U 7 

7.0714(1 

0.04969 

55.118 

0.234 

302 

36319.5 

70.9 

63675.5 

506.9 

7.12109 

0.05019 

55.352 

0.235 

301 

36390.4 

71.2 

64182.4 

512il 

7.17128 

0.05069 

55.587 

9.237 

300 

36461.6 

71.4 

64694.5 

517.5 

7.22197 

0.05120 

55.824 

0.238 
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tt 

S («) 

A 

A .( u ) 

A 

/( tO 

<A 

T ( tt ) 

i 

A 

300 

36461.6 

71.4 

64694.5 

517.5 

7.22197 

0.05120 

55.824 

0.238 

299 

36533.0 

71.7 

65212.0 

523.0 

7.27317 

0.05172 

56.062 

0.240 

298 

36604.7 

71.9 

65735.0 

528.4 

7.32489 

0.05223 

56.302 

0.242 

297 

36676.6 

72.1 

66263.4 

534.0 

7.37712 

0.05277 

56.544 

0.243 

296 

36748.7 

72.4 

66797.4 

539.6 

7.42989 

0.05331 

56.787 

0.245 

295 

36821.1 

72.6 

67337.0 

545.3 

7.48320 

0.05385 

57.032 

0.247 

294 

36893.7 

72.8 

67882.3 

561.2 

7.53705 

0.05441 

57.279 

a 248 

293 

36966.5 

73.1 

68433.5 

557.0 

7.59146 

0.05496 

57.527 

0.250 

292 

37039.6 

73.4 

68990.5 

563.0 

7.64642 

6.05553 

57.777 

0.252 

291 

37113.0 

73.6 

69553.5 

569.0 

7.70195 

0.05611 

58.029 

0.253 

290 

37186.6 

73.9 

70122.5 

575.2 

7.75806 

0.05669 

58.282 

a 255 

289 

37260.5 

74.1 

70697.7 

581.4 

7.81475 

0.05728 

58.537 

0.257 

288 

37334.6 

74.4 

71279.1 

587.7 

7.87203 

0.05788 

58.794 

0.258 

287 

37409.0 

' 74.6 

71866.8 

594.0 

7.92991 

0.05849 

59.052 

0.261 

286 

37483.6 

74.9 

72460.8 

600.6 

7.98840 

0 . Q 5911 

59.313 

0.262 

285 

37558.5 

75.2 

73061.4 

607.1 

8.04751 

0.05973 

59.575 

0.264 

284 

37633.7 

75.4 

73668.5 

613.8 

8.10724 

0.06037 

59.839 

0.266 

283 

37709.1 

• 75.7 

74282.3 

620.6 

8.16761 

0.06101 

60.105 

0.268 

282 

37784.8 

76.0 

74902.9 

627.5 

8.22662 

0.06166 

60.373 

0.270 

281 

37860.8 

76.2 

75530.4 

634.4 

8.29028 

0.06233 

60.643 

0.272 

280 

37937.0 

76.5 

76164.8 

641.5 

8.35261 

0.06299 

60.915 

0.274 

279 

38013.5 

76.8 

76806.3 

648.7 

8.41560 

0.06368 

61.189 

MK 276 

278 

38090.3 

77.0 

77455.0 

655.9 

8.47928 

0.06437 

61.465 

0.277 

277 

38167.3 

77.4 

78110.9 

668.3 

8.54365 

0.06567 

61.742 

0.280 

276 

38244.7 

77.6 

78774.2 

670.7 

8.60872 

a 06578 

62.022 

0.282 

275 

38322.3 

77.9 

79444.9 

678 . 4 : 

■$ 8.67450 

a 06651 

62.304 

0.284 

274 

38400.2 

78.2 

80123.3 

686.1 

8.74101 

a 06723 

62.588 

0.286 

273 

38478.4 

78.5 

80809.4 

696.9 

8.80824 

a 06798 

62.874 

0.288 

272 

38556.9 

78.7 

81503.3 

701.9 

8.87622 

a 06873 

63.162 

0.290 

271 

38635.6 

79.1 

82205.2 

709.9 

8.94495 

0.06949 

63.452 

0.292 

270 

38714.7 

79.4 

82915.1 

718.1 

9.01444 

0.07027 

63.744 

0.294 

269 

38794.1 

79.6 

83633.2 

726.5 

9.08471 

0.07105 

64.038 

0.297 

268 

38873.7 

80.0 

84359.7 

734.8 

9.15576 

0.07186 

64.335 

0.299 

267 

38953.7 

80.2 

85094.5 

743.3 

9.22762 

0.07267 

64.634 

0.301 

266 

39033.9 

80.6 

85837.8 

752.1 

9.30029 

0.07350 

64.935 

0.303 

265 

39114.5 

80.8 

86589.9 

760.9 

9.37379 

0.07434 

65.238 

0.306 

264 

39195.3 

81.2 

87350.8 

769.8 

9.44813 

0.07518 

65.544 

0.308 

263 

39276.5 

81.4 

88120.6 

778.9 

9.52331 

0.07605 

65.852 

0.310 

262 

39357.9 

81.8 

88899.5 

788.2 

9.50936 

0.07692 

66.162 

a 313 

261 

39439.7 

82.1 

89687.7 

797.5 

9.67628 

0.07781 

66.475 

0.315 

260 

39521.8 

82.4 

90485.2 

807.1 

9.75409 

0.07871 

66.790 

0.318 

259 

39604.2 

82.7 

91292.3 

816.8 

9.83280 

0.07962 

67.108 

0.320 

258 

39686.9 

83.1 

92109.1 

820.5 

9.91242 

0.08056 

67.428 

0.322 

257 

39770.0 

83.4 

92935.6 

836.5 

9.99298 

0.08151 

67.750 

0.325 

256 

39853.4 

83.7 

93772.1 

840.6 

10.0745 

0.0825 

68.075 

0.328 

255 

39937.1 

84.0 

94618.7 

857.0 

10.1570 

0.0835 

68.403 

0.330 

254 

40021.1 

84.3 

95475.7 

867.4 

10.2405 

0 . D 844 

08.733 

0.333 

253 

40105.4 

84.7 

96343.1 

878.0 

10.3249 

0.6854 

69.066 

0.335 

252 

40190.1 

85.0 

97221.1 

888.9 

10.4103 

0.0865 

69.401 

0 338 

251 

40275.1 

85.4 

98110.0 

899.8 

10.4968 

0.0875 

69.739 

0.341 

250 

40360.5 

85.7 

99009.8 

911.1 

10.5843 

0.0886 

70.080 

0.344 
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u 

8 ( u ) 

A 

A ( u ) 

A 

I ( u ) 

A 

Tin ) 

A 

250 

40360.5 

85.7 

99009.8 

911.1 

10.5843 

0.0886 

70.080 

! 0.344 

249 

40446.2 

86.1 

99920.9 

922.1 

10.6729 

0.0896 

70.424 

0.346 

248 

40532.3 

86.4 

100843. 

934. 

10.7625 

0.0907 

70.770 

0.350 

247 

40618.7 

86.8 

101777. 

946. 

10.8532 

0.0918 

71.120 

0.352 

246 

40705.5 

87.1 

102723. 

957. 

10.9450 

0.0930 

71.472 

L 0.354 

245 

40792.6 

87.4 

103680. 

969. 

11.0380 

0.0941 

71.826 

0.358 

244 

40880.0 

87.8 

104649. 

982. 

11.1321 

0.0953 

72.184 

0.361 

243 

40967.8 

88.2 

105631. 

995. 

11.2274 

0.0966 

72.545 

0.363 

242 

41056.0 

88.6 

106626. 

1007. 

11.3239 

0.0976 

72.908 

0.367 

241 

41144.6 

88.9 

107633. 

1020. 

11.4215 

0.0989 

73.275 

0.369 

240 

41233.5 

89.3 

108653. 

1033. 

11.5204 

0.1001 

73.644 

0.372 

239 

41322.8 

89.7 

109686. 

1046. 

1060. 

11.6205 

0.1013 

74.016 

0.376 

238 

41412.5 

90.0 

110732. 

li :7218 

0.1027 

74.392 

0.379 

237 

41502.5 

90.4 

111792. 

1074. 

11.8245 

0.1040 

74.77 J . 

. 0.382 

236 

41592.9 

90.8 

112866. 

1088. 

11.9285 

0.1063 

75.153 

0.385 

235 

41683.7 

91.2 

113954. 

1103. 

12.0838 

0.1067 

75.538 

0.389 

234 

41774.9 

91.6 

115057. 

1117. 

12.1405 

«.1081 

. 75.927 

0.392 

233 

41866.5 

92.0 

116174. 

1132. 

12.2486 

0.1094 

76.319 

4 0.896 

232 

41958.5 

92.4 

117306. 

1146. 

12.3580 

<0.1109 

76.715 

; 0.899 

231 

42050.9 

92.8 

118452. 

1162. 

12.4689 

0.1123 

77.114 

0.403 

230 

42143.7 

93.2 

119614. 

1178. 

12.5812 

.0.1138 

77.517 

0.406 

229 

42236.9 

93.7 

120792. 

1193. 

12.6950 

0.1153 

77.923 

0.410 

228 

42330.6 

94.0 

121985. 

1209. 

12.8103 

0.1168 

78.333 

0.413 

227 

42424.6 

94.5 

123194. 

1226. 

12.9271 

0.1184 

, 78.746 

0.417 

226 

42519.1 

94.8 

124420. 

1243. 

13.0465 

0.1199 

79.163 

. 0.421 

225 

42613.9 

95.1 

125663. 

1260. 

13.1664 

0.1216 

79.584 

0.425 

224 

42709.0 

95.6 

126923. 

1277. 

13.2870 

0.1232 

80.009 

0.428 

223 

42804.6 

96.1 

128200. 

1295. 

13.4102 

0.1249 

80.437 

0.432 

0.436 

222 

42900.7 

96.5 

129495. 

1313. 

13.5351 

0.1265 

80.869 

221 

42997.2 

97.0 

130808. 

1331. 

13.6616 

0.1283 

81.305 

0.440 

220 

43094.2 

97.4 

132139. 

1351. 

13.7899 

0.1301 

81.746 

0.444 

219 

43191.6 

97.9 

133490. 

1369. 

13.9200 

0.1318 

82.189 

0.448 

218 

43289.5 

98.4 

134859. 

1388. 

14.0518 

0.1337 

82.637 

t 0.462 

217 

43387.9 

. 98.8 

136247. 

1407. 

14.1855 

0.1356 

83.089 

- 0.456 

216 

43486.7 

99.2 

137654. 

1428. 

14.3211 

0.1374 

83.545 

0.461 

215 

43585.9 

99.7 

139082. 

1447. 

14.4585 

0.1394 

84.006 

0.465 

214 

43685.6 

100.2 

140529. 

1469. 

14.5979 

0.1413 

84.471 

0.469 

213 

43785.8 

100.6 

141998. 

1491. 

14.7392 

0.1433 

84.940 

0.473 

212 

43886.4 

101.1 

143489. 

1512. 

14.8826 

0.1464 

85.413 

0.478 

211 

43987.5 

101.6 

145001. 

1536. 

15.0279 

0.1475 

. 85.891 

t 0.483 

210 

44089.1 

102.1 

146536. 

1558. 

15.1754 

€-1496 

86.374 

; 0.487 

209 

44191.2 

102.5 

148094. 

1580. 

15.3250 

r ). 1518 

86.861 

0.492 

208 

44293.7 

103.1 

149674. 

1603. 

15.4768 

J . 1539 

87.353 

; 0.496 

207 

44396.8 

103.5 

151277. 

1626. 

15.6307 

0.1562 

87.849 

0.501 

206 

44500.3 

104.1 

152903. 

1651. 

15.7869 

0.1585 

88.350 

0.507 

205 

44604.4 

104.5 

154554. 

1676. 

15. M 54 1 

0.1608 

88.857 

0.511 

204 

44708.9 

105.1 

156229. 

1701. 

16-1062 

0.1632 

89.368 

0.517 

203 

44814.0 

105.6 

157930. 

1727. 

16.2694 

01657 

89.885 

0.521 

202 

44919.6 

106.1 

159657. 

1753. 

f 16.4351 

0.1681 

90.406 

0.527 

201 

45025.7 

106.7 

161410. 

1780. 

16.6032 

0.1707 

90.933 

0.532 

200 

45132.4 

107.2 

163190. 

1803. 

16.7739 

0.1733 

91.465 

0.537 
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TABLE I—Continued. 


u 

S(u) 

A 

A (u) 

A 

/(to 

A 

r<«) 

A 

200 

45132.4 

107.2 

163190 

1808 

16.7739 

0.1733 

91.465 

a 537 

199 

45239.6 

107.8 

164998 

1835 

16.9472 

0.1759 

92.002 

0.543 

198 

45347.4 

108.3 

166833 

1864 

17.1231 

0.1785 

92.545 

0.548 

197 

45455.7 

108.8 

168607 

1893 

17.3016 

0.1813 

9a 093 

0.554 

196 

45564.5 

109.4 

170590 

1922 

17.4829 

0.1841 

93.647 

0.560 

195 

45673.9 

110.0 

172512 

1953 

17.6670 

0.1869 

94.207 

0.565 

194 

45783.9 

lias 

174465 

1984 

17.8539 

a 1899 

94.772 

as7i 

193 

45894.4 

111.1 

176449 

4015 

18.0438 

a 1928 

95 343 

0.578 

192 

46005.5 

111.6 

178464 

2047 

18.2366 

0.1958 

95.921 

a 583 

191 

46117.1 

112.3 

180511 

2080 

18.4324 

0.1990 

96.504 

0.589 

190 

46220.4 

112.8 

182591 

2114 

18.6814 

a 2021 

97.Q03 

a 592 

189 

46342.2 

. 113.5 

184705 

2148 

18.8335 

0.2053 

97.689 

0.606 

188 

46455.7 

Ull 

186853 

2183 

19.0388 

0.2087 

9&291 

a 608 

187 

46569.8 

114.6 

189086 

2219 

19.2475 

a 2121 

9a 899 

a614 

186 

46684.4 

115.3 

191255 

2256 

19.4596 

0.2155 

99.514 

0.621 

185 

46799.7 

115.9 

103511 

2294 

19.6751 

0.2191 

ioai3 

a63 

184 

46615.6 

116.5 

105805 

2B31 

19.8042 

a 2226 

ioa76 

a 64 

183 

47032.1 

117.2 

198136 

2871 

20.1168 

0.2263 

101.40 

a64 

182 

47149.3 

117.8 

200507 

2410 

20.3431 

0.2300 

102.04 

a 65 

181 

47267.1 

118.5 

202917 

2451 

20.5731 

a 2339 

102.69 

0.66 

180 

47385.6 

119.2 

205368 

2492 

20.8070 

0.2378 

103.35 

a66 

179 

47504.8 

119.8 

207860 

2536 

21.0448 

0.2418 

104.01 

a67 

178 

47624.6 

120.5 

210396 

2580 

21.2866 

0.2459 

104.68 

aes 

177 

47745.1 

121.1 

212976 

2624 

21.5325 

0.2502 

105.36 

a 60 

176 

47866.2 

121.8 

215600 

2670 

21.7827 

0.2545 

106.05 

aeo 

175 

47988.0 

122.4 

218270 

2717 

22.0372 

0.2589 

106.74 

a70 

174 

48110.4 

123.2 

220087 

2765 

22.2961 

a 2634 

107.44 

a7i 

173 

48233.6 

124.0 

223752 

2814 

22.5595 

0.2680 

ioa 15 

0.72 

172 

48357.6 

124.8 

226566 

2863 

22.8275 

0.2727 

ioas7 

a73 

171 

48482.4 

125.5 

229429 

2914 

23.1002 

0.2775 

109.60 

a 73 

170 

48607.9 

12&.Z 

232343 

2066 

23.3777 

0.2824 

na33 

a75 

169 

48734.1 

126.9 

235309 

3021 

23.6601 

0.2875 

111.08 

0.75 

168 

48861.0 

127.6 

238330 

3076 

23.9476 

0.2927 

111.83 

a76 

167 

48088.6 

128.5 

241406 

3133 

24.2403 

a 2981 

112.59 

a 78 

166 

49117.1 

129.2 

244539 

3190 

24.5384 

0.3034 

lia37 

0.78 

165 

40246.3 

130.0 

247729 

3250 

24.8418 

a 3091 

114.15 

a?9 

164 

49376.3 

13a8 

250979 

3811 

25.1509 

a 3147 

114.94 

a so 

163 

49507.1 

131.7 

254290 

3872 

25.4656 

0.3205 

115.74 

0.81 

162 

49638.8 

132.4 

257662 

3436 

25.7861 

0.3265 

116.55 

a82 

161 

49771.2 

133.2 

261098 

3601 

2a 1126 

a 3327 

117.37 

a 83 

160 

49904.4 

134.1 

264599 

3568 

2a 4453 

0.3389 

lia20 

a 84 

159 

50038.5 

134.9 

268167 

3637 

26.7842 

a 3454 

119.04 

0.85 

158 

50173.4 

135.8 

271804 

3707 

27.1296 

a 3521 

119.89 

ase 

157 

50309.2 

136k 6 

275611 

3780 

27.4817 

0.3588 

12 a 75 

a 87 

156 

50445.8 

137.5 

279291 

3854 

27.8405 

a 3659 

121.62 

0.89 

155 

50583.3 

138.4 

283145 

3031 

2a 2064 

0.3730 

122.51 

a89 

154 

50721.7 

13a 3 

287076 

4008 

2a 5704 

0.3804 

12a 40 

a 9i 

15* 

50861.0 

140.2 

291084 

4088 

2a 0598 

a 3878 

124.31 

0.92 

152 

5100L2 

141.2 

295172 

4170 

29.3476 

0.3956 

12 a 23 

0.93 

151 

51142.4 

142.1 

299342 

4255 

29.7432 

a 4035 

126.16 

0.95 

150 

512815 

143.1 

303597 

4342 

3a 1467 

a 4117 

127.11 

a95 
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TABLE I—Continued. 


tt 

S(u) 

A 

A («) 

A 

I («) 

A 

T(u) 

A 

150 

51284.5 

143.1 

303597 

4342 

30.1467 

0.4117 

127.11 

0.95 

149 

61427.6 

144.0 

307939 

4430 

30.5584 

0.4200 

128.06 

0.97 

148 

51571.6 

145.0 

312369 

4523 

30.9784 

0.4286 

129.03 

0.99 

147 

51716.6 

145.9 

316892 

4616 

31.4070 

0.4374 

130.02 

0.99 

146 

51862.5 

147.0 

321508 

4713 

31.8444 

0.4466 

131.01 

1.01 

145 

52009.5 

148.0 

326221 

4813 

32.2910 

0.4559 

132.02 

1.03 

144 

52157.5 

149.0 

331034 

4914 

32.7469 

a 4655 

133.05 

1.04 

143 

52306.5 

150.1 

335948 

5020 

33.2124 

0.4754 

134.09 

1.05 

142 

52456.6 

151.1 

340968 

5128 

33.6878 

0.4855 

135.14 

1.07 

141 

52607.7 

152.2 

346096 

5239 

34.1733 

0.4959 

13a 21 

1.08 

140 

52759.9 

153.3 

351835 

5354 

31.6692 

a 5067 

137.29 

1.10 

139 

52913.2 

154.4 

356689 

5471 

35.1759 

a 5177 

13a 39 

Lll 

138 

53067.6 

155.5 

362160 

5593 

35.6936 

0.5291 

139.50 

1.13 

137 

58223.1 

156.7 

367753 

5717 

36.2227 

0.5409 

140.63 

1.15 

136 

58379.8 

157.8 

373470 

5845 

36.7636 

0.5529 

141.78 

1.17 

135 

53537.6 

159.0 

379315 

5978 

37.3165 

0.6654 

142.95 

1.18 

134 

58696.6 

16a 2 

385293 

6114 

37.8819 

a 5781 

* 144.13 

1.20 

133 

58856.8 

161.4 

391407 

6255 

38.4600 

0.5913 

145.33 

1.22 

132 

54018.2 

162.6 

397662 

6400 

39.0513 

0.6049 

146.55 

1.23 

131 

54*80.8 

163.9 

404062 

6549 

39.6562 

a 6189 

147.78 

1.26 

130 

54344.7 

165.2 

410611 

6703 

40.2751 

a 6334 

149.04 

1.27 

129 

54509.9 

166.4 

417314 

6862 

40.9085 

0.6483 

150.31 

1.30 

128 

54676.3 

167.8 

424176 

7026 

41.5568 

0.6636 

151.61 

1.32 

127 

54844.1 

mo 

431202 

7195 

42.2204 

a 6795 

152.93 

1.33 

126 

55013.1 

17 a 4 

438397 

7369 

. 42.8999 

0.6959 

154.26 

1.36 

125 

55183.5 

171.7 

445766 

7550 

43.5958 

0.7128 

15a 62 

1.38 

124 

55355.2 

173.2 

453316 

7736 

44.3086 

0.7303 

157.00 

1.40 

123 

55528.4 

174.5 

461052 

7927 

45.0389 

0.7483 

158.40 

1.43 

122 

55702.9 

i7ao 

468979 

8126 

45.7872 

0.7669 

159.83 

1.45 

121 

55878.9 

177.5 

477105 

8331 

4a 5541 

0.7861 

161.28 

1.47 

120 

56056.4 

17a 0 

485436 

8544 

47.3402 

0.8060 

162.75 

1.50 

119 

56235.4 

18a 5 

493980 

8763 

4a 1462 

0.8267 

164.25 

1.52 

118 

56415.9 

182.0 

502743 

8990 

48.9729 

0.8479 

165.77 

1.55 

117 

56597.9 

183.6 

511733 

9224 

49.8208 

0.8699 

167.32 

1.57 

116 

56781.5 

18& 1 

520957 

9468 

50.6907 

0.8928 

168.89 

1.61 

115 

56966.6 

18a 8 

530425 

9720 

51.5835 

0.9163 

170.50 

1.63 

114 

57153.4 

18a 4 

540145 

9980 

52.4998 

0.9408 

172.13 

1.66 

113 

57341.8 

19 a i 

550125 

10250 

5a 4406 

0.9661 

173.79 

1.69 

112 

57531.9 

191.8 

560375 

10530 

54.4067 

0.9923 

175.48 

1.72 

111 

57723.7 

19 a 5 

570905 

10820 

5a 3990 

1.0195 

177.20 

1.75 

110 

57917.2 

195.3 

581725 

11120 

5a 4185 

1.0477 

17a 95 

L78 

109 

58112.5 

197.1 

592845 

11432 

57.4662 

1.0769 

180.73 

1.82 

108 

58309.6 

19a 9 

604277 

11756 

5a 5431 

1.1072 

182.55 

1.85 

107 

58508.5 

20a8 

616033 

12093 

59.6503 

1.1388 

184.40 

1.89 

106 

58709.3 

202.7 

628126 

12439 

60.7891 

1.1714 

186.29 

1.92 

105 

58912.0 

204.7 

640566 

12803 

61.9605 

1.2054 

18a 21 

1.95 

104 

59116.7 

20a6 

653368 

13179 

63.1659 

1.2407 

190.16 

2.00 

103 

59323.3 

208.6 

666547 

13571 

64.4066 

1.2773 

192.16 

2.04 

102 

59531.9 

2ia7 

680118 

13977 

65.6839 

1.3155 

194.20 

2.07 

101 

59742.6 

212.8 

694095 

14400 

6a 9994 

1.3551 

19a 27 

2.12 

100 

59955.4 

215.0 

708495 

14840 

6a 3545 

1.3963 

198.39 

} - 

2.16 
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ingalls' ballistic tables. 
TABLE IIA. Quadratic law. 


[F-Oto F-825.] 

A modified form of Table II for use with initial velocities between 0 and 825 f. s. 
The A column is computed for 7=700 f. s. To find A for any other initial velocity V, 

/700\ 2 V i 

multiply the tabular value by l~y‘J U is replaced by log — and T' is replaced 


VT / • : 

by N = -—£- ■■■ in order to make the tabular values independent of V. The other func¬ 
tions are the same as in Table II. 



AV* 

Too*' 

A 

H 

A 

log B f 

A 

, V 
i0 <>u 

A 

N 

A 

log Q 

A 

Xo' 

X 

A 

0 

0.0000 

132 

0.2500 

8 

0.0000 

27 

0.0000 

40 

1.000 

4 

0.0000 

27 

0.5000 

7 

200 

0.0132 

134 

0.2508 

8 

0.0027 

27 

0.0040 

46 

1.004 

5 

0.0027 

27 

0.5007 

7 

400 

0.0266 

135 

0.2516 

8 

0.0054 

27 

0.0080 

41 

1.009 

5 

0.0054 

28 

0.5014 

8 

600 

0.0401 

137 

0.2524 

8 

0.0081 

27 

0.0121 

41 

1.014 

5 

0.0082 

27 

0.5022 

8 

800 

0.0538 

139 

0.2532 

8 

0.0108 

27 

0.0162 

41 

1.019 

5 

0.0109 

28 

0.5080 

8 

1000 

0.0677 

141 

0.2540 

8 

0.0135 

27 

0.0203 

40 

1.024 

4 

0.0137 

27 

0.5088 

7 

1200 

0.0818 

142 

0 2548 

8 

0.0162 

27 

0.0243 

41 

1.028 

5 

0.0164 

28 

0.5045 

8 

1400 

0.0960 

144 

0.2556 

8 

0.0189 

27 

0.0284 

41 

1.033 

5 

0.0192 


0.5053 

8 

1600 

0.1104 

146 

0.2564 

8 

0.0216 

27 

0.0325 

41 

1.038 

5 

0.0220 


0.5061 

8 

1800 

0.1250 

148 

0.2572 

8 

0.0243 

28 

0.0366 

41 

1.043 

5 

0.0248 

28 

0.5069 

8 

2000 

0.1398 

150 

0.2580 

8 

0.0271 

27 

0.0407 

40 

1.048 

5 

0.0276 

29 

0.5077 

7 

2200 

0.1548 

152 

0.2588 

8 

0.0298 

27 

0.0447 

41 

1.053 

5 

0.0305 

28 

0.5084 

8 

2400 

0.1700 

153 

0.2596 

8 

0.0325 

27 

0.0488 

41 

1.058 

5 

0.0333 

28 

0.5092 

8 

2600 

0.1853 

155 

0.2604 

8 

0.0352 

27 

0.0529 

41 

1.063 

5 

0.0361 

28 

0.5100 

8 

2800 

0.2008 

158 

0.2612 

9 

0.0379 

28 

0.0570 

41 

1.068 

5 

0.0389 

28 

0.5108 

8 

3000 

0.2166 

160 

0.2621 

8 

0.0407 

27 

0.0611 

40 

1.073 

5 

0.0417 

28 

0.5116 

7 

3200 

0.2326 

162 

0.2629 

8 

0.0434 

27 

0.0651 

41 

1.078 

5 

0.0445 

29 

0.5123 

8 

3400 

0.2488 

164 

0.2637 

8 

0.0461 

27 

0.0692 

41 

1.083 

5 

0.0474 

28 

0.5131 

8 

3600 

0.2652 

166 

0.2645 

8 

0.0488 

27 

0.0733 

41 

1.088 

5 

0.0502 

29 

0.51391 

8 

3800 

0.2818 

168 

0.2653 

9 

0.0515 

28 

0.0774 

41 

1.093 

6 

0.0531 

29 

0.5147 

8 

4000 

0.2986 

170 

0.2662 

8 

0.0543 

27 

0.0815 

41 

1.099 

5 

0.0560 

29 

0.5165 

, 8 

4200 

0.3156 

173 

0.2670 

8 

0.0570 

27 

0.0856 

41 

1.104 

6 

0.0589 

29 

0.5163 

8 

4400 

0.3329 

175 

0.2678 

9 

0.0597 

27 

0.0897 

41 

1.110 

5 

0.0618 

29 

0.5171 

8 

4600 

0.3504 

177 

0.2687 

8 

0.0624 

27 

0.0938 

41 

1.115 

5 

0.0647 

29 

0.5179 

8 

4800 

0.3681 

180 

0.2695 

9 

0.0651 

28 

0.0979 

41 

1.120 

6 

0.0676 

29 

0.5137 

8 

5000 

0.3861 

182 

0.2704 

8 

0.0679 

27 

0.1020 

42 

1.126 

* 5 

0.0705 

29 

0.5195 

8 

5200 

0.4043 

184 

0.2712 

8 

0.0706 

27 

0.1062 

41 

1.131 

5 

0.0734 

29 

0.5203 

8 

5400 

0.4227 

186 

0.2720 

9 

0.0733 

28 

0.1103 

41 

1.136 

6 

0.0763 

30 

0.5211 

8 

5600 

0.4413 

189 

0.2729 

8 

0.0761 

27 

0.1144 

41 

1.142 

6 

0.0793 

30 

0.5219 

8 

5800 

0.4602 

192 

0.2737 

9 

0.0788 

28 

0.1185 

41 

1.148 

6 

0.0823 

30 

0.5227 

8 

6000 

0.4794 

194 

0.2746 

8 

0.0816 

27 

0.1226 

42 

1.154 

5 

0.0853 

30 

0.5235 

7 

6200 

0.4988 

196 

0.2754 

9 

0.0843 

27 

0.1268 

41 

1.159 

6 

0.0883 

30 

0.5242 

8 

6400 

0.5184 

200 

0.2763 

8 

0.0870 

27 

0.1309 

41 

1.165 

6 

0.0913 

30 

0.5250 

8 

6600 

0.5384 

202 

0.2771 

9 

' 0.0897 

27 

0.1350 

41 

1.171 

6 

0.0943 

30 

0.5258 

7 

6800 

0.5586 

204 

0.2780 

9 

0.0924 

28 

0.1891 

42 

1.177 

6 

0.0973 

31 

0.5265 

8 

7000 

0.5790 

208 

0.2789 

9 

0.0952 

27 

0.1433 

41 

1.183 

6 

0.1004 

30 

0.5273 

7 

7200 

0.5998 

210 

0.2797 

9 

0.0979 

28 

0.1474 

42 

1.189 

6 

0.1034 

30 

0.5280 : 

8 

7400 

0.6208 

212 

0.2806 

9 

0.1007 

27 

0.1516 

41 

1.195 

6 

0.1064 

31 

0.5288' 

' 8 

7600 

0.6420 

215 

0.2815 

9 

0.1034 

27 

0.1557 

42 

1.201 

6 

0.1095 

31 

0.5296 

8 

7800 

0.6635 

219 

0.2824 

9 

0.1061 

28 

0.1599 

42 

1.207 

6 

0.1126 

31 

0.5304 

8 

8000 

0.6854 

222 

0.2833 

9 

0.1089 

27 

0.1641 

41 

1.213 

7 

0.1157 

31 

0.5312 

8 

8200 

0.7076 

225 

0.2842 

9 

0.1116 

27 

0.1682 

42 

1.220 

6 

0.1188 

31 

0.5320 

8 

8400 

0.7301 

227 

0.2851 

9 

0.1143 

27 

0.1724 

42 

1.226 

6 

0.1219 

31 

0.5328 

8 

8600 

0.7528 

230 

0.2860 

9 

0.1170 

28 

0.1766 

42 

1.232 

7 

0.1250 

31 

0.5336 

8 

8800 

0.7758 

234 

0.2869 

9 

0.1198 

28 

0.1808 

42 

1.239 

6 

0.1281 

32 

0.5344 

8 

9000 

0.7992 

237 

0.2878 

9 

0.1226 

28 

0.1850 

42 

1.245 

6 

0.1313 

31 

0.5352 

8 

9200 

0.8229 

240 

0.2887 

9 

0.1254 

27 

0.1892 

43 

1.251 

7 

0.1344 

31 

0.5360 

8 

9400 

0.8469 

244 

0.2896 

9 

0.1281 

28 

0.1935 

42 

1.258 

6 

0.1375 

32 

0.5368 

8 

9600 

0.8713 

247 

0.2905 

9 

0.1309 

27 

0.1977 

42 

1.264 

7 

0.1407 

32 

0.5376 

8 

9800 

0.8960 

250 

0.2914 

9 

0.1336 

28 

0.2019 

42 

1.271 

7 

0.1439 

32 

0.5384 

8 

10000 

0.9210 

253 

0.2923 

9 

0.1364 

27 

0.2061 

42 

1.278 

6 

0.1471 

32 

0.5392 

7 
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INGALLS' 

TABLE IIA. Quadratic law —Continued. 

[V=0to V-825.] 


z _* 

z c 

AV * 
700 s 

A 

H 

A 

logB' 

A 

, V 

A 

N 

A 

lo$Q 

A 

Xo 

X 

A 

10000 

0.9210 

253 

0.2923 

9 

0.1364 

27 

0.2061 

42 

1.278 

6 

0.1471 

32 

0.5392 

7 

10200 

0.9463 

257 

0.2932 

9 

0.1391 

28 

0 2103 

42 

1.284 

7 

0.1503 

32 

0.5399 

8 

10400 

0.9720 

261 

0.2941 

9 

0.1419 

28 

0.2145 

43 

1.291 I 

7 

0.1535 

32 

0.5407 

8 

10600 

0.9981 

265 

0.2950 

9 

0.1447 

28 

0.2188 

43 

1.298 

7 

0.1567 

33 

0.5415 

8 

10600 

1.0246 

269 

0.2959 

10 

0.1475 

28 

0.2231 

43 

1.305 

7 

0.1600 

33 

0.5423 

8 

11000 

1.0515 

272 

0.2969 

9 

0.1503 

28 

0.2274 

43 

1.312 

7 

0.ie33 

33 

0.5431 

7 

11200 

1.0787 

276 

0.2978 

10 

0.1531 

28 

0.2317 

43 

1.319 

7 

0.1666 

33 

0.5438 

8 

11400 

1.1063 

280 

0.2988 

9 

0.1559 

28 

0.2360 

43 

1.326 

7 

0.1699 

33 

0.5446 

8 

11600 

1.1343 

284 

0.2997 

9 

0.1587 

28 

0.2403 

43 

1.333 

7 

0.1732 

33 

0.5454 

8 

11800 

1.1627 

288 

0.3006 

10 

0.1615 

28 

0.2446 

43 

1.340 

7 

0.1765 

33 

0.5462 

8 

12000 

1.1915 

292 

0.3016 

9 

0.1643 

29 

0.2489 

44 

1.347 

7 

0.1798 

33 

0.5470 

8 

12200 

1.2207 

296 

0.3025 

10 

0.1672 

28 

0.2533 

43 

1.354 

7 

0.1831 

33 

0.5478 

8 

12400 

1.2503 

301 

0.3035 

9 

0.1700 

28 

0.2576 

43 

1.361 

7 

0.1864 

34 

0.5486 

8 

12600 

1.2804 

305 

0.3044 

10 

0.1728 

28 

0.2619 

43 

1.368 

7 

0.1898 

34 

0.5494 

8 

12800 

1.3109 

309 

0.3054 

10 

0.1756 

28 

0.2662 

44 

1.375 

8 

0.1932 

34 

0.5502 

8 

13000 

1.3418 

313 

0.3064 

10 

0.1784 

28 

0.2706 

43 

1.383 

7 

0.1966 

34 

0.5510 

8 

13200 

1.3731 

318 

0.3074 

9 

0.1812 

28 

0.2749 

44 

1.390 

7 

0.2000 

34 

0.5518 

8 

13400 

1.4049 

323 

0.3083 

10 

0.1840 

29 

0.2793 

44 

1.397 

8 

0.2034 

34 

0.5526 

8 

13600 

1.4372 

328 

0.3093 

10 

0.1869 

28 

0.2837 

44 

1.405 

8 

0.2068 

35 

0.5534 

8 

13800 

1.4700 

333 

0.3103 

10 

0.1897 

29 

0.2881 

44 

1.413 

8 

0.2103 

35 

0.5542 

9 

14000 

1.5033 

337 

0.3113 

10 

0.1926 

28 

0.2925 

44 

1.421 

7 

0.2138 

35 

0.5551 

8 

14200 

1.5370 

342 

0.3123 

10 

0.1954 

29 

0.2969 

44 

1.428 

8 

0.2173 

35 

0.5559 

8 

14400 

1.5712 

347 

a 3133 

10 

0.1983 

28 

0.3013 

44 

1.436 

8 

0.2208 

35 

0.5567 

8 

14600 

1.6059 

353 

0.3143 

10 

0.2011 

29 

0.3057 

45 

1.444 

8 

0.2243 

35 

(K 5575 

8 

14800 

1.6412 

358 

0.3153 

10 

0.2040 

29 

0.3102 

44 

1.452 

8 

0 2278 

35 

0.5583 

9 

15000 

1.6770 

363 

0.3163 

10 

0.2069 

29 

0.3146 

44 

1.460 

8 

0.2313 

35 

0.5592 

8 

19200 

1.7133 

369 

0.3173 

10 

0.2098 

29 

0.3190 

45 

1.468 

8 

0.2348 

36 

0.5600 

8 

15400 

1.7502 

374 

0.3183 

10 

0.2127 

29 

0.3235 

45 

1.476 

8 

0.2384 

36 

0.5608 

8 

15600 

1.7876 

379 

0.3193 

10 

0.2156 

28 

0.3280 

45 

1.484 

8 

0.2420 

36 

0.56x6 

8 

15800 

1.8255 

385 

0.3203 

11 

0.2184 

29 

0.3325 

45 

1.492 

9 

0.2456 

36 

0.5624 

9 

16000 

1.8640 

390 

0.3214 

10 

0.2213 

29 

0.3370 

45 

1.501 

8 

0.2492 

36 

0.5633 

8 

16200 

1.9030 

397 

0.3224 

10 

0.2242 

29 

0.3415 

45 

1.509 

8 

0.2528 

36 

0.5641 

9 

16400 

1.9427 

403 

0.3234 

10 

0.2271 

29 

0.3460 

45 

1.517 

9 

0.2564 

36 

0.5650 

8 

16600 

1.9830 

409- 

0.3244 

10 

0.2300 

29 

0.3505 

46 

1.526 

9 

0.2600 

37 

0.5658 

8 

16800 

2.0239 

415 

0.3254 

11 

0.2329 

29 

0.3551 

46 

1.535 

9 

0.2637 

37 

0.5666 

9 

17000 

2.0654 

421 

0.3265 

10 

0.2358 

29 

0.3597 

46 

1.544 

9 

0.2674 

37 

0.5675 

8 

17200 

2.1075 

428 

0.3275 

11 

0.2387 

29 

0.3643 

I 46 

1.553 

9 

0.2711 

37 

0.5683 

9 

17400 

2.1503 

434 

0.3286 

10 

0.2416 

29 

0.3689 

46 

1.562 

9 

0.2748 

37 

0.5692 

9 

17600 

2.1937 

441 

0.3296 

10 

0.2445 

29 

0.3735 

46 

1.571 

9 

0.2785 

37 

0.5701 

8 

17800 

2.2378 

448 

0.3306 

11 

0.2474 

30 

0.3781 

47 

1.580 

9 

0.2822 

38 

0.5709 

9 

18000 

2.2826 

455 

0.3317 

11 

0.2504 

29 

Q.3S28 

46 

1.589 

9 

0.2860 

38 

0.5718 

8 

18200 

2.3281 

462 

0.3328 

11 

0.2533 

30 

0.3874 

47 

1.598 

9 

0.2898 

38 

0.5726 

9 

18400 

2.3743 

479 

0.3339 

10 

0.2563 

29 

0.3921 

47 

1.607 

10 

0.2986 

38 

0.6735 

8 

18600 

2.4212 

476 

0.3349 

11 

0.2592 

30 

0.3968 

47 

1.617 

9 

0.2974 

38 

0.5743 

8 

18800 

2.4688 

484 

0.3360 

11 

0.2622 

30 

0.4015 

47 

1.626 

10 

0.3012 

39 

0.5751 

9 

19000 

2.5172 

491 

0.3371 

11 

0.2652 

29 

0.4062 

47 

1.636 

9 

0.3051 

39 

0.5760 

8 

19200 

2.5663 

499 

0.3382 

11 

0.2681 

30 

0.4109 

47 

1.645 

10 

0.3090 

39 

0.5763 

9 

19400 

2.6162 

507 

0.3393 

11 

0.2711 

30 

0.4156 

47 

1.655 

10 

0.3129 

39 

0.5777 

8 

19600 

2.6669 

516 

0.3404 

11 

0.2741 

30 

0.4203 

48 

1.665 

10 

0.3168 

39 

0.5785 

8 

19800 

2.7185 

525 

0.3415 

11 

0.2771 

30 

0.4251 

48 

1.675 

10 

0.3207 

39 

0.5793 

9 

20000 

2.7710 

534 

0.3426 

11 

0.2801 

30 

0.4299 

48 

1.685 

10 

0.3246 

40 

0.5802 
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TABLE II. V=8£S /. 8. —Continued. 


z X 

Z -~C 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

473 

0.25000 

39 

0.00000 

142 

825.0 

4.0 

0.000 

122 

0.00000 

134 

100 

0.00473 

477 

0.25039 

40 

0.00142 

142 

821.0 

3.9 

0.122 

122 

0.00134 

135 

200 

0.00950 

479 

0.25079 

39 

0.00284 

141 

817.1 

3.9 

0.244 

122 

0.00269 

136 

300 

0.01429 

482 

0.25118 

40 

0.00425 

140 

813.2 

3.9 

0.366 

124 

0.00405 

136 

400 

0.01911 

485 

0.25158 

40 

0.00565 

140 

809.3 

3.9 

a 490 

124 

0.00541 

137 

500 

0.02396 

489 

0.25198 

40 

0.00705 

139 

805.4 

3.8 

0.614 

124 

0.00678 

137 

600 

0.02885 

493 

0.25238 

40 

0.00844 

139 

80L6 

3.8 

a 738 

125 

0.00815 

138 

700 

0.03378 

496 

0.25278 

40 

0.00983 

139 

797.8 

3.8 

0.836 

126 

0.00953 

138 

800 

0.03874 

499 

0.25318 

40 

0.01122 

139 

794.0 

3.8 

0.989 

126 

0.01091 

139 

900 

0.04373 

503 

0.25358 

40 

0.01261 

138 

790.2 

3.7 

1.115 

127 

a 01230 

140 

1000 

0.04876 

506 

0.25398 

39 

0.01399 

138 

786.5 

3.7 

1.242 

127 

0.01370 

142 

1100 

0.05382 

509 

0.25437 

39 

0.01537 

137 

782.8 

3.6 

1.369 

128 

0.01512 

142 

1200 

0.05891 

512 

0.25476 

38 

0.01674 

137 

779.2 

3.6 

1.497 

129 

0.01664 

142 

1300 

0.06403 

515 

0.25514 

39 

0.01811 

136 

775.6 

3.6 

1.626 

129 

0.01806 

143 

1400 

0.06918 

519 

0.25553 

38 

0.01947 

135 

772.0 

3.6 

1.755 

130 

0.01949 

143 

1500 

0.07437 

522 

0.25591 

39 

0.02082 

135 

768.4 

3.6 

1.885 

130 

0.02092 

143 

1600 

0.07969 

526 

0.25630 

38 

0.02217 

134 

764.8 

3.6 

2.015 

131 

0.02235 

143 

1700 

0.08485 

528 

0.25668 

39 

0.02351 

133 

761.2 

3.6 

2.146 

132 

a 02378 

144 

1800 

0.09013 

532 

0.25707 

39 

0.02484 

134 

757.6 

3.5 

2.278 

132 

0.02512 

144 

1900. 

0.09545 

535 

0.25746 

39 

0.02618 

133 

754.1 

3.5 

2.410 

133 

0.02656 

143 

2000 

0.10060 

538 

0.25785 

39 

0.02751 

134 

750.6 

3.5 

2.543 

133 

0.02799 

143 

2100 

0.10018 

542 

0.25824 

39 

0.02885 

133 

747.1 

3.5 

2.676 

134 

0.02942 

142 

2200 

0.11160 

546 

0.25863 

39 

0.03018 

134 

743.6 

3.5 

2.810 

135 

a 03084 

142 

2300 

0.11706 

549 

0.25902 

40 

0.03152 

134 

740.1 

3.4 

2.945 : 

136 

0.03226 

142 

2400 

0.12255 

553 

0.25942 

39 

0.03286 

133 

736.7 

3.5 

3.081 

136 

0.03368 

142 

2500 

0.12808 

556 

0.25981 

40 

0.03419 

134 

733.2 

3.4 

3.217 

137 

0.03510 

142 

2600 

0.13364 

559 

0.26021 

40 

0.03553 

134 

729.8 

3.4 

3.354 

137 

0.03652 

142 

2700 

0.13923 

563 

0.26061 

40 

0.03687 

134 

726.4 

3.4 

3.491 

138 

0.03794 

142 

2800 

0.14486 

567 

0.26101 

40 

0.03821 

133 

723.0 

3.3 

3.629 

139 

0.03936 

142 

2900 

0.15053 

570 

0.26141 

40 

0.03964 

134 

719.7 

3.4 

3.768 

139 

0.04078 

142 

3000 

0.15623 

574 

0.26181 

41 

0.04088 

134 

716.3 

3.4 

3.907 

140 

0.04220 

143 

3100 

0.16197 

578 

0.26222 

40 

0.04222 

134 

712.9 

3.3 

4.047 

141 

0.04363 

143 

3200 

0.16775 

581 

0.26262 

41 

0.04356 

134 

709.6 

3.3 

4.188 

141 

0.04506 

144 

3300 

0.17356 

585 

0.26303 

41 

0.04490 

134 

706.3 

3.3 

4.329 

142 

0.04650 

144 

3400 

0.17941 

589 

0.26344 

41 

0.04624 

134 

703.0 

3.3 

4.471 

143 

0.04794 

144 

3500 

0.18530 

593 

0.26385 

41 

0.04758 

135 

699.7 

3.3 

4.614 

143 

0.04938 

144 

3600 

0.19123 

596 

0.26426 

42 

0.04893 

134 

696.4 

3.2 

4.757 

144 

0.05082 

144 

3700 

0.19719 

600 

0.26468 

41 

0.05027 

134 

693.2 

3.3 

4.901 

145 

0.05226 

144 

3800 

0.20319 

604 

0.26509 

42 

0.05161 

134 

689.9 

3.2 

5.046 

145 

0.05370 

145 

3900 

0.20923 

608 

0.26551 

42 

0.05295 

134 

686.7 

3.2 

5.191 

146 

0.05515 

145 

4000 

0.21531 

612 

0.26593 

43 

0.06429 

134 

683.5 

3.2 

5.337 

146 

a05660 

145 

4100 

0.22143 

615 

0.26636 

42 

0.06563 

135 

680.3 

3.2 

5.483 

147 

a06805 

145 

4200 

0.22758 

620 

0.26678 

43 

a 05698 

134 

677.1 

3.1 

5.630 

148 

0.05950 

146 

4300 

0.23378 

624 

0.26721 

43 

a 05832 

135 

674.0 

3.1 

5.778 

149 

0.06096 

146 

4400 

0.24602 

628 

0.26764 

42 

0.05967 

134 

670.9 

3.2 

5.927 

149 

0.06842 

146 

4500 

0.24630 

632 

0.26806 

43 

0.06101 

134 

667.7 

3.1 

6.076 

150 

0.06388 

146 

4600 

0.25262 

636 

0.26849 

43 

a 06235 

135 

664.6 

3.1 

6.226 

151 

0.06634 

146 

4700 

0.25698 

640 

0.26892 

42 

0.06370 

134 

661.5 

3.1 

6.377 

152 

0.06680 

146 

4800 

0.26538 

645 

0.26934 

43 

0.06504 

135 

658.4 

3.0 

6.529 

152 

0.06826 

146 

4900 

0.27183 

648 

0.26977 

43 

a 06639 

134 

655.4 

3.1 

6.681 

153 

0.06072 

146 

5000 

0.27831 

653 

0.27020 

43 

0.06773 

134 

652.3 

3.0 

6.834 

154 

0.07118 

147 
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TABLE II. V=825 f. 8. —Continued. 


Zmm x 

z ~c 

D 

fl 

H 

A 

logB' 

A 

u 

A 

T’ 

A 

loQ Q 

A 

5000 

0.27831 

653 

0.27020 

43 

0.06773 

134 

652.3 

3.0 

6.834 

154 

0.07118 

147 

5100 

0.28484 

657 

0.27063 

43 

0.06907 

134 

649.3 

3.1 

6.988 

154 

0.07265 

147 

5200 

0.29141 

661 

0.27106 

43 

0.07041 

135 

646.2 

3.0 

7.142 

155 

0.07412 

147 

5300 

0.29802 

666 

0.27149 

43 

0.07176 

134 

643.2 

3.0 

7.297 

156 

0.07559 

147 

5400 

0.30468 

670 

0.27192 

43 

0.07310 

134 

640.2 

3.0 

7.453 

157 

0.07706 

147 

5500 

0.31138 

674 

0.27235 

42 

0.07444 

134 

637.2 

2.9 

7.610 

157 

0.07853 

147 

5600 

0.31812 

679 

0.27277 

43 

0.07578 

134 

634.3 

3.0 

7.767 

158 

0.08000 

147 

5700 

0.32491 

683 

0.27320 

43 

0.07712 

135 

631.3 

3.0 

7.925 

159 

0.08147 

147 

5800 

0.33174 

687 

0.27363 

43 

0.07847 

134 

628.3 

2.9 

8.084 

160 

0.08294 

148 

5900 

0.33861 

692 

0.27406 

43 

0.07981 

134 

625.4 

2.9 

8.244 

160 

0.08442 

148 

6000 

0.34553 ! 

696 

0.27449 

43 

0.08115 

134 

622.5 

2.9 

8.404 

161 

0.08690 

149 

6100 

0.35249 

701 

0.27492 

43 

0.08249 

134 

619.6 

2.9 

8.565 

161 

0.08739 

149 

6200 

0.35950 

706 

0.27535 

43 

0.08383 

134 

616.7 

2.8 

8.726 

163 

0.08888 

149 

6300 

a 36656 

710 

0.27578 

43 

0.08517 

134 

613.9 

2.9 

8.889 

163 

0.09037 

150 

6400 

0.37366 

715 

0.27621 

43 

0.08651 

134 

611.0 

2.9 

9.052 

164 

0.09187 

150 

6500 

0.38081 

720 

0.27664 

43 

0.08785 

135 

608.1 

2.8 

9.216 

165 

0.09337 

150 

6600 

0.38801 

724 

0.27707 

43 

0.08920 

134 

605.3 

2.8 

9.381 

165 

0.09487 

150 

6700 

0.39525 

729 

0.27750 

43 

0.09054 

134 

602.5 

2.8 

9.546 

167 

0.09637 

151 

6800 

0.40254 

734 

0.27793 

43 

0.09188 

134 

599.7 

2.8 

9.713 

167 

0.09788 

151 

6900 

0.40988 

738 

0.27836 

43 

0.09322 

134 

596.9 

2.8 

9.880 

168 

0.09939 

151 

7000 

0.41726 

743 

0.27879 

43 

0.09456 

134 

594.1 

2.8 

10.048 

169 

0.10090 

151 

7100 

0.42469 

749 

0.27922 

43 

0.09590 

134 

591.3 

2.7' 

10.217 

169 

0.10241 

151 

7200 

0.43218 

753 

0.27965 

44 

0.09724 

133 

588.6 

2.8 

10.386 

170 

0.10392 

152 

7300 

0.43971 

758 

0.28009 

43 

0.09857 

134 

585.8 

2.7 

10.556 

171 

0.10544 

152 

7400 

0.44729 

764 

0.28052 

43 

0.09991 

134 

583.1 

2.8 

10.727 

, 172 

0.10696 

152 

7500 

0.45493 

768 

0.28095 

44 

0.10125 

134 

580.3 

2.7 

10.899 

173 

0.10648 

152 

7600 

a 46261 

774 

a 28139 

43 

0.10259 

134 

577.6 

2.7 

11.072 

174 

0.11000 

152 

7700 

0.47035 

779 

0.28182 

44 

0.19393 

133 

574.9 

2.6 

11.246 

174 

0.11152 

152 

7800 

0.47814 

783 

0.23226 

43 

0.10526 

134 

572.3 

2.7 

11.420 

175 

0.11304 

153 

7900 

0.48597 

789 

0.28269 

44 

0.10660 

134 

569.6 

2.7 

11.595 

176 

0.11457 

153 

8000 

0.49386 

794 

0.28313 

44 

0.10794 

133 

566.9 

2.6 

11.771 

177 

0.11610 

153 

8100 

0.50180 

799 

0.28357 

43 

0.10927 

134 

564.3 

2.7 

11.948 

178 

0.11763 

153 

8200 

0.50979 

805 

0.28400 

44 

0.11061 

133 

561.6 

2.6 

12.126 

178 

0.11916 

1 «& 

8300 

0.51784 

810 

0.2S444 

44 

0.11194 

134 

559.0 

2.6 

12.304 

179 

0.12069 

154 

8400 

0.52594 

816 

0.28488 

44 

0.11328 

133 

556.4 

2.6 

12.483 

180 

0.12223 

154 

8500 

0.53410 

821 

0.28532 

43 

0.11461 

133 

558.8 

2.6 

12.663 

181 

0.12377 

154 

8600 

0.54231 

826 

0.28575 

44 

0.11594 

134 

551.2 

2.6 

12.844 

182 

0.12531 

154 

8700 

0.55057 

832 

0.28619 

45 

0.11828 

133 

548.6 

2.5 

13.026 

183 

0.12685 

155 

8800 

0.55889 

837 

0.28664 

44 

0.11861 

134 

546.1 

2.6 

13.209 

184 

0.12840 

155 

8900 

0.56726 

843 

0.28708 

44 

0.11996 

133 

543.5 

2.5 

13.393 

184 

0.12995 

155 

9000 

0.57569 

848 

0.28752 

45 

0.12128 

133 

541.0 

2.5 

13.577 

185 

0.13150 

156 

9100 

0.58417 

854 

0.28797 

44 

0.12261 

133 

538.5 

2.5 

13.762 

186 

0.13306 

156 

9200 

0.59271 

860 

0.23841 

45 

0.12394 

133 : 

536.0 

2.5 

13.948 

187 

0.13462 

156 

9300 

0.60131 

866 

0.28886 

45 

0.12527 

133 ‘ 

533.5 

2.5 

14.135 

188 

0.13618 

156 

9400 

0.60997 

872 

0.28931 

45 

0.12660 

133 

531.0 

2.5 

14.823 

189 

0.13774 

157 

9500 

0.61869 

877 

0.23976 

45 

0.12793 

132 

528.5 

2.5 

14.512 

190 

0.13931 

157 

9600 

0.62746 

883 

0.29020 

44 

0.12925 

133 

526.0 

2.4 

14.702 

190 

: 0.14088 

158 

9700 

0.63629 

889 

0.29065 

45 

0.13058 

133 

523.6 

2.5 

14.892 

191 

0.14246 

158 

9800 

0.64518 

895 

0.29110 

45 

0.13191 

133 

521.1 

2.4 

15.083 

193. 

0.14404 

158 

9900 

0.65413 

901 

0.29155 

45 

0.13324 

133 

518.7 

2.4 

15.276 

193 J 

0.14562 

158 

10000 

0.66314 

905 

0.29290 

45 

0.13457 

132 

516.3 

2,4 

15.469 

194 

0.14720 

159 
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z-x 

u 

A 

A 

B 

A 

log B' j 

A 

u 

A 

T* 

A 

logQ 

A 

10000 

0.66814 

905 

0.20200 

45 

0.13457 

132 

516.3 

2.4 

15.460 

194 

6.14720 

159 

10100 

0.67219 

912 

0.20245 

45 

0.13580 

132 

513.9 

2.4 

15.663 

196 

0.14870 | 

159 

10200 

0.68131 

919 

O . 2 TJ 90 

45 

0.13721 

132 

511.5 

2.4 

15.859 

196 

0.15038 

159 

10800 

0.60050 

926 

0.20335 

45 

0.13853 

132 

500.1 

2.4 

16.055 

197 

0.15197 

160 

10400 

0.69976 

932 

0.20380 

45 

0.13985 

133 

506.7 

2.3 

16.252 

108 

0.15357 

160 

10500 

0.70008 

038 

0.20425 

45 

0.14118 

132 

504.4 

2.4 

16.450 

199 

0.15517 

160 

10600 

0.71846 

945 

0.20470 

46 

0.14250 

132 

502.0 

2.3 

16.649 

200 

0.15677 

160 

10700 

0.72791 

052 

0.20516 

45 

0.14382 

133 

499.7 

2.4 

16.840 

201 

0.15837 

161 

10600 

0.73743 

059 

0.20561 

46 

0.14515 

132 

497.3 

2.3 

17.050 

202 

0.15998 

161 

10600 

0.74702 

064 

0.29607 

45 

0.14647 

133 

495.0 

2.3 

17.252 

203 

0.16159 

161 

11000 

0.75666 

071 

0.20652 

46 

0.14780 

131 

492.7 

2.3 

17.455 

204 

0.16320 

161 

11100 

0.76637 

077 

0.20698 

46 

0.14911 

131 

490.4 

2.3 

17.659 

206 

0.16481 

161 

11200 

0.77614 

085 

0.20744 

45 

0.15042 

131 

488.1 

2.3 

17.863 

205 

0.16642 

162 

11300 

0.78699 

091 

0.20789 

46 

0.15173 

131 

485.8 

2.2 

18.068 

207 

0.16804 

162 

11400 

0.79690 

099 

0.20835 

46 

0.15304 

131 

483.6 

2.3 

18.275 

207 

0.16966 

162 

11500 

0.80589 

1005 

0.20881 

46 

0.15435 

131 

481.3 

2.2 

18.482 

208 

0.17128 

162 

11600 

0.81594 

1013 

0.20927 

46 

0.15566 

132 

479.1 

2.3 

18.690 

209 

0.17290 

162 

11700 

0.82607 

1020 

0.20973 

45 

0.15698 

132 

476.8 

2.2 

18.899 

210 

0.17452 

162 

11800 

0.83627 

1026 

0.30018 

46 

0.15830 

131 

474.6 

2.2 

19.109 

211 

0.17614 

163 

11000 

0.84653 

1034 

0.30064 

46 

0.15961 

132 

472.4 

2.2 

10.320 

212 

0.17777 

163 

12000 

0.85687 

1030 

0.30110 

46 

0.16093 

132 

470.2 

2.2 

10.532 

213 

0.17940 

163 

12100 

0.86726 

1047 

0.30156 

46 

0.16224 

131 

468.0 

2.2 

10.745 

215 

0 . 18)03 

163 

12200 

0.87773 

1054 

0.30202 

45 

0.16354 

131 

465.8 

2.2 

19.960 

215 

0.18266 

164 

12300 

0.88827 

1061 

0.30247 

46 

0.16485 

131 

563.6 

2.1 

20.175 

217 

0.18430 

164 

12400 

0.80888 

1060 

0.30293 

46 

0.16616 

130 

461.5 

2.2 

20.392 

217 

0.18594 

164 

12500 

0.90057 

1076 

0.30339 

46 

0.16746 

131 

459.3 

2.1 

20.609 

219 

0.18758 

164 

12600 

0.92033 

1083 

0.30385 

46 

0.16877 

131 

457.2 

2.2 

20.828 

219 

0.18922 

164 

12700 

0.93116 

1091 

0.30431 

45 

0.17008 

131 

455.0 

2.1 

21.047 

221 

0.19096 

164 

12800 

0.94207 

1098 

0.30476 

46 

0.17139 

131 

452.9 

2.1 

21.268 

221 

0.19250 

165 

12000 

0.95305 

1106 

0.30522 

46 

0.17270 

131 

450.8 

2.1 

21.489 

223 

0.19415 

165 

13000 

0.96411 

1111 

0.30568 

46 

0.17401 

130 

448.7 

2.1 

21.712 

224 

0.19580 

165 

13100 

0.97622 

1118 

0.30614 

46 

0.17531 

131 

446.6 

2.1 

21.936 

224 

0.19745 

166 

13200 

0.98640 

1127 

0.30660 

45 

0.17662 

130 

444.5 

2.1 

22.160 

226 

0.19911 

165 

13300 

0.99767 

1134 

0.30705 

46 

0.17792 

131 

442.4 

2.0 

22.386 

226 

0.20076 

166 

13400 

1.00001 

1142 

0.30751 

46 

0.17923 

130 

440.4 

2.1 

22.612 

228 

0.20242 

166 

13500 

1.02043 

1150 

0.30797 

46 

0.18053 

131 

438.3 

2.0 

22.840 

220 

0.20408 

166 

13600 

1.03193 

1158 

0.30843 

46 

0.18184 

130 

436.3 

2.1 

23.069 

220 

0.20574 

166 

13700 

1.04351 

1166 

0.30889 

45 

0.18314 

131 

434.2 

2.0 

23.208 

231 

0.20740 

166 

13800 

1.05617 

1173 

0.30934 

46 

0.18445 

130 

432.2 

2.0 

23.529 

231 

0.20906 

166 

13000 

1.06690 

1182 

0.30980 

46 

0.18575 

131 

430.2 

2.0 

23.760 

233 

0.21072 

166 

14000 

1.07872 

1186 

0.31026 

46 

0.18706 

131 

428.2 

2.0 

23.993 

234 

0.21238 

167 

14100 

1.09058 

1194 

0.31072 

45 

0.18837 

130 

426.2 

2.0 

24.227 

235 

0.21405 

167 

14200 

1.10252 

1204 

0.31117 

46 

0.18967 

131 

424.2 

1.9 

24.462 

235 

0.21572 

167 

14300 

1.11456 

1211 

0.31163 

45 

0.19008 

131 

422.3 

2.0 

24.607 

237 

0.21739 

167 

14400 

1.12667 

1221 

0.31208 

46 

0.19229 

130 

420.3 

1.9 

24.934 

238 

0.21906 

167 

14500 

1.13888 

1229 

0.31254 

46 

0.19350 

131 

418.4 

2.0 

25.172 

239 

0.22073 

167 

14600 

1.15117 

1230 

0.31300 

45 

0.19490 

131 

416.4 

1.9 

25.411 

239 

0.22240 

167 

14700 

1.16856 

1246 

0.31345 

46 

0.19621 

130 

414.5 

2.0 

25.650 

241 

0.22407 

167 

14800 

1 . 176 Q 2 

1256 

0.31391 

46 

0.19751 

131 

412.5 

1.9 

25.801 

242 

0.22574 

168 

14000 

1.18858 

1264 

0.31437 

46 

0.19882 

131 

410.6 

1.9 

26.133 

243 

0.22742 

168 

15000 

1 .20^22 | 

1269 

Q . 31483 

46 

0.20013 

130 

408.7 

1.9 

26.376 

245 

0.22890 

| 169 
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TABLE II. V=825f. 8. —Continued. 


~ X 
Z -"C 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T* 

A 

logQ 

A 

15000 

1.20122 

1269 

0.31483 

46 

0.20013 

130 

408.7 

1.9 

26.376 

245 

0.22310 

169 

15100 

1.21391 

1279 

0.31529 

46 

0.20143 

130 

406.8 

1.9 

26.621 

247 

0.23079 

169 

15200 

1.22670 

1288 

0.31575 

46 

0.20273 

129 

404.9 

1:9 

26.868 

247 

0.23248 

169 

15300 

1.23958 

1298 

0.31621 

46 

0.20402 

130 

403.0 

1.9 

27.115 

249 

0.23417 

169 

15400 

1.25256 

1307 

0.31667 

46 

0.20632 

130 

401.1 

1.8 

27.364 

251 

0.23586 

170 

15500 

1.26563 

1317 

0.31713 

47 

0.20662 

130 

399.3 

1.9 

27.615 

251 

0.23766 

170 

15600 

1.27880 

1326 

0.31760 

46 

0.20792 

130 

397.4 

1.9 

27.866 

253 

0.23926 

171 

15700 

1.29206 

1336 

0.31806 

46 

0.20922 

131 

395.5 

1.8 

28.119 

254 

0.24097 

171 

15800 

1.30542 

1345 

0.31852 

47 

0.21053 

130 

393.7 

1.9 

28.373 

255 

0.24268 

171 

15900 

1.31887 

1355 

0.31899 

46 

0.21183 

130 

391.8 

1.8 

28.628 

257 

0.24439 

171 

16000 

1.33242 

1362 

0.31945 

46 

0.21313 

129 

390.0 

1.8 

28.885 

257 

0.24610 

172 

16100 

1.34604 

1372 

0.31991 

47 

0.21442 

128 

388.2 

1.8 

29.142 

258 

0.24782 

172 

16200 

1.35976 

1382 

0.32038 

46 

0.21570 

129 

386.4 

1.8 

29.400 

260 

0.24964 

172 

16300 

1.37358 

1392 

0.32084 

47 

0.21699 

129 

384.6 

1.8 

29.660 

260 

0.25126 

173 

16400 

1.38750 

1403 

0.32131 

47 

0.21828 

129 

382.8 

1.8 

29.920 

262 

0.25299 

173 

16500 

1.40153 

1412 

0.32178 

46 

0.21957 

129 

381.0 

1.8 

30.182 

263 

0.25472 

173 

16600 

1.41565 

1422 

0.32224 

47 

0.22086 

129 

379.2 

1.7 

30.445 

264 

0.25645 

173 

16700 

1.42987 

1433 

0.32271 

47 

0.22215 

129 

377.5 

1.8 

30.709 

265 

0.25818 

174 

16800 

1.44420 

1442 

0.32318 

47 

0.22344 

130 

375.7 

1.8 

30.974 

266 

0.25992 

174 

16900 

1.45862 

1453 

0.32365 

47 

0.22474 

129 

373.9 

1.7 

31.240 

267 

0.26166 

174 

17000 

1.47315 

1460 

0.32412 

47 

0.22603 

127 

372.2 

1.7 

31.507 

269 

0.26340 

174 

17100 

1.48775 

1471 

0.32459 

47 

0.22730 

128 

37a 5 

1.8 

31.776 

271 

0.26514 

174 

17200 

1.50246 

1481 

0.32506 

47 

0.22858 

128 

368.7 

1 7 

32.047 

271 

0.26688 

175 

17300 

1.51727 

1493 

0.32553 

47 

0.22986 

127 

367.0 

1.7 

32.318 

273 

0.26863 

175 

17400 

1.53220 

1503 

0.32600 

48 

0.23113 

128 

365.3 

1.7 

32.599 

274 

0.27038 

175 

17500 

1.54723 

1513 

0.32648 

47 

0.23241 

128 

363.6 

1.7 

32.865 

276 

0.27213 

175 

17600 

1.56236 

1524 

0.32695 

48 

0.23369 

128 

361.9 

1.7 

33.141 

276 

0.27388 

175 

17700 

1.57760 

1535 

0.32743 

47 

0.23497 

128 

36a 2 

1.7 

33.417 

278 

0.27563 

175 

17800 

1.59295 

1546 

0.32790 

48 

9.23625 

129 

35a 5 

1.6 

33.695 

280 

0.27738 

176 

17900 

1.60841 

1556 

0.32838 

48 

0.23754 

128 

35a 9 

1.7 

33.975 

280 

0.27914 

176 

18000 

1.62397 

1559 

0.32886 

48 

Ot 23882 

127 

355.2 

L6 

34.255 

i 282 

0.28090 

176 

18100 

1.63956 

1571 

0.32934 

48 

0.24009 

127 

35a 6 

1.7 

34.537 

283 

0.28266 

176 

18200 

1.65527 

1584 

0.32982 

48 

0.24136 

127 

351.9 

1.6 

34.820 

285 

0.28442 

176 

18300 

1.67111 

1596 

0.33030 

48 

0.24263 

127 

35a 3 

1.7 

35.105 

285 

0.28618 

176 

18400 

1.68707 

1609 

a 33078 

48 

0.24390 

128 

34a 6 

1.6 

35.390 

288 

0.28794 

177 

18500 

1.70316 

1621 

a 33126 

49 

0.24618 

127 

347.0 

L6 

35.678 

288 

0.28971 

177 

18600 

1.71937 

1634 

a 33175 

48 

0.24545 

127 

34& 4 

1.6 

35.966 

290 

0.29148 

178 

18700 

1.73571 

1646 

0.33223 

49 

0.24772 

128 

34a 8 

1.6 

36.256 

291 

0.29326 

178 

18800 

1.75217 

1659 

0.33272 

49 

0.24900 

127 

342.2 

1.6 

3a 547 

292 

0.29504 

178 

18900 

1.76876 

1671 

0.33321 

49 

0.25027 

128 

340.6 

1.6 

3a 839 

294 

0.29082 

178 

19000 

1.78547 

1676 

a 33370 

49 

0.25155 

125 

33a o 

1.6 

37.133 

296 

0.29860 

179 

19100 

1.80223 

1690 

0.33419 

49 

0.25280 

125 

337.4 

1.5 

37.429 

297 

0.30039 

180 

19200 

1.81913 

1704 

0.33468 

49 

0.25405 

125 

335.9 

1.6 

37.726 

299 

0.30219 

180 

19300 

1.83617 

1718 

0.33517 

50 

0.25530 

125 

334.3 

1.6 

3a 025 

300 

0.30399 

180 

19400 

1.85335 

1733 

0.33567 

50 

0.25655 

126 

33Z 7 

1.5 

3a 325 

301 

0.30579 

181 

19500 

1.87068 

1747 

0.33617 

50 

0.25781 

126 

33L 2 

1.6 

3a 626 

303 

0.30760 

181 

19600 

1.88815 

1762 

0.33667 

50 

0.25907 

125 

32 a 6 

1.5 

38.929 

305 

a 30941 

182 

19700 

1.90577 

1776 

0.33717 

51 

0.26032 

126 

32 a 1 

1.5 

39.234 

i 306 

0.31123 

182 

19800 

1.92353 

1790 

0.33768 

51 

0.26158 

127 

32 a 6 

1.6 

39.540 

307 

0.31305 

182 

19900 

1.94143 

1804 

0.33819 

51 

0.26285 

126 

325b 0 

1.5 

39.847 

1 309 

0.31487 

183 

10000 

1.95947 

1818 

a 33870 

i 51 

0.26411 

124 

32a 5 

L6 

4a 156 

310 

a31670 

183 
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Z X 

D 

A 

H 

A 

log W 

A 

« 

D 

m 

D 

log Q 

A 

0 

0.00000 

447 

0.25000 

37 

0.00000 

146 

850.0 

4.3 

0.000 

118 

0.00000 

146 

100 

0.00447 

449 

0.25037 

39 

0.00146 

145 

845.7 

4.2 

0.118 

119 

6.00146 

146 

200 

0.00896 

453 

0.25076 

39 

0.00291 

144 

841.5 

4.2 

0.237 

119 

0.00292 

146 

300 

0.01349 

455 

0.25115 

39 

0.00435 

143 

837.3 

4.1 

0.356 

120 

0.00438 

146 

400 

0.01804 

459 

0.25154 

40 

0.00578 

143 

833.2 

4.1 

0.476 

120 

0.00584 

146 

500 

0.02263 

462 

0.25194 

40 

0.00721 

142 

829.1 

4.1 

0.596 

121 

0.00730 

145 

600 

0.02725 

465' 

0.25234 

41 

0.00663 

141 

825.0 

4.0 

0.717 

121 

0.00875 

146 

700 

0.03190 

468 

0.25975 

41 

0.01004 

141 

821.0 

4.0 

0.838 

122 

0.01021 

145 

800 

0.03668 

471 

0.25316 

42 

0.01145 

140 

817.0 

3.9 

0.960 

123 

0.01156 

145 

000 

0.04129 

474 

0.25H58 

42 

0.01285 

139 

813.1 

3.9 

1.063 

123 

0.01311 

145 

1000 

0.04603 

477 

0.25400 

42 

0.01424 

139 

809.2 

3.9 

1.206 

124 

0.01456 

144 

1100 

0.05060 

481 

0.25442 

42 

0.01563 

138 

805.3 

3.8 

1.330 

125 

0.01600 

145 

1200 

0.05561 

463 

0.25484 

42 

0.01701 

137 

801.5 

3.8 

1.455 

125 

0.01745 

144 

1300 

0.06044 

486 

0.25626 

42 

0.01838 

136 

797.7 

3.8 

1.580 

125 

0.01889 

144 

1400 

0.06530 

490 

0.25568 

43 

0.01974 

135 

793.9 

3.7 

1.705 

126 

0.02083 

145 

1500 

0.07020 

493 

0.25610 

42 

0.02109 

134 

790.2 

3.7 

1.831 

127 

0.02178 

144 

1600 

0.07513 

496 

0.25652 

42 

0.02243 

135 

786.5 

3.7 

1.968 

127 

0.02322 

144 

1700 

0.08009 

500 

0.25694 

42 

0.02378 

134 

782.8 

3.7 

2.065 

128 

0.02466 

145 

1800 

0.08509 

502 

0.25736 

42 

0.02512 

134 

779.1 

3.6 

2.213 

129 

0.02611 

144 

1900 

0.09011 

506 

0.25778 

42 

0.02646 

134 

775.5 

3.6 

2.342 

129 

0.02755 

144 

2000 

0.09517 

509 

0.25820 

41 

0.02780 

134 

771.9 

3.6 

2.471 

130 

0.02899 

144 

2100 

0.10026 

513 

0.25861 

42 

0.02914 

134 

768.3 

3.6 

2.001 

131 

0.03043 

144 

2200 

0.10539 

516 

0.25903 

41 

0.03048 

134 

764.7 

3.5 

2.732 

131 

0.03187 

144 

2300 

0.11065 

519 

0.25944 

41 

0.03182 

134 

761.2 

3.6 

2.863 

132 

0.03331 

144 

2400 

0.11574 

523 

0.25985 

41 

0.03316 

134 

757.6 

3.5 

2.995 

132 

0.03475 

145 

2500 

0.12007 

526 

0.26026 

41 

0.03450 

134 

754.1 

3.5 

3.127 

133 

0.03630 

144 

2600 

0.12623 

529 

0.26067 

41 

0.03584 

134 

750.6 

3.5 

8.260 

134 

0.03764 

144 

2700 

0.13162 

532 

0.26108 

41 

0.03718 

134 

747.1 

3.5 

8.394 

134 

0.03908 

144 

2800 

0.13684 

535 

0.26149 

40 

0.03852 

134 

743.6 

3.5 

3.528 

135 

0.04052 

144 

2900 

0.14219 

539 

0.26189 

40 

0.03986 

134 

740.1 

3.4 

3.663 

135 

0.04196 

144 

3000 

0.14768 

542 

6.26229 

40 

0.04120 

134 

736.7 

3.4 

3.798 

136 

6.04349 

143 

3100 

0.15300 

546 

0.26269 

40 

0.04254 

134 

733.3 

3.5 

3.984 

136 

0.04483 

144 

3200 

0.15846 

549 

0.2$09 

40 

0.04888 

134 

729.8 

3.4 

4.070 

137 

0.04627 

144 

3300 

0.16305 

563 

0.26849 

40 

0.04522 

134 

726.4 

3.4 

4.207 

138 

0.04771 

144 

3400 

0.16947 

556 

0.26889 

40 

0.04656 

134 

723.0 

3.4 

4.345 

139 

0.04915 

144 

3500 

0.17504 

560 

0.26129 

40 

0.04790 

134 

719.6 

3.3 

4.484 

139 

0.05069 

144 

3000: 

0.18064 

564 

0.26466 

40 

0.04924 

134 

716.3 

3.4 

4.623 

140 

0.05203 

144 

3700 

0.18628 

567 

0.26509 

40 

0.05058 

135 

712.9 

3.3 

4.763 

140 

0.05347 

144 

3800 

0.19195 

571 

0.26649 

40 

0.05193 

134 

709.6 

3.3 

4.903 

141 

0.05491 

145 

3900 

0.19766 

574 

0.26689 

41 

0.05327 

134 

706.3 

3.3 

5.044 

142 

0.05636 

145 

4000 

0.20340 

578 

0.26630 

40 

0.05461 

134 j 

703.0 

3.3 

5.186 

143 

0.057B1 

145 

4100 

0.20918 

5B2 

0.26670 

41 

0.05595 

134 

699.7 

3.2 

5.329 

143 

0.05926 

145 

4200 

0.21500 

586 

0.26711 

40 

0.05729 

133 

696.5 

3.3 

5.472 

144 

0.06071 

145 

4300 

0.22086 

590 

0.26751 

41 

0.05862 

134 

693.2 

3.2 

5.616 

145 

6.06216 

145 

4400 

0.22076 

593 

0.26792 

41 

0.05996 

134 

690.0 

3.2 

5.761 

145 

0.06361 

146 

4500 

0.23269 

598 

0.26833 

41 

0.06130 

134 

686.8 

3.2 

5.906 

146 

0.06507 

146 

4600 

0.23867 

601 

0.26874 

41 

0.06264 

134 

683.6 

3.2 

6.062 

147 

6.06663 

146 

4200 

0.24468 

605 

0.26915 

42 

0.06398 

183, 

680.4 

3.2 

6.199 

147 

6.06799 

146 

4800 

0.25073 

609 

0.26957 

41 

0.06531 

134 

677.2 

3.2 

6.346 

148 

0.06945 

147 

4000 

O.250B2 

613 

0.26998 

42 

0.06666 

134 

674.0 

3.1 

6.494 

149 

0.07092 

147 

5000 

0.26306 

«7 

6.27D40 

43 

0.06799 

133 

670.9 

8*1 

6.Q43 

156 

0.07239 

147 
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INGALLS* 


TABLE II. V=*850f. s.—Continued. 


z =15 

D 

D 

B 

D 

log B ' 

D 

D 

| 

wm 

B 

log Q 

A 

£000 

0.26295 

617 

0.27040 

43 

0.06799 

133 

670.9 

B 

6.643 

150 

0.07239 

147 

5100 

0.26912 

621 

0.27083 

43 

0.06932 

134 

667.8 

3.2 

6.793 

150 

0.07386 

147 

5200 

0.27533 

625 

0.27120 

43 

0.07066 

133 

664.6 

3.1 

6.943 

151 

0.07633 

148 

5300 

0.28158 

629 

0.27169 

42 

0.07199 

134 

661.5 

3.1 

7.094 

151 

0.07681 

147 

5400 

0.28787 

633 

0.27211 

42 

0.07333 

133 

658.4 

3.0 

7.245 

152 

0.07828 

148 

5500 

0.29420 

638 

0.27254 

43 

0.07466 

134 

655.4 

3.1 

7.397 

153 

0.07976 

148 

5600 

0.30058 

642 

0.27297 

42 

0.07600 

133 

652.3 

3.1 

7.550 

154 

0.08124 

149 

5700 

0.30700 

645 

0.27339 

43 

0.07733 

134 

649.2 

3.0 

7.704 

155 

0.08273 

148 

5800 

0.31345 

650 

0.27382 

42 

0.07867 

133 

646.2 

3.0 

7.859 

155 

0.08421 

149 

5000 

0.31995 

654 

0.27424 

43 

0.08000 

134 

643.2 

3.0 

8.014 

156 

0.08570 

149 

6000 

0.32649 

658 

0.27467 

42 

0.08134 

134 

640.2 

3.0 

8.170 

157 

0.08719 

140 

6100 

0.33307 

663 

0.27509 

42 

0.08268 

134 

637.2 

3.0 

8.327 

157 

0.08868 

150 

6200 

0.33970 

667 

0.27551 

42 

0.08402 

134 

634.2 

2.9 

8.484 

158 

0.09018 

150 

6300 

0.34637 

672 

0.27593 

42 

0.08536 

134 

631.3 

2.9 

8.642 

159 

0.09168 

150 

6400 

0.35309 

672 

0.27635 

42 

0.08670 

134 

628.4 

3.0 

8.801 

159 

0.09318 

150 

6500 

0.35985 

680 

0.27677 

42 

0.08804 

134 

625.4 

2.9 

8.960 

160 

0.09468 

150 

6600 

0.36665 

685 

0.27719 

43 

0.08938 

134 

622.5 

2.9 

9.120 

161 

0.09618 

151 

6700 

0.37350 

689 

0.27762 

42 

0.09072 

134 

619.6 

2.9 

9.281 

162 

0.09769 

151 

6800 

0.38039 

693 

0.27804 

42 

0.09206 

134 

616.7 

2.8 

9.443 

163 

0.09920 

151 

6900 

0.38732 

698 

0.27846 

43 

0.09340 

134 

613.9 

2.9 

9.606 

163 

0.10071 

151 

7000 

0.39430 

702 

- 0.27889 

42 

0.09474 

134 

611.0 

2.8 

9.769 

164 

0.10222 

151 

7100 

0.40132 

708 

0.27931 

42 

0.09608 

133 

608.2 

2.9 

9.933 

165 

0.10373 

152 

7200 

0.40840 

712 

0.27973 

43 

0.09741 

134 

605.3 

2.8 

10.098 

165 

0.10525 

152 

7300 

0.41552 

716 

0.28016 

43 

0.09875 

134 

602.5 

2.8 

10.263 

166 . 

0.10677 

152 

7400 

0.42268 

722 

0.28059 

43 

0.10009 

133 

599.7 

2.8 

10.429 

167 

0.10829 

153 

7500 

0.42990 

726 

0.28102 

43 

0.10142 

134 

596.9 

2.8 

10.596 

168 

0.10982 

152 

7600 

0.43716 

732 

0.28145 

43 

0.10276 

134 

594.1 

2.8 

10.764 

109 

0.11134 

153 

7700 

0.44448 

736 

0.28188 

43 

0.10410 

134 

591.3 

2.7 

10.933 

170 

0.11287 

153 

7800 

0.45184 

740 

0.28231 

43 

0.10544 

133 

588.6 

2.8 

11.103 

170 

0.11440 

! 153 

7000 

0.45924 

746 

0.28275 

43 

0.10677 

134 

585.8 

2.7 

11.273 

171 

0.11593 

154 

8000 

0.46670 

751 

0.28318 

44 

0.10811 

133 

583.1 

2.7 

11.444 

172 

0.11747 

154 

8100 

0.47421 

756 

0.28362 

44 

0.10944 

133 

580.4 

2.7 

11.616 

173 

0.11901 

154 

8200 

0.48177 

761 

0.28406 

44 

0.11077 

133 

577.7 

2 . 7 ' 

11.789 

173 

0.12055 

154 

8300 

0.48938 

766 

0.28450 

44 

0.11210 

133 

575.0 

2.7 

11.962 

174 

0.12209 

154 

8400 

0.49704 

771 

0.28494 

44 

0.11343 

133 

572.3 

2.7 

12.136 

175 

0.12363 

155 

8600 

0.50475 

776 

0.28538 

43 

0.11476 

133 

569.6 

2.7 

12.311 

176 

0.12518 

155 

8600 

0.51251 

781 

0.28581 

44 

0.11609 

133 

566.9 

2.6 

12.487 

177 

0.12673 

155 

8700 

0.52032 

787 

0.28625 

44 

0.11742 

133 

564.3 

2.7 

12.664 

178 

0.12828 

155 

8800 

0.52819 

791 

0.28669 

43 

0.11875 

133 

561.6 

2.6 

12.842 

179 

0.12983 

155 

8000 

0.53610 

797 

0.28712 

43 

0.12008 

133 

559.0 

2.6 

13.021 

179 

0.13138 

156 

0000 

0.54407 

802 

0.28755 

43 

0.12141 

133 

556.4 

2.6 

13.200 

180 

0.13294 

156 

9100 

0.55209 

808 

0.28798 

43 

0.12274 

133 

553.8 

2.6 

13.380 

181 

0.13450 

156 

0200 

0.56017 

813 

0.28841 

43 

0.12407 

133 

551.2 

2.5 

13.561 

182 

0.13606 

157 

9300 

0.56830 

818 

0.28884 

43 

0.12540 

133 

548.7 

2.6 

13.743 

183 

0.13763 

156 

9400 

0.57648 

824 

0.28927 

43 

0.12673 

132 

546.1 

2.6 

13.926 

183 

0.13019 

157 

9500 

0.58472 

830 

0.28970 

44 

0.12805 

133 

543.5 

2.5 

14.109 

184 

0.14076 

157 

9600 

0.59302 

835 

0.29014 

43 

0.12938 

133 

541.0 

2.5 

14.293 

185 

0.14233 

157 

9700 

0.60137 

840 

0.29057 

44 

0.13071 

133 

538.5 

2.5 

14.478 

186 

0.14390 

157 

9600 

0.60977 

846 

0.29101 

45 

0.13204 

133 

536.0 

2.5 

14.664 

187 

0.14547 

157 

9000 

0.61823 

851 

0.29146 

45 

0.13337 

133 

533.5 

2.5 

14.851 

188 

0.14704 

157 

10000 

0.62674 

850 

0.29190 

45 

0.13470 

183 

531.9 

2.5 

15.030 

189 

0.14861 

158 
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TABLE. II. V*=850f. *. —Continued. 


* x 
Z--C 

a 

A 

H 

A 

log B ' 

D 

tt 

B 

n 

D 

logQ , 

A 

10000 

0.62674 

859 

0.29190 

45 

0.13470 

132 

531.0 

2.5 

15.039 

189 

0.14861 

158 

10100 

0.63533 

864 

0.29235 

45 

0.13602 

131 

528.5 

2.4 

15.228 

189 

0.15019 

158 

10200 

0.64397 

871 

0.29280 

46 

0.13733 

131 

526.1 

2.5 

15.417 

190 

0.15177 

158 

10800 

0.65268 

876 

0.29326 

45 

0.13864 

132 

523.6 

2.4 

15.607 

191 

0.15335 

159 

10400 

0.66144 

882 

0.29371 

45 

0.13996 

131 

521.2 

2.4 

15.798 

192 

0.15494 

159 

10500 

0.67026 

888 

0.29416 

46 

0.14127 

131 

518.8 

2.4 

15.990 

193 

0.15653 

159 

10600 

0.67914 

894 

0.29462 

45 

0.14258 

132 

516.4 

2.4 

16.183 

194 

0.15812 

159 

10700 

0.68808 

900 

0.29507 

46 

0.14390 

131 

514.0 

2.4 

16.877 

195 

0.15971 

160 

10800 

0.69708 

904 

0.29553 

45 

0.14521 

132 

511.6 

2.4 

16.672 

196 

0.16131 

160 

10900 

0.70612 

908 

0.29598 

46 

0.14653 

131 

509.2 

2.4 

16.768 

197 

0.16291 

160 

11000 

0.71520 

913 

0.29644 

46 

0.14784 

132 

506.8 

2.4 

16.965 

198 

0.16451 

160 

11100 

0.72433 

918 

0.29690 

46 

0.14916 

131 

504.4 

2.4 

17.163 

199 

0.16611 

161 

11200 

0.73351 

924 

0.29736 

46 

0.15047 

132 

502.1 

2.3 

17.362 

200 

0.16772 

161 

11300 

0.74275 

931 

0.29782 

46 

0.15179 

132 

499.7 

2.4 

17.562 

201 

0.16933 

161 

11400 

0.75206 

940 

0.29828 

46 

0.15311 

131 

497.4 

2.3 

17.763 

202 

0.17094 

161 

11500 

0.76146 

947 

0.29874 

45 

0.15442 

132 

495.1 

2.3 

17.965 

203 

0.17255 

162 

11600 

0.77093 

956 

0.29919 

46 

0.16574 

132 

492.8 

2.3 

18.168 

204 

0.17417 

162 

11700 

0.78049 

963 

0.29965 

46 

0.15706 

132 

490.5 

2.3 

18.372 

204 

0.17579 

162 

11800 

0.79012 

970 

0.30011 

46 

0.15838 

132 

488.2 

2.3 

18.576 

205 

0.17741 

162 

11900 

0.79982 

977 

0.30057 

46 

0.15970 

132 

485.9 

2.3 

18.781 

206 

0.17903 

163 

12000 

0.80959 

983 

0.30103 

46 

0.16102 

132 

483.6 

2.3 

18.987 

207 

0.18066 

163 

12100 

0.81942 

988 

0.30149 

46 

0.16234 

132 

481.3 

2 2 

19.194 

209 

0.18229 

163 

12200 

0.82930 

995 

0.30195 

46 

0.16366 

132 

479.1 

2.2 

19.403 

210 

0.18392 

163 

12300 

0.83925 

1001 

0.30241 

46 

0.16498 

132 

476.9 

2.3 

19.613 

210 

0.18555 

163 

12400 

0.84926 

1009 

0.30287 

46 

0.16630 

131 

474.6 

2.2 

19.823 

211 

0.18718 

164 

12500 

0.85935 

1016 

0.30333 

46 

0.16761 

132 

472.4 

2.2 

20.034 

212 

0.18882 

164 

12600 

0.86951 

1023 

0.30379 

46 

0.16893 

132 

470.2 

2.2 

20.246 

213 

0.19046 

164 

12700 

0.87974 

1030 

0.30425 

45 

0.17025 

131 

468.0 

2.2 

20.459 

214 

0.19210 

165 

12800 

0.89004 

1037 

0.30470 

46 

0.17156 

132 

465.8 

2.1 

20.673 

215 

0.19375 

165 

12900 

0.90041 

1044 

0.30516 

46 

0.17288 

131 

463.7 

2.2 

20.888 

216 

0.19540 

165 

13000 

0.91085 

1048 

0.30562 

46 

0.17419 

132 

461.5 

2.2 

21.104 

217 

0.19705 

165 

13100 

0.92133 

1056 

0.30608 

45 

0.17551 

131 

459.3 

2.1 

21.321 

218 

0.19870 

165 

13200 

0.93189 

1064 

0.30653 

46 

0.17682 

131 

457.2 

2.1 

21.539 

219 

0.20035 

165 

13300 

0.94253 

1071 

0 . 3 Q 699 

46 

0.17813 

132 

455.1 

2.2 

21.758 

220 

0.20200 

166 

13400 

0.95324 

1080 

0.30745 

46 

9.17945 

131 

452.9 

2.1 

21.978 

221 

0.20366 

166 

13500 

0.96404 

1087 

0.30791 

45 

0.18076 

131 

450.8 

2.1 

22.199 

223 

0.20532 

166 

13600 

0 97491 

1094 

0.30836 

46 

0.18207 

131 

448.7 

2.1 

22.422 

224 

0.20698 

166 

13700 

0.98585 

1103 

0.30882 

46 

0.18338 

131 

446.6 

2.1 

22.646 

225 

0.20864 

167 

13800 

0.99688 

1110 

0.30928 

45 

0.18469 

130 

444.5 

2.0 

22.871 

226 

0.21031 

167 

13900 

1.00798 

1118 

0.30973 

46 

0.18599 

131 

442.5 

2.1 

23.097 

226 

0.21198 

167 

14000 

1.01916 

1124 

0.31019 

45 

0.18730 

131 

440.4 

2.0 

23.323 

227 

0.21365 

167 

14100 

1.03040 

1137 

0.31064 

46 

9.18861 

130 

438.4 

2.1 

23.550 

229 

0.21532 

168 

14200 

1.04173 

1140 

0.31110 

45 

0.18991 

131 

436.3 

2.0 

23.779 

230 

0.21700 

168 

14300 

1.05313 

1149 

0.31155 

46 

6.19122 

130 

434.3 

2.0 

24.009 

231 

0.21868 

168 

14400 

1.06462 

1157 

0.31201 

45 

9.19252 

130 

432.3 

2.0 

24.240 

232 

0.22036 

169 

14500 

1.07619 

1164 

0.31246 

46 

0.19382 

130 

430.3 

2.0 

24.472 

233 

0.22204 

169 

14600 

1.08783 

1172 

0.31292 

46 

0.19512 

130 

428.2 

2.0 

24.705 

234 

0.22373 

169 

14700 

1.09955 

1180 

0.31338 

46 

0.19642 

130 

426.2 

1.9 

24.939 

235 

0.22541 

169 

14800 

1.11135 

1188 

0.31384 

46 

0.19772 

129 

424.3 

2.0 

25.174 

236 

0.22710 

169 

14900 

1.12323 

1196 

0.31430 

46 

0.19901 

130 

422.3 

2.0 

25.410 

237 

0.22879 

170 

15000 

1.13519 

1202 

0.31476 

46 

9.20031 

129 

420.3 

3.0 

25.647 

238 

8.23049 

178 
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TABLE II. V = 850 f . — Continued. 


* x 
Z -TT 

n 

B 

H 

D 

logB ' 

B 

B 

B 

fl 

B 


A 

16000 

1.13519 

1202 

0.31476 

46 

0.20031 

129 

420.3 

2.0 

25.647 

238 

0.23049 

170 

15100 

1.14721 

1210 

0.31522 

45 

0.20160 

129 

418.3 

1.9 

25.885 

240 

0.23219 

170 

15200 

1.15931 

1220 

0.31567 

46 

0.20289 

129 

416.4 

1.9 

26.125 

241 

0.23389 

170 

15300 

1.17151 

1228 

0.31613 

46 

0.20418 

129 

414.5 

2.0 

26.366 

242 

0.23559 

170 

15400 

1.18379 

1238 

0.31659 

46 

0.20547 

129 

412.5 

1.9 

26.606 

243 

0.23729 

171 

15500 

1.19617 

1246 

0.31705 

46 

0.20676 

129 

410.6 

1.9 

26.851 

244 

0.23900 

171 

15600 

1.20863 

1255 

0.31751 

47 

0.20805 

129 

408.7 

1.9 

27.095 

245 

0.24071 

171 

15700 

1.22118 

1264 

0.31798 

46 

0.20934 

129 

406.8 

1.9 

27.340 

247 

0.24242 

171 

15800 

1.23382 

1274 

0.31844 

46 

0.21063 

129 

404.9 

1.9 

27.587 

247 

0.24413 

171 

15900 

1.24656 

1282 

0.31890 

47 

0.21192 

129 

403.0 

1.9 

27.834 

249 

0.24584 

172 

16000 

1.25938 

1290 

0.31937 

47 

0.21321 

129 

401.1 

1.9 

28.063 

250 

0.24756 

172 

16100 

1.27228 

1299 

0.31984 

47 

0.21450 

129 

399.2 

1.8 

28.333 

251 . 

0.24928 

173 

16200 

1.28527 

1309 

0.32031 

47 

0.21579 

129 

397.4 

1.9 

28.584 

252 

0.25101 

173 

16300 

1.29836 

1318 

0.32078 

47 

0.21708 

128 

395.5 

1.8 

28.836 

253 

0.25274 

173 

16400 

1.31154 

1328 

0.32125 

47 

0.21836 

129 

393.7 

1.8 

29.089 

255 

0.25447 

173 

16500 

1.32482 

1337 

0.32172 

47 

0.21965 

128 

391.9 

1.9 

29.344 

256 

0.25620 

173 

16600 

1.33819 

1346 

0.32219 

47 

0.22093 

129 

390.0 

1.8 

29.600 

257 

0.25793 

174 

16700 

1.35165 

1356 

0.32266 

47 

0.22222 

128 

388.2 

1.8 

29.857 

258 

0.25967 

174 

16800 

1.36521 

1365 

0.32313 

48 

0.22350 

128 

386.4 

1.8 

30.115 

259 

0.26141 

174 

16900 

1.37886 

1375 

0.32361 

47 

0.22478 

128 

384.6 

1.8 

30.374 

261 

0.26315 

175 

17000 

1.39261 

1380 

0.32408 

48 

0.22606 

128 

382.8 

1.8 

30.685 

262 

0.26490 

175 

17100 

1.40641 

1390 

0.32456 

47 

0.22734 

127 

381.0 

1.8 

30.897 

263 

0.26665 

175 

17200 

1.42031 

1401 

0.32503 

48 

0.22861 

128 

379.2 

1.7 

31.160 

264 

0.26840 

175 

17300 

1.43432 

1411 

0.32551 

48 

0.22989 

127 

377.5 

1.8 

31.424 

265 

0.27015 

175 

17400 

1.44843 

1422 

0.32599 

47 

0.23116 

128 

375.7 

1.7 

31.689 

267 

0.27190 

176 

17500 

1.46265 

1432 

0.32646 

48 

0.23244 

127 

374.0 

1.8 

31.956 

268 

0.27366 

176 

17600 

1.47697 

1442 

0.32694 

48 

0.23371 

127 

377.2 

1.7 

32.224 

269 

0.27542 

176 

17700 

1.49139 

1453 

0.32742 

48 

0.23498 

128 

370.5 

1.8 

32.493 

271 

0.27718 

176 

17800 

1.50592 

1463 

0.32790 

48 

0.23626 

127 

368.7 

1.7 

32.764 

272 

0.27894 

176 

17900 

1.52055 

1474 

0.32838 

48 

0.23753 

127 

367.0 

1.7 

33.036 

273 

0.28070 

177 

18000 

1.53529 

1480 

0.32886 

48 

0.23880 

127 

365.3 

1.7 

33.309 

274 

0.28247 

177 

18100 

1.55009 

1492 

0.32934 

49 

0.24007 

128 

363.6 

1.7 

33.583 

275 

0.28424 

177 

18200 

1.56501 

1502 

0.32983 

48 

0.24135 

127 

361.9 

1.7 

33.858 

277 

0.28601 

177 

18300 

1.58003 

1514 

0.33031 

48 

0.24262 

127 

360.2 

1.7 

34.135 

278 

0.28778 

178 

18400 

1.59517 

1526 

0.33079 

49 

0.24389 

127 

358.5 

1.6 

34.413 

280 

0.28956 

178 

18500 

1.61043 

1536 

0.33128 

48 

0.24516 

126 

356.9 

1.7 

34.693 

281 

0.29134 

178 

18600 

1.62579 

1547 

0.33176 

49 

0.24642 

127 

355.2 

1.7 

34.974 

282 

0.29312 

178 

18700 

1.64126 

1559 

0.33225 

49 

0.24769 

127 

353.5 

1.6 

35.256 

284 

0.29490 

179 

18800 

1.66685 

1570 

0.33274 

48 

0.24856 

127 

351.9 

1.7 

35.540 

285 

0.29669 

179 

18900 

1.67255 

1581 

0.33322 

49 

0.25023 

126 

350.2 

1.6 

35.825 

287 

0.29848 

179 

19000 

1.68836 

1589 

0.33371 

49 

0.25149 

127 

348.6 

1.6 

36.112 

288 

0.30027 

179 

19100 

1.70425 

1601 

0.33420 

49 

0.25276 

126 

347.0 

1.6 

36.400 

289 

0.30206 

180 

19200 

1.72026 

1613 

0.33469 

49 

0.25402 

127 

345.4 

1.6 

36.689 

291 

0.30386 

180 

19300 

1.73639 

1625 

0.33518 

49 

0.25529 

126 

343.8 

1.6 

36.980 

293 

0.30566 

180 

19400 

1.75264 

1637 

0.33567 

49 

0.25655 

126 

342.2 

1.6 

37.273 

294 

0.30746 

180 

19500 

1.76901 

1649 

0.33616 

49 

0.25781 

126 

340.6 

1.6 

37.567 

295 

0.30926 

180 

19600 

1.78550 

1662 

0.33665 

49 

0.25907 

126 

339.0 

1.6 

37.862 

296 

0.31107 

181 

J 9700 

1.80212 

1673 

0.33714 

49 

0.26033 

126 

337.4 

1.6 

38.158 

297 

0.31288 

181 

19800 

1.81885 

1685 

0.33763 

49 

0.26159 

125 

335.8 

1.5 

38.455 

299 

0.31469 

181 

19900 

1.83570 

1698 

0.33812 

49 

0.26284 

126 

334.3 

1.6 

38.754 

300 

0.31650 

182 

20000 

1.85268 

1711 

9.33861 

49 

0.26419 

126 

332.7 

1.6 

39.054 

301 

0.31832 

181 
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TABLE II. /. Continued. 


* x 
z —u 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

« 

A 

T * 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

422 

0.25000 

42 

0.00000 

150 

875.0 

4.5 

0.000 

115 

0.00000 

155 

100 

0.00422 

424 

0.25042 

42 

0.00150 

149 

870.5 

4.5 

0.115 

115 

0.00155 

155 

200 

0.00846 

427 

0.25084 

41 

0.00299 

148 

866.0 

4.4 

0.230 

116 

0.00310 

154 

300 

0.01273 

431 

0.25125 

42 

0.00447 

148 

861.6 

4.4 

0.346 

116 

0.00464 

154 

400 

0.01704 

433 

0.25167 

42 

0.00595 

147 

857.2 

4.3 

0.462 

117 

0.00618 

153 

500 

0.02137 

436 

0.25209 

42 

0.00742 

146 

852.9 

4.3 

0.579 

118 

0.00771 

152 

600 

0.02573 

439 

0.25251 

42 

0.00888 

145 

848.6 

4.3 

0.697 

118 

0.00923 

152 

700 

0.03012 

443 

0.25293 

41 

0.01033 

145 

844.3 

4.2 

0.815 

119 

0.01075 

151 

800 

0.03455 

445 

0.25334 

42 

0.01178 

144 

840.1 

4.2 

0.934 

119 

0.01226 

151 

900 

0.03900 

448 

0.25376 

42 

0.01322 

143 

835.9 

4.1 

1.063 

120 

0.01377 

150 

1000 

0.04348 

451 

0.25418 

42 

0.01465 

142 

831.8 

4.1 

1.173 

120 

0.01527 

150 

1100 

0.04799 

454 

0.25460 

42 

0.01607 

142 

827.7 

4.0 

1.293 

121 

0.01677 

149 

1200 

0.05253 

457 

0.25502 

42 

0.01749 

141 

823.7 

4.0 

1.414 

122 

0.01826 

149 

1300 

0.05710 

461 

0.25544 

42 

0.01890 

140 

819.7 

4.0 

1.536 

122 

0.01975 

149 

1400 

0.06171 

463 

0.25586 

42 

0.02030 

140 

815.7 

3.9 

1.658 

123 

0.02124 

148 

1500 

0.06634 

467 

0.25628 

42 

0.02170 

139 

811.8 

3.9 

1.781 

123 

0.02272 

148 

1600 

0.07101 

469 

0.25670 

42 

0.02309 

138 

807.9 

3.9 

1.904 

124 

0.02420 

148 

1700 

0.07570 

473 

0.25712 

42 

0.02447 

137 

804.0 

3.8 

2.028 

125 

0.02568 

148 

1800 

0.08043 

476 

0.25754 

42 

0.02584 

137 

800.2 

3.8 

2.153 

125 

0.02716 

147 

1900 

0.08519 

479 

0.25796 

42 

0.02721 

136 

796.4 

3.7 

2.278 

126 

0.02863 

147 

2000 

0.08998 

482 

0.25838 

43 

0.02857 

134 

‘ 792.7 

3.7 

2.404 

127 

0.03010 

147 

2100 

0.09480 

485 

0.25881 

42 

0.02991 

134 

789.0 

3.7 

2.531 

127 

0.03157 

147 

2200 

0.09965 

489 

0.25923 

42 

0.03125 

133 

785.3 

3.7 

2.658 

128 

0.03304 

147 

2300 

0.10454 

491 

0.25065 

42 

0.03258 

134 

781.6 

3.6 

2.786 

128 

0.03451 

147 

2400 

0.10945 

495 

0.26007 

42 

0.03392 

133 

778.0 

3.7 

2.914 

129 

0.03598 

148 

2500 

0.11440 

498 

0.26049 

41 

0.03525 

133 

774.3 

3.6 

3.043 

130 

0.03746 

147 

2600 

0.11938 

501 

0.26090 

42 

0.03658 

134 

770.7 

3.6 

3.173 

130 

0.03893 

147 

2700 

0.12439 

505 

0.26132 

41 

0.03792 

133 

767.1 

3.6 

3.303 

131 

0.04040 

147 

2800 

0.12944 

507 

0.26173 

41 

0.03925 

134 

763.5 

3.6 

3.434 

131 

0.04187 

147 

2900 

0.13451 

511 

0.26214 

41 

0.04059 

133 

759.9 

3.5 

3.565 

132 

0.04334 

147 

3000 

0.13962 

514 

0.26255 

40 

0.04192 

133 

756.4 

3.5 

3.697 

132 

0.04481 

147 

3100 

0.14476 

518 

0.26295 

39 

0.04325 

133 

752.9 

3.5 

3.829 

133 

0.04628 

147 

3200 

0.14994 

521 

0.26334 

40 

0.04458 

132 

749.4 

3.5 

3.962 

134 

0.04775 

146 

3300 

0.15515 

524 

0.26374 

40 

0.04590 

133 

745.9 

3.5 

4.096 

134 

0.04921 

147 

3400 

0.16039 

528 

0.26414 

40 

0.04723 

133 

742.4 

3.4 

4.230 

135 

0.05068 

147 

3500 

0.16567 

531 

0.26454 

40 

0.04856 

133 

739.0 

3.5 

4.365 

136 

0.05215 

147 

3600 

0.17098 

534 

0.26494 

40 

0.04989 

133 

735.5 

3.4 

4.501 

136 

0.05362 

147 

3700 

0.17632 

538 

0.26534 

40 

0.05122 

132 

732.1 

3.4 

4.637 

137 

0.05509 

140 

3800 

0.18170 

541 

0.26574 

41 

0.05254 

133 

728.7 

3.4 

4.774 

138 

0.05655 

146 

3900 

0.18711 

545 

0.26615 

40 

0.05387 

133 

725.3 

3.4 

4.912 

138 

0.05802 

147 

4000 

0.19256 

548 

0.26655 

41 

0.05520 

133 

721.9 

3.4 

5.050 

139 

0.05949 

147 

4100 

0.19804 

552 

0.26696 

40 

0.05653 

133 

718.5 

3.3 

6.189 

139 

0.06096 

147 

4200 

0.20356 

556 

0.26736 

41 

0.05786 

133 

715.2 

3 4 

5.328 

140 

0.06243 

148 

4300 

0.20912 

559 

0.28777 

41 

0.05919 

133 

711.8 

3.3 

5.468 

141 

0.06391 

148 

4400 

0.21471 

563 

0.26818 

41 

0.06052 

133 

708.5 

3.3 

5.609 

141 

0.06539 

147 

4500 

0.22034 

566 

0.26859 

41 

0.06185 

134 

705.2 

3.3 

5.750 

142 

0.06686 

148 

4600 

0.22600 

571 

0.26900 

41 

0.06319 

133 

701.9 

3.3 

5.892 

143 

0.06834 

148 

4700 

0.23171 

574 

0.26941 

41 

0.06452 

133 

698.6 

3.2 

6.035 

143 

0.06982 

148 

4800 

0.23745 

577 

0.26982 

42 

0.06858 

133 

695.4 

3.3 

6.178 

144 

0.07130 

148 

4900 

0.24322 

581 

0.27024 

41 

0.06718 

| 133 

692.1 

3.2 

6.322 

145 

0.07278 

148 

5000 

0.24903 

686 

0.27066 

42 

0.06851 

133 

688.9 

3.2 

6.467 

145 

0.07426 

148 
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TABLE II. V=875 /. s. —Continued. 


z ~c 

A 

A 

B 

A 

log B ' 

A 

tt 

A 

T 

A 

logQ 

A 

5000 

0.24903 

585 

0.27065 

42 

0.06851 

133 

688.9 

3.2 

6.467 

145 

0.07426 

148 

5100 

0.25488 

589 

0.27107 

42 

0.06984 

133 

685.7 

3.2 

6.612 

146 

0.07574 

149 

5200 

0.26077 

593 

0.27149 

42 

0.07117 

133 

682.5 

3.2 

6.758 

147 

0.07723 

149 

5300 

0.26670 

596 

0.27191 

42 

0.07250 

133 

679.3 

3.2 

6.905 

148 

0.07872 

149 

5400 

0.27266 

601 

0.27233 

42 

0.07383 

133 

676.1 

3.1 

7.053 

148 

0.08021 

149 

5500 

0.27867 

604 

0.27275 

42 

0.07516 

134 

673.0 

3.2 

7 . XI 

149 

0.08170 

149 

5600 

0.28471 

609 

0.27317 

42 

0.07650 

133 

669.8 

3.1 

7.350 

150 

0.08319 

149 

5700 

0.29060 

612 

0.27359 

42 

0.07783 

133 

666.7 

3.1 

7.500 

150 

0.08468 

150 

5800 

0.29692 

616 

0.27401 

42 

0.07916 

133 

663.6 

3.1 

7.650 

151 

0.08618 

150 

5900 

0.30308 

620 

0.27443 

42 

0.08049 

133 

660.5 

3.1 

7.801 

152 

0.08768 

150 

6000 

0.30928 

624 

0.27485 

43 

0.08182 

133 

657.4 

3.1 

7.953 

153 

0.08918 

150 

6100 

0.31552 

629 

0.27528 

42 

0.08315 

133 

654.3 

3.0 

8.106 

153 

0.09068 

151 

6200 

0.32181 

632 

0.27570 

43 

0.08448 

133 

651.3 

3.0 

8.259 

154 

0.09219 

150 

6300 

0.32813 

637 

0.27613 

42 

0.08581 

133 

648.3 

3.1 

8.413 

155 

0.09369 

151 

6400 

0.33450 

641 

0.27655 

43 

0.08714 

133 

645.2 

3.0 

8.568 

155 

0.09520 

151 

6500 

0.34091 

645 

0.27698 

43 

0.08847 

134 

642.2 

3.0 

8.723 

156 

0.09671 

151 

6600 

0.34736 

650 

0.27741 

42 

0.08981 

133 

639.2 

2.9 

8.879 

157 

0.09822 

151 

6700 

0.35386 

653 

0.27783 

43 

0.09114 

133 

636.3 

3.0 

9.036 

158 

0.09973 

152 

6800 

0.36039 

658 

0.27826 

42 

0.09247 

133 

633.3 

3.0 

9.194 

158 

0.10125 

151 

6900 

0.36697 

662 

0.27868 

43 

0.09380 

133 

630.3 

2.9 

9.352 

159 

0.10276 

152 

7000 

0.37359 

667 

0.27911 

43 

0.09613 

133 

627.4 

2.9 

9.511 

160 

0.10428 

152 

7100 

0.38026 

671 

0.27954 

43 

0.09646 

133 

624.5 

2.9 

9.671 

160 

0.10580 

152 

7200 

0.38697 

675 

0.27997 

43 

0.09779 

133 

621.6 

2.9 

9.831 

161 

0.10732 

153 

7300 

0.39372 

680 

0.28040 

43 

0.09912 

133 

618.7 

2.9 

9.992 

162 

0.10885 

153 

7400 

0.40052 

685 

0.28083 

44 

0.10045 

132 

615.8 

2.9 

10.154 

163 

0.11028 

153 

7500 

0.40737 

689 

0.28127 

43 

0.10177 

133 

612.9 

2.9 

10.317 

163 

0.11181 

153 

7600 

0.41426 

693 

0.28170 

43 

0.10610 

133 

610.0 

2.8 

10.480 

164 

0.11334 

153 

7700 

0.42119 

638 

0.28213 

43 

0.10443 

133 

607.2 

2.9 

10.644 

165 

0.11487 

153 

7800 

0.42817 

703 

0.28256 

43 

0.10676 

133 

604.3 

2.8 

10.809 

166 

0.11640 

154 

7900 

0.43520 

707 

0.28299 

43 

0.10709 

133 

60L5 

2.8 

10.975 

167 

0.11794 

154 

8000 

0.44227 

712 

0.28342 

43 

0.10842 

133 

698.7 

2.8 

11.142 

167 

0.11958 

154 

8100 

0.44939 

716 

0.28385 

44 

0.10975 

133 

595.9 

2.8 

11.309 

168 

0.12112 

154 

8200 

0.45655 

722 

0.28429 

43 

0.11108 

132 

593.1 

2.7 

11.477 

169 

0.12266 

155 

8300 

0.46377 

726 

0.28472 

44 

0.11840 

133 

690.4 

2.8 

11.646 

170 

0.12421 

154 

8400 

a 47103 

731 

0.28516 

43 

0.11873 

133 

587.6 

2.7 

11.816 

171 

0.12575 

155 

8500 

a 47834 

736 

0.28559 

43 

0.11506 

133 

584.9 

2.7 

11.987 

171 

0.12730 

155 

8600 

0.48570 

741 

0.28602 

44 

0.11639 

133 

582.2 

2.7 

12.158 

172 

0.12885 

156 

8700 

0.49311 

746 

0.28646 

43 

0.11772 

132 

579.5 

2.7 

12.330 

173 

0.13041 

155 

8800 

0.50057 

751 

0.28689 

44 

0.11904 

133 

576.8 

2.7 

12.503 

174 

0.13196 

156 

8900 

0.50808 

755 

0.28733 

43 

0.12037 

133 

574.1 

2.7 

12.677 

175 

0.13352 

156 

9000 

3.51563 

760 

0.28776 

43 

0.12170 

132 

571.4 

2.7 

12.852 

176 

0.13508 

J 156 

9100 

0.52323 

766 

0.28819 

44 

0.12302 

133 

568.7 

2.6 

13.028 

176 

0.13664 

157 

9200 

0.53089 

771 

0.28863 

43 

0.12435 

132 

566.1 

2.7 

13.204 

177 

0.13821 

156 

9300 

0.53860 

776 

0.28906 

43 

0.12567 

133 

563.4 

2.6 

13.381 

178 

0.13977 

157 

9400 

0.54636 

782 

0.28949 

44 

0.12700 

132 

560,8 

2.6 

13.559 

179 

0.14134 

157 

9600 

0.55418 

786 

0.28993 

44 

0.12832 

133 

558.2 

2.6 

13.738 

179 

0.14291 

157 

9600 

0.56204 

792 

0.29937 

43 

0.12965 

132 

555.6 

2.6 

13.917 

180 

0.14448 

158 

9700 

0.56996 

797 

0.29080 

44 

0.13097 

133 

553.0 

2.6 

14.097 

i 181 

0.14606 

158 

9800 

0.57793 

802 

0.29124 

44 

0.13230 

132 

550.4 

2.5 

14.278 

183 

0.14764 

157 

9900 

0.58595 

808 

0.29168 

44 

0.13362 

133 

547.9 

2.6 

14.461 

183 

0.14921 

159 

10000 

0.59403 

813 

9.29812 

44 

0.13495 

133 

545.3 

2.6 

14.644 

185 

0.15080 

158 
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z ~§ 

D 

B 

H 

D 

log B ' 

B 

D 

fl 

T t 

B 

logQ 

A 

10000 

0.59403 

813 

0.29212 

44 

0.13495 

133 

545.3 

26 

14.644 

185 

0.15060 

158 

10100 

0.60216 

819 

0.29256 

45 

0.13628 

132 

542.7 

25 

14.829 

184 

0.15288 

150 

10200 

0.61035 

824 

0.29301 

45 

0.13760 

132 

54a 2 

25 

16.013 

185 

a 15397 

150 

10300 

0.61850 

830 

a 29346 

44 

0.13892 

132 

537.7 

25 

15.198 

186 

0.15556 

159 

10400 

0.62689 

836 

0.29890 

45 

0.14024 

132 

535.2 

25 

15.384 

187 

a 15715 

150 

10500 

0.63525 

841 

0.29435 

44 

0.14156 

132 

532.7 

25 

15.571 

188 

a 15874 

160 

10600 

0.64366 

847 

0.29479 

45 

0.14288 

132 

53a 2 

24 

15.759 

189 

0.16084 

159 

10700 

0.65213 

853 

0.29524 

44 

0.14420 

132 

527.8 

25 

15.948 

190 

0.16193 

160 

10800 

0.66066 

858 

0.29568 

44 

0.14552 

132 

525.3 

25 

iai38 

191 

0.16353 

161 

10900 

0.66924 

864 

0.29612 

45 

0.14684 

132 

522.8 

24 

16.329 

192 

0.16514 

100 

11000 

0.67788 

869 

0.29657 

45 

0.14816 

132 

52a 4 

24 

16.521 

193 

0.16674 

161 

11100 

0.68657 

873 

0.29702 

45 

0.14948 

131 

518.0 

24 

16.714 

193 

0.16835 

161 

11200 

0.69530 

878 

0.29747 ; 

46 

0.15079 

131 

515.6 

25 

16.907 

195 

0.16996 

161 

11300 

0.70408 

885 

0.29793 

45 

0.15210 

132 

513.1 

24 

17.102 

195 

0.17157 

161 

11400 

0.71293 

893 

0.29838 

45 

0.15342 

132 

5ia7 

23 

17.297 

197 

0.17318 

161 

11500 

0.72186 

900 

0.29883 

45 

0.15474 

131 

508.4 

24 

17.494 

197 

0.17479 

162 

11600 

0.73086 

909 

0.29928 

45 

0.15605 

131 

506.0 

24 

17.691 

198 

a 17641 

163 

11700 

0.73995 

915 

0.29973 

46 

0.15736 

132 

503.6 

23 

17.889 

199 

0.17804 

162 

11800 

0.74910 

921 

0.30019 

45 

0.15868 

132 

501.3 

24 

18.068 

200 

0.17966 

162 

11900 

0.75831 

924 

0.30064 

■ 

45 

0.16000 

131 

498.9 

23 

18.288 

201 

0.18128 

163 

12000 

0.76755 

930 

0.30100 

46 

0.16131 

131 

496.6 

23 

18.489 

202 

0.18291 

163 

12100 

0.77685 

937 

0.30155 

45 

0.16262 

131 

494.3 

23 

18.691 

202 

0.18454 

163 

12200 

0.78622 

943 

0.30200 

46 

0.16393 

131 

492.0 

23 

18.893 

204 

a 18617 

164 

12300 

0.79565 

950 

0.30246 

46 

0.16524 ; 

131 

489.7 

23 

19.097 

205 

a 18781 

163 

12400 

0.80515 

957 

6.30292 

46 

0.16655 

131 

487.4 

23 

19.302 

206 

0.18944 

164 

12500 

0.81472 

963 

0.30338 

45 

0.16786 

130 

485.1 

23 

19.508 

206 

0.19108 

164 

12600 

082435 

969 

0.30683 

46 

0.16916 

131 

482.8 

22 

19.714 

208 

0.19272 

165 

12700 

0.83404 

976 

9.30429 

46 

0.17047 I 

131 

480.6 

22 

19.922 

209 

0.19487 

164 

12800 

0.84380 

983 

0.30475 i 

45 

0.17178 | 

131 

478.4 

23 

2a 131 

209 

0.19601 

165 

12900 

0.85363 

989 

0.30620 

46 

0.17309 

131 

476.1 

22 

2a 340 

211 

a 19766 

165 

13000 

0.86362 

996 

0.30666 | 

46 

0.17440 

131 

473.9 

22 

2a 551 

212 

a 19931 

165 

13100 

0.87348 

1002 

0.30612 | 

46 

0.17571 

130 

471.7 

22 

2a 763 

212 

0.20096 

166 

13200 

0.88350 

1010 

0.30658 

46 

0.17701 

130 

469.5 

22 

2a 975 

214 

0.20262 

166 

13300 

0.80360 

1017 

0.30704 j 

46 

0.17831 

131 

467.3 

22 

21.189 

214 

a20428 

166 

13400 

0.90377 

1024 

0.30750 

47 

0.17962 

130 

465.1 

21 

21.403 

216 

a 20593 

167 

13500 

0.91401 

1030 

0.30797 

46 

0.18092 

131 

463.0 

22 

21.619 

217 

0.20760 

166 

13600 

0.92481 

1038 

. 0.30643 

46 

0.18223 

131 

460.8 

21 

21.836 

217 

a20926 

167 

13700 

0.93469 

1045 

0.30889 

46 

0.18354 

130 

458.7 

22 

22.053 

219 

a21093 

167 

13800 

0.94514 

1061 

0.30935 

46 

0.18484 

131 

456.5 

21 

22.272 

219 

a21260 

167 

13900 

0.95565 

1059 

0.30981 

46 

a 18615 

130 

454.4 

21 

22.491 

221 

a 21427 

167 

14000 

0.96624 

1066 

0.31027 

46 

0.18745 

130 

462.3 

21 

22.712 

221 

a21594 

168 

14100 

0.97690 

1073 

0.31073 

47 

0.18875 

130 

450.2 

21 

22.933 

223 

0.21762 

167 

14200 

098763 

1081 

0.31120 

46 

0.19005 

130 

448.1 

21 

23.156 

223 

a 21929 

168 

14300 

0.99844 

1069 

0.31166 

47 

0.19135 

130 

44 a 0 

21 

23.379 

225 

a22097 

168 

14400 

1.00933 

1096 

0.31213 

46 

0.19265 

130 

443.9 

20 

23.604 

226 

0.22265 

169 

14500 

1.02029 

1103 

0.31259 

46 

0.19395 

129 

441.9 

21 

23.830 

226 

0.22434 

168 

14600 

1.03132 

1111 

0.31305 

47 

0.19524 

130 

439.8 

21 

24.056 

228 

a22602 

169 

14700 

1.04243 

1119 

0.31352 

46 

0.19654 

130 

437.7 

20 

24.284 

230 

0.22771 

169 

14800 

1.05362 

1126 

0.31398 

46 

0.19784 

130 

435.7 

21 

24.514 

230 

a22940 

170 

14900 

1.06488 

1134 

0.31444 

47 

0.19914 

130 

433.6 

20 

24.744 

231 

a23110 

169 

15000 

1.07622 

1142 

0.31491 

47 

0.20044 

129 

431.6 

20 

24.975 

232 

a23279 

170 
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n 

B 

H 

A 

log B ' 

A 

tf 

A 

T * 

A 

logQ 

A 

15000 

1.07622 

1142 

0.31491 

47 

0.20044 

129 

431.6 

20 

24.975 

232 

0.23279 

170 

15100 

1.08764 

1150 

0.31538 

47 

0.20173 

129 

429.6 

20 

25.207 

233 

0.23449 

170 

15200 

1.09914 

1158 

0.31585 

46 

0.20302 

129 

427.6 

20 

25.440 

235 

0.23619 

170 

15300 

1.11072 

1166 

0.31631 

47 

0.20431 

129 

425.6 

20 

25.675 

235 

0.23789 

171 

15400 

1.12238 

1175 

0.31678 

47 

0.20560 

129 

423.6 

20 

25.910 

237 

0.23960 

171 

15500 

1.13413 

1182 

0.31725 

47 

0.20689 

130 

‘ 421.6 

20 

26.147 

237 

0.24131 

171 

15600 

1.14505 

1190 

0.31772 

47 

0.20619 

129 

419.6 

19 

26.384 

239 

0.24302 

171 

15700 

1.15785 

1199 

0.31819 

46 

0.20948 

129 

417.7 

19 

26.623 

239 

0.24473 

171 

15800 

1.16984 

1207 

0.31865 

47 

0.21077 

129 

415.8 

20 

26 864 

241 

0.24644 

172 

15900 

1.18191 

1215 

0.31912 

47 

0.21206 

129 

413.8 

19 

27.105 

242 

0.24816 

172 

16000 

1.19406 

1224 

0.31959 

47 

0.21335 

128 

411.9 

19 

27.347 

243 

0.24968 

172 

16100 

1.20630 

1232 

0.32006 

48 

0.21463 

129 

410.0 

19 

27.590 

245 

0.25160 

173 

16200 

1.21862 

1242 

0.32054 

47 

0.21592 

128 

408.1 

20 

27.835 

245 

0.25333 

173 

16300 

1.23104 

1250 

0.32101 

47 

0.21720 

128 

406.1 

19 

28.080 

247 

0.25506 

173 

16400 

1.24354 

1259 

0.32148 

48 

0.21848 

129 

404.2 

18 

28.327 

248 

0.25679 

173 

16500 

1.25613 

1267 

0.32196 

47 

0.21977 

128 

402.4 

19 

28.575 

249 

0.25852 

174 

16600 

1.26880 

1276 

0.32243 

47 

0.22105 

128 

400.5 

19 

28.824 

251 

0.26026 

173 

16700 

1.28156 

1285 

0.32290 

47 

0.22233 

128 

398.6 

18 

29.075 

251 

0.26199 

174 

16800 

1.29441 

1294 

0.32337 

47 

0.22361 

129 

396.8 

19 

29.326 

263 

0.26373 

175 

16900 

1.30735 

1303 

0.32384 

48 

0.22490 

128 

394.9 

18 

29.579 

254 

0.26548 

174 

17600 

1.32038 

1312 

0.32432 

48 

0.22618 

128 

393.1 

18 

29.833 

255 

0.26722 

175 

17100 

1.33350 

1321 

0.32480 

48 

0.22746 

128 

391.3 

19 

30.088 

256 

0.26897 

175 

17200 

1.34671 

1330 

0.32528 

47 

0.22874 

127 

389.4 

18 

30.344 

257 

0.27072 

175 

17300 

1.36001 

1340 

0.32575 

48 

0.23001 

127 

387.6 

18 

30.601 

259 

0.27247 

175 

17400 

1.37341 

1350 

0.32623 

48 

0.233128 

128 

385.8 

18 

30T360 

260 

0.27422 

176 

17500 

1.38691 

1359 

0.32671 

48 

0.23256 

127 

384.0 

18 

31.120 

261 

0.27598 

176 

17600 

1.40050 

1368 

0.32719 

48 

0.23383 

128 

382.2 

18 

31.381 

| 262 

0.27774 

176 

17700 

1.41418 

1377 

0.32767 

47 

0.23511 

127 

380.4 

18 

31.643 

264 

0.27950 

177 

17800 

1.42795 

1387 

0.32814 

48 

0.23638 

128 

378.6 

17 

31.907 

265 

0.28127 

176 

17900 

1.44182 

1397 

0.32862 

48 

0.23766 

127 

376.9 

18 

32.172 

266 

0.28303 

177 

18000 

1.45579 

1406 

0.32910 

48 

0.23893 

127 

375.1 

18 

32.438 

t 267 

0.28480 

177 

18100 

1.46985 

1417 

0.32958 

48 

0.24020 

127 

373.3 

17 

32.705 

268 

0.28657 

178 

18200 

1.48402 

1427 

0.33006 

48 

0.24147 

127 

371.6 

17 

32.973 

270 

0.28835 

1 177 

18300 

1.49829 

1436 

0.33054 

48 

0.24274 

126 

369.9 

18 

33.243 

270 

0.29012 

178 

18400 

1.51265 

1448 

0.33102 

48 

0.24400 

127 

368.1 

17 

33.513 

273 

0.29190 

178 

18500 

1.62713 

1457 

0.33150 

48 

0.24527 

127 

366.4 

17 

33.786 

273 

. 0.29308 

179 

18600 

1.54170 

1467 

0.33198 

48 

0.24654 

127 

364.7 

17 

34.069 

275 

0.29547 

178 

18700 

1.55637 

1478 

0.33246 

48 

0.24781 

126 

363.0 

17 

34.334 

276 

0.29725 

179 

18800 

1.57115 

1488 

0.33294 

48 

0.24907 

127 

361.3 

16 

34.610 

277 

0.29904 

179 

18900 

1.58603 

1498 

0.33342 

48 

0.25034 

127 

359.7 

17 

34.887 

279 

0.30063 

179 

19000 

1.60101 

1509 

0.33390 

48 

0.25161 

126 

358.0 

17 

35.166 

280 

0.30262 

180 

19100 

1.61610 

1520 

0.33438 

48 

0.25287 

126 

356.3 

16 

35.446 

281 

0.30442 

180 

19200 

1.63130 

1530 

0.33486 

49 

0.25413 

126 

354.7 

17 

35.727 

282 

0.30622 

180 

19300 

1.64660 

1542 

0.33535 

48 

0.25539 

126 

353.0 

17 

36.009 

284 

0.30802 

180 

19400 

1.66202 

1554 

0.33583 

48 

0.25665 

125 

351.3 

16 

36.293 

285 

0.30962 

181 

19500 

1.67756 

1563 

0.33631 

48 

0.25790 

126 

349.7 

16 

36.578 

| 287 

0.31163 

181 

19600 

1.69319 

1575 

0.33679 

48 

0.25916 

126 

348.1 

17 

36.865 

288 

0.31344 

| 181 

19700 

1.70894 

1586 

0.33727 

49 

0.26042 

125 

346.4 

16 

37.153 

289 

0.31525 

181 

19800 

1.72480 

1597 

0.33776 

48 

0.26167 

126 

344.8 

16 

39.442 

291 

0.31706 

181 

19900 

1.74077 

1608 

0.33824 

48 

0.26293 

126 

343.2 

16 

37.733 

202 

0.31887 

182 

20000 

1.75685 

1617 

0.33872 

48 

0.26419 

126 

341.6 

16 

38.025 

293 

0.32069 

181 
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Zmm D 

fl 

A 


A 

log B ' 

A 

a 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

398 

0.25000 

42 

0.00000 

156 

900.0 

4.8 

0.000 

111 

0.00000 

154 

100 

a 00398 

402 

0.25042 

42 

0.00156 

154 

895.2 

4.7 

0.111 

112 

0.00164 

153 

200 

0.00800 

404 

0.25084 

42 

0.00310 

154 

890.5 

4.7 

0.223 

113 

0.00307 

153 

300 

0.01204 

407 

0.25126 

42 

0.00464 

152 

885.8 

4.6 

0.336 

113 

0.00460 

154 

400 

0.01611 

409 

0.25168 

42 

0.00616 

152 

881.2 

4.6 

0.449 

114 

0.00614 

153 

600 

0.02020 

413 

0.25200 

42 

0.00768 

150 

876.6 

4.5 

0.563 

114 

0.00767 

153 

600 

0.02433 

416 

0.25242 

42 

0.00918 

150 

872.1 

4.5 

0.677 

115 

0.00920 

153 

700 

0.02849 

418 

0.25284 

42 

0.01068 

148 

887.6 

4.4 

0.792 

116 

0.01073 

154 

800 

0.03267 

421 

0.25326 

42 

0.01216 

148 

863.2 

4.4 

0.908 

116 

0.01227 

153 

900 

0.03688 

425 

0.25378 

42 

0.01364 

147 

858.8 

4.4 

1.024 

117 

0.01380 

153 

1000 

0.04113 

428 

0.25420 

42 

0.01511 

146 

854.4 

4.3 

1.141 

117 

0.01533 

154 

1100 

0.04941 

430 

0.25462 

42 

0.01657 

145 

850.1 

4.3 

1 .2 S8 

118 

0.01687 

153 

1200 

0.04971 

433 

0.25504 

42 

0.01802 

144 

845.8 

4.3 

1.376 

119 

0.01840 

154 

1300 

0.05404 

437 

0.25546 

42 

0.01946 

144 

841.5 

4.2 

1.495 

119 

0.01994 

153 

1400 

0.05841 

439 

0.25588 

42 

0.02090 

143 

837.3 

4.1 

1.614 

120 

0.02147 

153 

1500 

0.06280 

442 

0.25630 

42 

0.02233 

142 

833.2 

4.1 

1.734 

120 

0.02300 

153 

1600 

0.06722 

446 

0.25672 

42 

0.02375 

141 

829.1 

4.1 

1.854 

121 

0.02453 

153 

1700 

0.07167 

448 

0.25714 

42 

0.02516 

140 

825.0 

4.6 

1.975 

121 

0.02606 

153 

1800 

0.07615 

452 

0.25756 

42 

0.02656 

140 

821.0 

4.0 

2.096 

122 

0.02759 

152 

1900 

0.08067 

454 

0.25798 

42 

0.02796 

139 

817.0 

3.9 

2.218 

123 

0.02911 

152 

2000 

0.08521 

467 

0.25840 

42 

0.02035 

139 

813.1 

3.9 

2.341 

123 

0.63063 

152 

2100 

0.08978 

461 

0.25882 

42 

0.03074 

138 

809.2 

3.9 

2.464 

124 

0.03215 

151 

2200 

0.09439 

463 

0.25924 

42 

0.03212 

137 

805.3 

3.8 

2.588 

124 

0 . 0336 ® 

152 

2300 

0.09903 

467 

0.25966 

42 

0.03349 

137 

SOL 5 

3.8 

2.712 

125 

0.03518 

151 

2400 

0.10969 

470 

0.26008 

42 

0.09486 

136 

797.7 

3.8 

2.837 

126 

0.63669 

151 

2600 

0.10839 

473 

0.26060 

42 

0.03322 

135 

793.9 

3.7 

2.963 

126 

0.03820 

151 

2600 

0.11312 

475 

0.26092 

42 

0.03757 

136 

m2 

3.7 

8.069 

127 

0.03971 

151 

2700 

0.11787 

479 

0.26134 

42 

0.03892 

136 

786.5 

3.7 

3.216 

127 

0.04122 

151 

2800 

0.12266 

483 

0.26176 

43 

0.04027 

134 

782.8 

3.6 

3.343 

128 

0.04273 

150 

2900 

0.12749 

485 

0.26219 

42 

0.04161 

133 

779.2 

3.6 

3.471 

129 

0.04423 

151 

8000 

0 . 132B4 

488 

a26261 

42 

0.04294 

132 

77&6 

3.6 

3.600 

129 

0.04574 

150 

3100 

0.13722 

492 

0.26303 

43 

0.04426 

132 

772.0 

3.6 

3.729 

180 

0.04724 

150 

3200 

0.14214 

495 

0.26346 

42 

0.04558 

131 

768.4 

3.6 

3.859 

130 

0.04874 

150 

3300 

0.14709 

499 

0.26888 

43 

0.04680 

132 

764.8 

3.5 

3.989 

131 

0.05024 

150 

8400 

0.15208 

601 

0.26431 

42 

0.04821 

132 

761.3 

3.6 

4.120 

132 

0.05174 

151 

3500 

0.16709 

605 

0.26473 

43 

0.04953 

132 

757.7 

3.5 

4.252 

132 

0.05325 

150 

3600 

0.16214 

608 

0.26516 

42 

0.05085 

132 

754.2 

3.5 

4.384 

133 

0.05475 

160 

3700 

0.16722 

511 

0.26658 

43 

0.05217 

131 

750.7 

3.5 

4.517 

134 

0.05625 

160 

3800 

0.17233 

515 

0.26601 

42 

0.05348 

132 

747.2 

3.5 

4.651 

134 

0.05775 

150 

3900 

0.17748 

518 

0.26643 

43 

0.05480 

132 

743.7 

3.5 

4.785 

135 

0.05925 

150 

4000 

0.18266 

521 

0.26686 

42 

0.05612 

132 

74a 2 

3.5 

4.920 

136 

a 06075 

150 

4100 

0.18787 

525 

0.26728 

43 

0.08744 

132 

736.7 

3.4 

5.066 

136 

0.06225 

149 

4200 

0.19312 

628 

a 26771 

42 

0.05876 

132 

733.3 

3.5 

6.192 

137 

0.06374 

150 

4300 

0.19840 

632 

0.26813 

42 

0.06008 

132 

729.8 

3.4 

6.329 

137 

0.06524 

160 

4400 

0.20372 

635 

0.26855 

42 

0.06140 

131 

726.4 

3.4 

5.466 

138 

0.06674 

160 

4600 

0.20907 

539 

0.26897 

42 

0.06271 

132 

723.0 

3.4 

5.604 

139 

0.06824 

150 

4600 

0.21446 

542 

0.26939 

42 

0.06403 

132 

719.6 

3.3 

5.743 

139 

0.06974 

150 

4700 

a 21968 

545 

0.26981 

42 

0.06635 

132 

716.3 

3.4 

6.882 

140 

0.07124 

150 

4800 

0.22533 

549 

0.27023 

42 

0.06667 

132 

712.9 

3.3 

6.022 

141 

0.07274 

151 

4900 

0.23082 

553 

0.27065 

42 

0.06799 

132 

me 

3.3 

6.163 

141 

0.07425 

150 

6000 

0.23635 

666 

0.27107 

41 

0.06931 

132 

706.3 

3.3 

6.304 

142 

0.07575 

150 
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- * 
z ~c 

A 

A 

H 

A 

log W 

A 

u 

A 

T* 

A 

logQ 

A 

5000 

0.23635 

556 

0.27107 

41 

0.06931 

132 

706.3 

3.3 

6.304 

142 

0.07575 

150 

5100 

0.24191 

560 

0.27148 

41 

0.07063 

132 

703.0 

3.3 

6.446 

142 

0.07725 

151 

5200 

0.24751 

564 

0.27189 

41 

0.07195 

132 

699.7 

3.2 

6.588 

143 

0.07876 

150 

5300 

0.25315 

567 

0.27230 

42 

0.07327 

132 

696.5 

3.2 

6.731 

144 

0.08026 

151 

5400 

0.25882 

571 

0.27272 

41 

0.07459 

132 

693.3 

3.3 

6.875 

145 

0.08177 

151 

5500 

0.26453 

575 

0.27313 

41 

0.07591 

132 

690.0 

3.2 

7.020 

145 

0.08328 

150 

6600 

0.27028 

578 

0.27354 

42 

0.07723 

132 

686.8 

3.2 

7.165 

146 

0.08478 

151 

5700 

0.27606 

582 

0.27396 

41 

0.07855 

132 

683.6 

3.2 

7.311 

147 

0.08629 

152 

5800 

0.28188 

586 

0.27437 

41 

0.07987 

132 

680.4 

3.1 

7.458 

147 

0.08781 

151 

5900 

0.28774 

590 

0.27478 

42 

0.08119 

132 

677.3 

3.2 

7.605 

148 

0.08932 

151 

6000 

0.29364 

594 

0.27520 

42 

0.08251 

132 

674.1 

3.1 

7.753 

149 

0.09083 

151 

6100 

0.29958 

598 

0.27562 

42 

0.08383 

132 

671.0 

3.2 

7.902 

149 

0.09234 

152 

6200 

0.30556 

601 

0.27604 

41 

0.08515 

133 

667.8 

3 . 1 . 

8.051 

150 

0.09386 

152 

6300 

0.31157 

606 

0.27645 

42 

0.08648 

132 

664.7 

3.1 

8.201 

151 

0.09538 

152 

6400 

0.31763 

609 

0.27687 

42 

0.08780 

132 

661.6 

3.1 

8.352 

152 

0.09690 

152 

6500 

0.32372 

614 

0.27729 

42 

0.08912 

132 

658.5 

3 . 0 . 

8.504 

152 

0.09842 

152 

6600 

0.32986 

617 

0.27771 

42 

0.09044 

132 

655.5 

3.1 

8.656 

153 

0.09994 

153 

6700 

0.33603 

622 

0.27813 

43 

0.09176 

133 

652.4 

3.1 

8.809 

154 

0.10147 

152 

6800 

0.34225 

625 

0.27856 

42 

0.09309 

132 

649.3 

3.0 

8.963 

154 

0.10299 

153 

6900 

0.34850 

630 

0.27898 

42 

0.09441 

132 

646.3 

3.0 

9.117 

155 

0.10452 

153 

7000 

0.35480 

634 

0.27940 

42 

0.09573 

132 

643.3 

3.0 

9.272 

156 

0.10605 

153 

7100 

0.36114 

638 

0.27982 

43 

0.09705 

133 

640.3 

3.0 

9.428 

156 

0.10758 

153 

7200 

0.36752 

642 

0.28025 

43 

0.09838 

132 

637.3 

3.0 

9.584 

157 

0.10911 

154 

7300 

0.37394 

647 

0.28068 

42 

0.09970 

133 

634.3 

2.9 

9.741 

158 

0.11065 

154 

7400 

0.38041 

651 

0.28110 

43 

0.10103 

132 

631.4 

3.0 

9.899 

159 

0.11219 

153 

7500 

0.38692 

655 

0.28153 

43 

0.10235 

132 

628.4 

2.9 

10.058 

160 

0.11372 

154 

7600 

0.39347 

659 

0.28196 

42 

0.10367 

133 

625.5 

2.9 

10.218 

160 

0.11526 

155 

7700 

0.40000 

664 

0.28238 

43 

0.10500 

132 

622.6 

2.9 

10.378 

161 

0.11681 

154 

7800 

0.40670 

668 

0.28281 

43 

0.10632 

133 

619.7 

2.9 

10.539 

162 

0.11835 

154 

7900 

0.41338 

673 

0.28324 

43 

0.10765 

132 

616.8 

2.9 

10.701 

162 

0.11989 

155 

8000 

0.42011 

677 

0.28367 

43 

0.10897 

132 

613.9 

2.9 

10.863 

163 

0.12144 

155 

8100 

0.42688 

682 

0.28410 

43 

0.11029 

132 

611.0 

2.8 

11.026 

164 

0.12299 

155 

8200 

0.43370 

686 

0.28453 

43 

0.11161 

132 

608.2 

2.8 

11.190 

165 

0.12454 

156 

8300 

0.44056 

691 

0.28496 

44 

0.11293 

132 

605.4 

2.9 

11.355 

166 

0.12610 

155 

8400 

0.44747 

695 

0.28540 

43 

0.11425 

132 

602.5 

2.8 

11.521 

166 

0.12765 

156 

8500 

0.45442 

700 

0.28583 

43 

0.11557 

133 

599.7 

2.8 

11.687 

167 

0.12921 

156 

8600 

0.46142 

705 

0.28626 

44 

0.11690 

132 

596.9 

2.7 

11.854 

168 

0.13077 

157 

8700 

0.46847 

709 

0.28670 

43 

0.11822 

132 

594.2 

2.8 

12.022 

169 

0.13234 

156 

8800 

0.47556 

714 

0.28713 

43 

0.11954 

132 

591.4 

2.8 

12.191 

170 

0.13390 

157 

8900 

0.48270 

719 

0.28756 

44 

0.12086 

132 

588.6 

2.7 

12.361 

170 

0.13547 

157 

9000 

0.48989 

724 

0.28800 

44 

0.12218 

133 

585.9 

2.7 

12.531 

171 

0.13704 

157 

9100 

0.49713 

728 

0.28844 

44 

0.12350 

132 

583.2 

2.8 

12.702 

. 172 

0.13861 

158 

9200 

0.50441 

734 

0.28888 

43 

0.12482 

132 

580.4 

2.7 

12.874 

173 

0.14019 

158 

9300 

0.51175 

738 

0.28931 

44 

0.12614 

132 

577.7 

2.7 

13.047 

173 

0.14177 

157 

9400 

0.51913 

743 

0.28975 

44 

0.12746 

131 

575.0 

2.7 

13.220 

174 

0.14334 

150 

9500 

0.52656 

748 

0.29019 

44 

0.12877 

132 

572.3 

2.6 

13.394 

175 

0.14493 

158 

9600 

0.53404 

753 

0.29063 

44 

0.13009 

132 

569.7 

2.7 

13.569 

176 

0.14651 

158 

9700 

0.54157 

758 

0.29107 

44 

0.13141 

132 

567.0 

2.7 

13.745 

177 

0.14809 

159 

9800 

0.54915 

764 

0.29151 

44 

0.13273 

132 

564.3 

2.6 

13.922 

178 

0.14968 

159 

9900 

0.55679 

768 

0.29195 1 

44 

0.13405 

132 

561.7 

2.6 

14.100 

178 

0.15127 

159 

10000 

0.56447 

773 

0.29239 

44 

0.13537 

132 

559.1 

2.6 

14.278 

179 

0.15286 

159 
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n 

A 

11 

A 

logB ' 

D 

D 

D 

B 

D 

logQ 

A 

10000 

0.56447 

773 

0.29239 

44 

0.13537 

132 

559.1 

2.6 

14.278 

179 

0.15286 

159 

10100 

0.57220 

778 

0.29283 

44 

0.13669 

132 

556.5 

2.6 

14.457 

181 

0.15445 

160 

10900 

0.57998 

784 

0.29327 

45 

0.13801 

131 

553.9 

2.6 

14.638 

181 

0.15605 

160 

10900 

0.58782 

789 

0.29372 

44 

0.13932 

132 

551.3 

2.6 

14.819 

182 

0.15765 

160 

10400 

0.50571 

795 

0.29416 

44 

0.14064 

132 

548.7 

2.5 

15.001 

183 

0.15925 

160 

10500 

0.60366 

800 

0.29460 

45 

0.14196 

131 

546.2 

2.6 

15.184 

184 

0.16085 

160 

10600 

0.61166 

805 

0.29505 

44 

0.14327 

132 

543.6 

2.5 

15.368 

185 

0.16245 

161 

10700 

0.61971 

811 

0.29549 

45 

0.14459 

131 

541.1 

2.6 

15.553 

186 

0.16406 

161 

10800 

0.62782 

817 

0.29594 

44 

0.14590 

132 

538.5 

2.5 

15.739 

187 

0.16567 

161 

10900 

0.63599 

822 

0.29638 

45 

0.14722 

131 

336.0 

2.5 

15.926 

187 

0.16728 

161 

11000 

0.64421 

826 

0.29683 

45 

0.14853 

131 

533.5 

2.5 

16.113 

188 

0.16889 

W1 

11100 

0.65247 

832 

0.29728 

44 

0.14984 

132 

531.0 

2.5 

16.301 

189 

0.17050 

162 

11200 

0.66079 

1 838 

0.29772 

45 

0.15116 

131 

528.5 

2.4 

16.490 

190 

0.17212 

162 

11300 

0.66017 

844 

0.29817 

45 

0.15247 

131 

526.1 

2.5 

16.680 

191 

0.17374 

162 

11400 

0.67761 

851 

0.29862 

44 

0.15378 

131 

523.6 

2.4 

16.871 

192 

a 17536 

162 

11500 

0.68612 

856 

0.29906 

45 

0.15509 

131 

521.2 

2.5 

17.063 

193 

0.17698 

168 

11600 

0.69468 

862 

0.29951 

45 

0.15640 

131 

518.7 

2.4 

17.256 

193 

0.17861 

168 

11700 

0.70330 

868 

0.29996 

45 

0.15771 

131 

516.3 

2.4 

17.449 

194 

0.18024 

168 

11800 

0.71198 

874 

0.30041 

45 

0.15902 

131 

513.9 

2.4 

17,643 

195 

0.18187 

163 

11900 

0.72072 

880 

0.30066 

45 

0.16033 

131 

511.5 

2.4 

17.838 

196 

0.18350 

163 

12000 

0.72952 

885 

0.30131 

45 

0.16164 

131 

509.1 

2.4 

18.034 

196 

0.18513 

163 

12100 

0.73837 

891 

0.30176 

45 

0.16295 

130 

506.7 

2.3 

18.230 

197 

0.18676 

164 

12200 

0.74728 

898 

0.30221 

45 

0.16425 

131 

504.4 

2.4 

18,427 

197 

0.18840 

164 

12300 

0.75626 

904 

0.30266 

46 

0.16556 

131 

502.0 

2.3 

18,624 

199 

0.19004 

164 

12400 

0.76530 

910 

a 30312 

45 

0.16687 

130 

499.7 

2.3 

18.823 

200 

0.19168 

164 

12500 

0.77440 

916 

0.30357 

45 

0.16817 

131 

497.4 

2.4 

19.023 

201 

0.19332 

164 

12600 

0.78356 

922 

0.30402 

46 

0.16948 

130 

495.0 

2.3 

19.224 

202 

0.19496 

165 

12700 

0.79278 

929 

0.30448 

45 

0.17078 

130 

492.7 

2.2 

19.426 

204 

0.19661 

165 

12800 

0.80207 

935 

0.30493 

46 

0.17208 

131 

490.5 

2.3 

19.630 

204 

0.19826 

165 

12900 

0.81142 

941 

0.30539 

45 

0.17339 

130 

488.2 

2.3 

19.834 

205 

0.19991 

166 

13000 

0.82083 

946 

0.30584 

46 

0.17469 

130 

485.9 

2.3 

20.089 

206 

0.20157 

166 

13100 

0.83029 

953 

0.30630 

45 

0.17599 

131 

483.6 

2.2 

20.245 

207 

0.20823 

166 

13200 

0.83982 

960 

0.30675 

46 

0.17730 

130 

481.4 

2.3 

2a 452 

209 

0.20489 

166 

13300 

0.84942 

| 967 

0.30721 

45 

0.17860 

130 

479.1 

2.2 

2a 661 

209 

0.20655 

166 

13400 

0.85909 

974 

0.30766 

46 

0.17990 

130 

476.9 

2.2 

2a 870 

210 

0.20821 

166 

13500 

0.86883 

981 

0.30812 

46 

0.18120 

130 

474.7 

2.2 

21.080 

211 

0.20967 

167 

13600 

0.87864 

968 

0.30658 

45 

0.18250 

| 130 

472.5 

2.2 

21.291 

212 

0.21154 

167 

13700 

0.88852 

995 

0.30903 

46 

0.18380 

130 

470.3 

2.2 

21.503 

214 

0.21321 

167 

13800 

0.89647 

1001 

0.30949 

46 

0.18510 

129 

468.1 

2.2 

21.717 

215 

0.21488 

167 

13900 

0.90848 

1009 

0.30995 

46 

0.18639 

130 

465.9 

2.2 

21.932 

215 

0.21655 

168 

14000 

0.91867 

1015 

0.31041 

46 

0.18769 

130 

463.7 

1 22 

22.147 

216 

0.21823 

168 

14100 

0.92872 

1022 

0.31067 

45 

0.18899 

129 

461.5 

2.1 

22.363 

217 

0.21991 

168 

14200 

0.93894 

1029 

0.31132 

46 

0.19028 

130 

459.4 

! 2.2 

2X580 

219 

0.22159 

168 

14300 

0.94923 

1037 

0.31178 

46 

0.19158 

129 

457.2 

2.1 

2X799 

220 

0.22327 

168 

14400 

0.95960 

1044 

0.31224 

46 

0.19287 

130 

455.1 

I 2.1 

2X019 

221 

0.22495 

169 

14500 

0.97094 

1052 

0.31270 

46 

0.19417 

129 

453.0 

2.2 

23.240 

222 

0.22664 

169 

14600 

0.98066 

1069 

0.31316 

47 

0.19546 

129 

460.8 

2.1 

2X462 

223 

0.22833 

169 

14700 

0.99115 

1066 

0.31363 

46 

0.19675 

130 

448.7 

j 2.0 

2X685 

223 

0.23002 

169 

14800 

1.00181 

1073 

0.31409 

46 

0.19605 

129 

446.7 

2.1 

2X908 

224 

0 23171 

170 

14900 

1.01254 

1079 

0.31455 

47 

0.19934 

129 

444.6 

2.1 

24.132 

225 

0.23341 

170 

15000 

1.02888 

1086 

0.31502 

47 

0.20063 

129 

442.5 

2.1 

24.357 

226 

0.23511 

170 
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TABLE II. V—900f. t. —Continued. 


z -§ 

A 

A 

3 

A 

log B f 

A 

« 

A 

T ' 

A 

UtgQ 

A 

15000 

1.02333 

1085 

0.31502 

47 

0.20063 

129 

442.5 

2.1 

24.357 

226 

0.23511 

170 

15100 

1.03418 

1092 

0.31549 

47 

0.20192 

129 

440.4 

2.0 

24.583 

227 

0.23681 

171 

15200 

1.04510 

1100 

0.31596 

47 

0.20321 

129 

438.4 

2.0 

24.810 

228 

0.23852 

170 

15300 

1.05610 

1108 

0.31643 

47 

0.20450 

129 

438.4 

2.1 

25.088 

229 

0.24022 

171 

15400 

1.06718 

1116 

0.31690 

47 

0.20579 

129 

434.3 

2.0 

25.267 

231 

0.24193 

171 

15500 

1.07834 

1124 

0.31737 

47 

0.20708 

128 

432.3 

2.0 

25.498 

232 

0.24364 

171 

15600 

1.08958 

1133 

0.31784 

47 

0.20636 

129 

430.3 

2.0 

25.730 

233 

0.24585 

172 

15700 

1.10091 

1141 

0.31831 

47 

0.20965 

129 

428.3 

2.0 

25.963 

234 

0.24707 

171 

15800 

1.11232 

1148 

0.31878 

47 

0.21094 

128 

426.3 

2.0 

26.197 

235 

0.24878 

172 

15900 

1.12380 

1156 

0.31925 

48 

0.21222 

129 

424.3 

2.0 

26.432 

236 

0.25050 

172 

16000 

1.13536 

1164 

a 31973 

47 

0.21351 

129 

422.3 

2.0 

26.668 

237 

0.25222 

172 

16100 

1.14700 

1171 

0.32020 

47 

0.21480 

128 

420.3 

1.9 

26.905 

239 

0.25394 

173 

16200 

1.15871 

1180 

0.32067 

47 

0.21608 

129 

418.4 

2.0 

27.144 

240 

0.25567 

172 

16300 

1.17051 

1189 

0.32114 

47 

0.21737 

128 

416.4 

1.9 

27.384 

241 

0.25739 

173 

16400 

1.18240 

1197 

0.32161 

48 

0.21865 

129 

414.5 

1.9 

27.625 

242 

0.25912 

173 

16500 

1.19437 

1205 

0.32209 

47 

0.21994 

128 

412.6 

2.0 

27.867 

243 

0.26085 

173 

16600 

1.20642 

1214 

0.32256 

47 

0.22122 

128 

410.6 

1.9 

28.110 

244 

0.26258 

174 

16700 

1.21856 

1223 

0.32303 

47 

0.22250 

129 

408.7 

1.9 

28.354 

245 

0.26482 

174 

16800 

1.23079 

1231 

0.32350 

47 

0.22379 

128 

406.8 

1.9 

28.599 

246 

0.26606 

174 

16900 

1.24310 

1239 

0.32397 

47 

0.22507 

128 

404.9 

1.9 

28.845 

248 

0.26780 

174 

17000 

1.25549 

1246 

0.32444 

47 

0.22635 

128 

403.0 

1.9 

29.093 

248 

0.26954 

174 

17100 

1.26795 

1255 

0.32491 

47 

0.22763 

129 

401.1 

1.8 

29.341 

250 

0.27128 

175 

17200 

1.28050 

1263 

0.32538 

47 

0.22892 

128 

399.3 

1.9 

29.591 

251 

0.27303 

175 

17300 

1.29313 

1273 

0.32585 

47 

0.23020 

128 

397.4 

1.9 

29.842 

252 

0.27478 

175 

17400 

1.30586 

1283 

0.32632 

47 

0.23148 

128 

395.5 

1.8 

30.094 

253 

0.27653 

175 

17500 

1.31869 

1291 

0.32679 

47 

0.23276 

127 

393.7 

1.8 

30.347 

254 

0.27828 

175 

17600 

1.33160 

1300 

0.32726 

47 

0.23403 

128 

391.9 

1.9 

30.601 

256 

0.28003 

176 

17700 

1.34460 

1310 

0.32773 

47 

0.23531 

128 

390.0 

1.8 

30.857 

257 

0.28179 

176 

17800 

1.35770 

1319 

0.32820 

48 

0.23659 

128 

388.2 

1.8 

31.114 

258 

0.28355 

176 

17900 

1.37089 

1328 

0.32868 

47 

0.23787 

127 

386.4 

1.8 

31.372 

260 

0.28531 

176 

18000 

1.38417 

1336 

0.32915 

47 

0.23914 

128 

384.6 

1.8 

31.632 

261 

0.28707 

176 

18100 

1.89753 

1345 

0.32962 

48 

0.24042 

127 

382.8 

1.8 

31.893 

263 

0.28883 

177 

18200 

1.41098 

1355 

0.53910 

47 

0.24169 

127 

381.0 

1.8 

32.156 

264 

0.29060 

! 177 

18300 

1.42453 

1365 

0.33057 

48 

0.24296 

127 

379.2 

1.7 

32.420 

265 

0.29237 

177 

18400 

1.43818 

1375 

0.33104 

48 

0.24423 

127 

377.5 

1.8 

32.685 

266 

0.29414 

177 

18500 

1.45193 

1384 

0.33152 

47 

0.24550 

127 

375.7 

1.8 

32.951 

267 

0.29591 

177 

18600 

1.46577 

1394 

0.33199 

48 

0.24677 

127 

373.9 

1.7 

33.218 

269 

0.29768 

j 178 

18700 

1.47971 

1403 

0.33247 

48 

0.24804 

127 

372.2 

1.7 

33.487 

269 

0.29946 

! 178 

18800 

1.49374 

1413 

0.33295 

47 

0.24931 

127 

370.5 

1.8 

33.756 

270 

0.30124 

| 178 

18900 

1.50787 

1422 

0.33342 

48 

0.25058 

126 

368.7 

1.7 

34.026 

271 

0.30302 

178 

19000 

1.52209 

1431 

0.33390 

48 

0.25184 

126 

367.0 

1.7 

34.297 

272 

0.30480 

178 

19100 

1.53640 

1440 

0.33438 

48 

0.25310 

127 

365.3 

1.7 

34.569 

273 

0.30658 

178 

19200 

1.55080 

1450 

0.33486 

48 

0.25437 

126 

363.6 

1.7 

34.842 

274 

0.30886 

179 

19300 

1.56530 

1461 

0.33534 

48 

0.25563 

126 

361.9 

1.6 

35.116 

276 

0.31015 

179 

19400 

1.57991 

1473 

0.33582 

48 

0.25689 

126 

360.3 

1.7 

35.392 

277 

0.31194 

179 

19500 

1.59464 

1483 

0.33630 

48 

0.25815 

126 

358.6 

1.7 

35.669 

278 

0.31373 

179 

19600 

1.60947 

1495 

0.33678 

48 

0.25941 

126 

356.9 

1.6 

35.947 

280 

0.31552 

180 

19700 

1.62442 

1506 

0.33726 

48 

0.26067 

125 

355.3 

1.7 

36*227 

282 

0.31732 

180 

19800 

1.63948 

1518 

0.33774 

49 

0.26192 

126 

353.6 

1.7 

36.500 

283 

0.31912 

180 

19900 

1.65466 

1528 

0.33823 

48 

0.26318 

125 

351.9 

1.6 

36.792 

284 

0.32092 

181 

20000 

1.66994 

1539 

0.33871 

49 

0.26443 

126 

350.3 

L7 

37.076 

285 

0.82273 

181 
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TABLE II. F=*9$5 /. «.—Continued. 


_ x 
z -r 

B 

D 

H 

n 

log B * 

B 

tf 

B 

T• 

B 


A 

0 

0.00000 

377 

0.25000 

43 

0.00000 

158 

925.0 

5.0 

0.000 

108 

0.00000 

159 

100 

0.00377 

380 

0.25043 

43 

0.00158 

158 

920.0 

5.0 

0.108 

109 

0.00159 

159 

200 

0.00767 

383 

0.25086 

43 

0.00316 

157 

915.0 

4.9 

0.217 

110 

0.00318 

159 

300 

a 01140 

386 

0.25129 

43 

0 00473 

156 

910.1 

4.9 

0.327 

110 

0.00477 

159 

400 

0.01626 

388 

0.25172 

43 

0.00629 

155 

905.2 

4.8 

0.437 

111 

a 00636 

159 

600 

0.01914 

391 

0.25215 

43 

0.00784 

154 

900.4 

4.8 

0.548 

111 

0.00795 

159 

600 

0.02305 

394 

0.25258 

43 

0.00938 

154 

895.6 

4.8 

0.659 

112 

0.00954 

158 

700 

0.02609 

397 

0.25301 

43 

0.01092 

152 

89Q.8 

4.7 

0.771 

113 

0.01112 

158 

800 

0.03006 

399 

0.25344 

43 

0.01244 

152 

886.1 

4.6 

0.884 

113 

0.01270 

157 

900 

0.03405 

403 

0.25387 

43 

0.01396 

151 

881.5 

4.6 

0.997 

114 

0.01427 

158 

1000 

0.03808 

406 

0.25430 

43 

0.01547 

150 

876.9 

4.5 

i.m 

114 

0.01585 

157 

1100 

a 04304 

408 

0.25473 

43 

0.01697 

149 

872.4 

4.5 

1.225 

115 

0.01742 

157 

1200 

0.04712 

411 

a 25516 

43 

0.01846 

149 

867.9 

4.5 

1.340 

116 

0.01899 

157 

1300 

0.05123 

414 

0.25559 

43 

0.01995 

147 

863.4 

4.4 

1.456 

116 

0.02056 

157 

1400 

0.05537 

417 

0.25602 

43 

0.02142 

147 

859.0 

4.4 

1.572 

117 

0.02213 

157 

1500 

0.05954 

420 

0.25645 

43 

0.02289 

146 

854.6 

4.3 

1.689 

117 

0.02370 

156 

1600 

0.06374 

423 

0.25688 

43 

0.02435 

146 

850.3 

4.3 

1.806 

118 

0.02526 

156 

1700 

0.06797 

426 

0.25731 

43 

0.02581 

144 

846.0 

4.2 

1.924 

118 

0.02682 

156 

1800 

0.07223 

429 

0.25774 

43 

0.02725 

144 

841.8 

4.2 

2.042 

119 

0.02838 

156 

1900 

a 07662 

431 

0.25717 

43 

0.02869 

143 

837.6 

4.1 

2.161 

120 

0.02994 

156 

2000 

0.08083 

434 

0.25860 

43 

0.03012 

142 

833.5 

4.1 

2.281 

120 

0.03150 

156 

2100 

0.08517 

438 

a 25903 

43 

0.03154 

142 

829.4 

4.1 

2.401 

121 

0.03306 

155 

2200 

0.08955 

441 

0.25946 

43 

0.03296 

140 

825.3 

4.0 

2.522 

121 

0.03461 

155 

2300 

0.09396 

444 

0.25989 

43 

0.03436 

140 

821.3 

4.0 

2.643 

122 

0.03616 

155 

2400 

0.09840 

446 

0 26032 

43 

0.03576 

140 

817.3 

3.9 

2.765 

123 

0.03771 

155 

2500 

0.10286 

450 

0.26075 

43 

0.03716 

138 

813.4 

3.9 

2.888 

123 

0.03926 

155 

2600 

0.10736 

453 

0.26118 

43 

0.03854 

138 

809.5 

3.9 

3.011 

124 

0.04081 

155 

2700 

a 11189 

455 

0.26161 

43 

0.03992 

137 

805.6 

3.8 

3.135 

124 

0.04236 

155 

2800 

a 11644 

459 

0.26204 

43 

0.04129 

136 

801.8 

3.8 

3.259 

125 

0.04391 

154 

2900 

0.12103 

462 

0.26247 

43 

0.04265 

136 

798.0 

3.8 

3.384 

126 

0.04545 

154 

3000 

0.12565 

465 

0.26290 

44 

0.04401 

134 

794.2 

3.7 

3.510 

126 

0.04699 

154 

3100 

0.13030 

468 

0.26334 

44 

0.04535 

133 

790.5 

3.7 

3.636 

127 

0.04853 

154 

3200 

0.13498 

472 

0.26378 

44 

0.04668 

132 

786.8 

3.7 

3.763 

127 

0.05007 

154 

3300 

0.13970 

474 

0.26422 

44 

0.04800 

133 

783.1 

3.6 

3.890 

128 

0.05161 

154 

3400 

a 14444 

478 

0.26466 

44 

0.04933 

133 

779.5 

3.7 

4.018 

129 

a 05315 

154 

3500 

0.14922 

481 

0.26510 

44 

0.05066 

132 

775.8 

3.6 

4.147 

129 

0.05469 

154 

3600 

0.15403 

484 

0.26554 

44 

0.05198 

132 

772.2 

3.6 

4.276 

130 

0.05623 

154 

3700 

0.15887 

487 

0.26698 

44 

0.05330 

132 

768.6 

3.6 

4.406 

130 

0.05777 

153 

3800 

0.16374 

490 

0.26642 

44 

0.05462 

132 

765.0 

3.6 

4.536 

131 

0.05930 

153 

3900 

0.16864 

493 

0.26686 

44 

0.05594 

132 

761.4 

3.5 

4.667 

132 

0.06083 

153 

4000 

0.17357 

496 

0.26730 

44 

0.05726 

131 

757.9 

3.5 

4.799 

132 

0.06236 

153 

4100 

0.17853 

500 

0.26774 

44 

0.05857 

131 

754.4 

3.5 

4.931 

133 

a 06389 

153 

4200 

0.18353 

504 

0.26818 

44 

0.05988 

131 

750.9 

3.5 

5.064 

134 

0.06542 

153 

4300 

0.18857 

506 

0.26862 

43 

0.06119 

131 

747.4 

3.5 

5.198 

134 

0.06695 

153 

4400 

a 19363 

510 

0.26905 

43 

0.06250 

130 

743.9 

3.5 

5.332 

135 

a 06848 

153 

4500 

0.19873 

513 

0.26948 

42 

0.06380 

131 

740.4 

3.4 

5.467 

135 

0.07001 

153 

4600 

0.20386 

517 

0.26990 

42 

0.06511 

131 

737.0 

3.5 

5.602 

136 

0.07154 

153 

4700 

0.20903 

520 

0.27032 

42 

0.06642 

131 

733.5 

3.4 

5.738 

137 

0.07307 

152 

4800 

0.21423 

523 

0.27074 

42 

0.06773 

131 

730.1 

3.4 

5.875 

137 

0.07459 

153 

4900 

0.21946 

527 

0.27116 

42 

0.06904 

131 

726.7 

3.4 

6.012 

138 

0.07612 

153 

6000 

0.22473 I 

530 

0.27158 

42 

0.07035 

131 

723.3 

3.4 

6.150 

138 

a 07765 

153 
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TABLE II. V**9t5 f. 9 .— Continued. 


* x 

n 

D 

H 

a 

log B' 

D 

tf 

A 

T ' 

a 

logQ 

A 

6000 

0.22473 

530 

0.27158 

42 

0.07035 

131 

723.3 

3.4 

6.150 

138 

0.07765 

153 

5100 

0.23003 

534 

a 27200 

42 

0.07166 

131 

719.9 

3.4 

6.288 

139 

0.07918 

153 

5200 

0.23537 

537 

0.27242 

41 

0.07297 

131 

716.5 

3.3 

6.427 

140 

0.08071 

153 

6300 

0.24074 

541 

0.27283 

42 

0.07428 

131 

713.2 

3.3 

6.567 

141 

0.08224 

153 

5400 

0.24615 

545 

0 27325 

42 

0.07559 

131 

709.9 

3.3 

6.708 

141 

0.08377 

153 

5500 

0.25160 

548 

0.27367 

42 

0.07090 

131 

706 . 6 . 

3.3 

6.849 

142 

0.08530 

153 

5600 

0.25708 

551 

a 27409 

42 

0.07821 

131 

703.3 

3.3 

6.991 

142 

0.08683 

183 

5700 

0.26259 

555 

0.27451 

41 

0.07952 

131 

700.0 

3.3 

7.133 

143 

0.06836 

153 

5800 

0.26814 

559 

0 27492 

42 

0.08083 

131 

696.7 

3.3 

7.276 

144 

0.08989 

153 

6800 

0.27373 

562 

0.27534 

42 

0.08214 

131 

693.4 

3.2 

7.420 

145 

0.09142 

154 

6000 

0.27935 

566 

0.27576 

42 

0.08345 

131 

690.2 

3.2 

7.565 

145 

0.09296 

153 

6100 

0 . 2S501 

670 

0.27618 

42 

0.08476 

131 

687.0 

3.2 

7.710 

146 

0.09449 

153 

6200 

0.29071 

573 

0.27660 

42 

0.08607 

131 

683.8 

3.2 

7.856 

146 

0.09602 

154 

6300 

0.29644 

577 

0.27702 

41 

0.08738 

131 

680.6 

3.2 

8.002 

148 

0.09756 

151 

6400 

0.30221 

582 

0.27743 

42 

0.08869 

132 

677.4 

3.1 

8.150 

148 

0.09910 

154 

6500 

0.30803 

585 

0.27785 

42 

0.09001 

131 

674.3 

3.2 

8.298 

148 

0.10064 

153 

6600 

0.31388 

588 , 

0.27827 

42 

0.09132 

131 

671.1 

3.1 

8.446 

150 

0.10217 

154 

6700 

0.31976 

593 

0.27869 

42 

0.09263 

131 

668.0 

3.1 

8.596 

150 

0.10371 

154 

6800 

0.32569 

597 

0.27911 

42 

0.09394 

131 

664.9 

3.1 

8.746 

150 

0.10525 

154 

6900 

0.83166 

600 

0.27953 

42 

0.09625 

131 

661.8 

3.1 

8.896 

152 

0.10679 

155 

7000 

0.33766 

604 

0.27995 

42 

0.09656 

131 

658.7 

3.1 

9.048 

152 

0.10834 

155 

7100 

0.34370 

609 

0.28037 

42 

0.09787 

131 

655.6 

3.0 

9.200 

153 

0.10989 

154 

7200 

0.34979 

612 

0.28079 

42 

0.09918 

132 

652.6 

3.1 

9.353 

154 

0.11143 

155 

7300 

0.36591 

617 

0.28121 

42 

0.10050 

131 

649.5 

3.0 

9.507 

154 

0.11298 

155 

7400 

0.36208 

621 

0.28163 

42 

0.10181 

131 

646.5 

3.0 

9.661 

155 

0.11453 

155 

7500 

0.36829 

625 

0.28205 

42 

0.10312 

131 

643.5 

3.0 

9.816 

156 

0.11608 

155 

7600 

0 37454 

629 

0.28247 

42 

0.10443 

131 

640.5 

3.0 

9.972 

157 

0.11763 

155 

7700 

0.38083 

633 

0.28289 

42 

0.10574 

132 

637.5 

3.0 

10.129 

157 

0.11918 

156 

7800 

a 38716 

637 

0.28331 

42 

0.10706 

131 

634.5 

3.0 

10.286 

158 

0.12074 

156 

7900 

0.39353 

641 

0.28373 

43 

0.10837 

131 

631.5 

2.9 

10.444 

159 

0.12230 

156 

8000 

0.39994 

645 

0.28416 

42 

0.10968 

131 

628.6 

2.9 

10.603 

159 

0.12386 

156 

8100 

0.40639 

650 

0.28458 

42 

0.11099 

132 

625.7 

2.9 

10.762 

161 

0.12542 

156 

8200 

0.41289 

654 

0.28500 

42 

0.11231 

131 

622.8 

2.9 

10.923 

161 

0.12698 

156 

8300 

0.41943 

659 

0.28542 

43 

a 11862 

132 

619.9 

2.9 

11.084 

161 

0.12884 

157 

8400 

0.42602 

663 

0.28585 

43 

0.11494 

131 

617.0 

2.9 

11.245 

163 

0.13011 

157 

8500 

0.43265 

668 

0.28628 

43 

0.11625 

131 

614.1 

2.9 

11.408 

163 

0.13168 

157 

8600 

0.43933 

672 

0.28671 

43 

0.11756 

132 

611.2 

2.8 

11.571 

164 

0.13325 

157 

8700 

0.44605 

676 

0.28714 

42 

0.11888 

131 

608.4 

2.9 

11.735 

165 

0.13482 

157 

8800 

0.46281 

681 

0.28756 

43 

0.12019 

132 

605.5 

2.8 

11.900 

166 

0.13639 

157 

8900 

0.45962 

685 

0 28799 

43 

0.12151 

131 

602.7 

2.8 

12.066 

166 

0.13796 

158 

9000 

0.46647 

690 

0.28842 

43 

0.12282 

131 

599.9 

2.8 

12.232 

167 

0.13954 

158 

9100 

0.47337 

694 

0.28885 

43 

0.12413 

132 

597.1 

2.8 

12.399 

168 

0.14112 

158 

9200 

0.48031 

609 

0.28928 

43 

0.12545 

131 

594.3 

2.8 

12.567 

168 

a 14270 

158 

9300 

0.48730 

705 

0.28971 

43 

0.12676 

132 

591.5 

2.7 

12.735 

170 

0.14428 

158 

9400 

0.49435 

708 

0.29014 

43 

0.12808 

131 

588.8 

2.8 

12.905 

170 

0.14586 

159 

9500 

0.50143 

714 

0.29057 

44 

0.12939 

131 

586.0 

2.7 

13.075 

171 

0.14745 

159 

9600 

0.50857 

718 

0.29101 

44 

0.13070 

132 

583.3 

2.7 

13.246 

172 

0.14904 

159 

9700 

0.51575 

723 

0.29145 

43 

0.13202 

131 

580.6 

2.7 

13.418 

172 

0.15063 

159 

9800 

0.52298 

728 

0.29188 

44 

0.13333 

132 

577.9 

2.7 

13.590 

174 

0.15222 

159 

9900 

0.53026 

733 

0.29232 

43 

0.13465 

131 

575.2 

2.7 

13.764 

174 

0.15381 

160 

10000 

0.53759 

738 

0.29275 

43 

0.13596 

131 

572.5 

2.6 

13.938 

175 

A15541 

160 
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TABLE II. V zm H5f. «.—Continued. 


_ X 

z ~e 

A 

A 

11 

A 

log B' 

A 

« 

A 

T* 

A 


A 

10000 

a 53759 

738 

0.29275 

43 

a 13596 

131 

572.5 

26 

13.938 

175 

a 15541 

160 

10100 

a 54497 

742 

0.29318 

44 

0.13727 

131 

569.9 

27 

14.113 

176 

0.15701 

160 

10200 

0.55239 

748 

0.29362 

44 

0.13858 

131 

567.2 

27 

14.289 

177 

0.15861 

160 

10800 

a 55987 

753 

0.29406 

44 

0.13989 

131 

564.5 

26 

14.466 

177 

a 16021 

160 

10400 

a 56740 

758 

0.29450 

44 

a 14120 

131 

561.9 

26 

14.643 

178 

0.16181 

160 

10500 

a 57498 

763 

a 29494 

44 

0.14251 

131 

559.3 

27 

14.821 

179 

a 16341 

161 

10600 

0.58261 

768 

0.29538 

44 

a 14382 

130 

556.6 

26 

15.000 

180 

0.16502 

161 

10700 

0.50029 

773 

a 29582 

44 

a 14512 

131 

654.0 

26 

15.180 

181 

0.16663 

161 

10600 

a 59802 

779 

0.29626 

44 

a 14643 

131 

56L4 

25 

15.361 

182 

a 16824 

162 

10900 

a 60581 

784 

a 29670 

45 

a 14774 

131 

54&9 

26 

15.543 

183 

a 16986 

162 

11000 

a 61365 

789 

a 29715 

44 

a 14905 

131 

546.3 

26 

16.726 

184 

a 17148 

162 

11100 

a 62154 

794 

0.29759 

44 

a 15036 

131 

543.7 

25 

15.910 

184 

0.17310 

162 

11200 

0.62948 

800 

0.29803 

45 

a 15167 

130 

541.2 

25 

16.094 

185 

a 17472 

162 

11300 

a 63748 

805 

0.29848 

45 

a 15297 

131 

638.7 

25 

16.279 

186 

a 17634 

162 

11400 

a 64553 

810 

a 29803 

45 

a 15428 

131 

636.2 

25 

16.465 

187 

0.17796 

16« 

11500 

0.65363 

816 

0.29938 

44 

0.15559 

130 

533.7 

25 

16.652 

188 

0.17959 

163 

11600 

0.66179 

822 

a 29982 

45 

0.15689 

131 

531.2 

25 

16.840 

189 

0.18122 

163 

11700 

0.67001 

828 

0.30027 

45 

0.15820 

131 

628.7 

26 

17.029 

190 

0.18285 

163 

11800 

0.67829 

833 

0.30072 

45 

0.15951 

130 

626.2 

24 

17.219 

190 

0.18448 

164 

11900 

0.68662 

838 

0.30117 

45 

a 16081 

130 

623.8 

24 

17.409 

191 

0.18612 

164 

12000 

0.69500 

844 

a 30162 

45 

0.16211 

130 

521.4 

24 

17.600 

192 

0.18776 

164 

12100 

0 70344 

850 

0.30207 

45 

a 16341 

131 

519.0 

24 

17.792 

193 

0.18940 

164 

12200 

0.71194 

855 

0.30252 

45 

0.16472 

130 

516.6 

25 

17.985 

195 

a 19104 

164 

12300 

0.72049 

861 

0.30297 

45 

a 16602 

130 

514.1 

24 

18.180 

195 

0.19268 

165 

12400 

0.72910 

867 

0.30342 

45 

0.16732 

131 

511.7 

24 

18.375 

196 

0.19433 

165 

12500 

a 73777 

873 

0.30387 

45 

0.16863 

130 

509.3 

24 

18.571 

196 

0.19598 

165 

12600 

0.74650 

880 

a 30432 

45 

0.16993 

130 

506.9 

24 

18.767 

198 

0.19763 

165 

12700 

0.75530 

886 

0.30477 

46 

a 17123 

130 

504.5 

23 

18.965 

199 

0.19928 

165 

12800 

0.76416 

891 

a 30523 

45 

a 17253 

130 

502.2 

23 

19.164 

200 

0.20093 

166 

12900 

0.77307 

897 

0.30568 

46 

0.17383 

130 

499.9 

23 

19.364 

200 

0.20259 

166 

18000 

0.78204 

903 

0.30614 

46 

0.17513 

130 

497.6 

23 

19.564 

201 

a 20425 

166 

13100 

0.79107 

910 

0.30660 

45 

0.17643 

130 

495.3 

23 

19.765 

203 

0.20501 

166 

13200 

0.80017 

916 

a 30705 

46 

a 17773 

130 

493.0 

23 

19.968 

203 

0.20757 

166 

13300 

0.80933 

922 

0.30751 

45 

a 17903 

130 

49a 7 

23 

20.171 

204 

0.20923 

167 

13400 

a 81855 

928 

0.30796 

46 

a 18033 

130 

488.4 

23 

2a 375 

206 

0.21090 

167 

13500 

0.82783 

935 

0.30842 

46 

a 18163 

130 

486.1 

23 

20.581 

206 

0.21257 

167 

13600 

0.83718 

942 

0.30888 

46 

a 18293 

130 

483.8 

23 

2a 787 

207 

0.21424 

167 

13700 

0.84660 

947 

0.30934 

45 

a 18423 

129 

481.5 

23 

20.994 

208 

0.21591 

168 

13800 

0.85607 

954 

0.30979 

46 

a 18552 

129 

479.2 

22 

21.202 

209 

0.21759 

168 

18900 

0.86561 

961 

0.31025 

46 

0.18681 

130 

477.0 

22 

21.411 

210 

0.21927 

168 

14000 

0.87522 

967 

0.31071 

46 

0.18811 

130 

474.8 

22 

21.621 

211 

0.22095 

168 

14100 

0.88489 

974 

a 31117 

46 

a 18941 

129 

472.6 

22 

21.832 

212 

a 22263 

169 

14200 

0.89463 

980 

a 31163 

46 

0.19070 

129 

470.4 

22 

22.044 

213 

a22482 

169 

14300 

0.90443 

988 

a 31209 

46 

a 19199 

130 

468.2 

22 

22.257 

214 

a 22601 

169 

14400 

0.91431 

995 

a 31255 

46 

a 19329 

129 

466.0 

22 

22.471 

216 

a 22770 

169 

14500 

0.92426 

1001 

a 31301 

46 

a 19458 

129 

463.8 

22 

22.687 

216 

a 22989 

169 

14600 

0.93427 

1008 

a31347 

46 

a 19587 

129 

461.6 

21 

22.903 

217 

a 23108 

170 

14700 

0.94435 

1015 

0.31393 

46 

a 19716 

129 

459.5 

21 

23.120 

218 

a 23278 

170 

14800 

0.95450 

1022 

a 31439 

47 

a 19845 

129 

457.4 

22 

23.338 

220 

a 23448 

170 

14900 

0.96472 

1029 

0.31486 

46 

a 19974 

129 

455.2 

21 

23.558 

220 

a 23618 

170 

15000 

0.97501 1 

1036 

0.31532 

46 

0.20103 

129 

463.1 

21 

23.778 

221 

0.23788 

170 
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TABLE II. V**9t5 /. «.—Continued. 


, X 

D 

D 

H 

D 

logB' 

D 

tf 

B 

pH 

fl 

loffQ 

B 

15000 

0.97601 

1036 

0.31632 

46 

0.20103 

129 

453.1 

21 

23.778 

221 

0.23788 

170 

15100 

0.98537 

1043 

0.31578 

46 

0.20232 

129 

451.0 

21 

23.999 

222 

0.23958 

171 

15900 

0.99580 

1051 

0.31624 

47 

0.20361 

128 

448.9 

21 

24.221 

223 

0.24129 

171 

15300 

1.00631 

1058 

0.31671 

47 

0.20489 

128 

446.8 

21 

24.444 

225 

0.24300 

171 

15400 

1.01689 

1065 

0.31718 

47 

0.20617 

129 

4447 

21 

24.669 

226 

0.24471 

172 

15500 

1.02754 

1073 

0.31765 

46 

0.20746 

129 

442.6 

21 

24895 

226 

0.24643 

172 

15600 

1.03827 

1080 

0.31811 

47 

a 20875 

129 

440.5 

20 

25.121 

227 

0.24815 

172 

15700 

1.04907 

1068 

0.31858 

47 

a 21004 

128 

438L5 

21 

25.348 

229 

0.24987 

172 

15800 

1.05995 

1095 

0.31905 

46 

a 21132 

128 

436.4 I 

20 

25.577 

229 

0.25159 

172 

15000 

1.07090 

1102 

0.31951 

47 

0.21260 

128 

4344 

20 

25.806 

231 

0.25331 

173 

16000 

L 08192 

1110 

a 81998 

47 

a 21388 

128 

432.4 

20 

2X087 

232 

0.25504 

173 

16100 

1.09302 

1118 

0.32045 

47 

0.21516 

128 

430.4 

20 

2X289 

233 

0.25677 

173 

16200 

1.10420 

1126 

0.32092 

47 

0.21644 

128 

428.4 

20 

2X502 

234 

0.25850 

173 

16300 

1.11546 

1133 

0.32139 

47 

0.21772 

128 

42X4 

20 

2X736 

235 

0.26023 

174 

16400 

1.12079 

1142 

0.32186 

47 

0.21900 

128 

4244 

20 

2X971 

236 

0.26197 

174 

16500 

1.13821 

1150 

0.32233 

47 

0.22028 

I 128 

422.4 

20 

27.207 

237 

0.26371 

174 

16000 

1.14971 

1158 

0.32280 

47 

0.22156 

| 127 

42 a 4 

19 

27.444 

239 

0.26545 

174 

16700 

1.16129 

1166 

a 32327 

47 

0.22283 

128 

418.5 

19 

27.683 

1 240 

0.26719 

174 

16800 

1.17295 

1173 

0.32374 

47 

0.22411 

128 

416.6 

20 

27.923 

240 

0.26893 

175 

16000 

1.18468 

1182 

0.32421 

47 

0.22539 

127 

4146 

19 

2X163 

1 242 

0.27068 

175 

17000 

1.19660 

1190 

0.32468 

47 

0.22666 

127 

41X7 

19 

2X405 

243 

0.27243 

175 

17100 

1.20840 

1199 

0.32515 

48 

0.22793 

128 

410.8 

19 

2X648 

244 

0.27418 

175 

17200 

1.22039 

1207 

0.32563 

'47 

a 22931 

127 

408b 9 

19 

2X892 

245 

0.27503 

176 

17300 

1.23946 

1216 

0.32610 

47 

0.23048 

127 

407.0 

19 

29.137 

247 

0.27769 

176 

17400 

1.24462 

1224 

* 0.32657 

48 

0.23175 

127 

405.1 

19 

29.384 

248 

0.27945 

176 

17500 

L25686 

1233 

0.32705 

47 

0.23302 

127 

40X2 

19 

29.632 

248 

0.28121 

177 

17600 

1.26919 

1242 

0.32752 

47 

0.23429 

127 

40L3 

18 

29.880 

250 

X28298 

177 

17700 

1.28161 

1250 

0.32799 

48 

0.23556 

127 

39X5 

19 

30.130 

251 

0.28475 

177 

17800 

1.29411 

1259 

0.32547 

47 

0.23683 

127 

397.6 

19 

3X381 

252 

X28652 

177 

17000 

1.30070 

1267 

0.32894 

48 

0.23810 

127 

39X7 

18 

3X633 

253 

X28829 

177 

18000 

L 31937 

1276 

0.32942 

48 

0.23937 

127 

39X9 

18 

3X886 

254 

X29006 

177 

18100 

1.33213 

1285 

0.32990 

47 

0.24064 

127 

39X1 

19 

31.140 

256 

0.29183 

178 

18900 

1.34498 

1294 

0.33037 

48 

0.24191 

127 

39X2 

18 

31.396 

| 257 

0.29361 

178 

18300 

1.35799 

1304 

0.33065 

48 

0.24318 

126 

38X4 

18 

31.653 

258 

0.29539 

178 

18400 

1.37096 

1313 

0.33133 

48 

0.24444 

126 

38X6 

18 

31.911 

259 

0.29717 

179 

18500 

1.38409 

1322 

a 33181 

48 

0.24570 

126 

3848 

18 

3X170 

261 

X29896 

179 

18600 

1.39731 

1331 

0.33229 

47 

0.24696 

127 

38X0 

18 

3X431 

262 

X30075 

179 

18700 

1.41062 

1341 

0.33276 

48 

0.24823 

126 

381.2 

18 

3X693 

263 

X30234 

179 

18800 

1.42403 

1350 

0.33324 

48 

0.24949 

126 

379.4 

18 

3X956 

268 

X30433 

179 

18000 

1.43753 

1359 

0.33372 

48 

0.25075 

126 

377.6 

17 

33.221 

266 

X30612 

180 

19000 

L45112 

1369 

0.33420 

43 

0.25201 

126 

37X9 

18 

33.486 

266 

X30792 

180 

19100 

1.46481 

1379 

0.33468 

48 

0.25327 

126 

3741 

17 

3X752 

268 

0.30972 

180 

19200 

1.47860 

1388 

0.33516 

48 

0.25453 

126 

37X4 

17 

34020 

209 

0.31152 

180 

19300 

1.49248 

1399 

0.33564 

48 

0.25579 

125 

37X7 

18 

34 289 

271 

X31332 

181 

19400 

L50647 

1409 

0.33612 

48 

a 26704 

126 

36X9 

17 

34560 

272 

X31513 

181 

19500 

L52056 

1419 

0.33660 

48 

0.25830 

126 

367.2 

17 

34832 

272 

X 31694 

181 

19600 

1.53475 

1429 

0.33708 

48 

0.25956 

126 

36X5 

17 

3X104 

274 

X 31875 

181 

1970Q 

L 54904 

1438 

0.33756 

48 

0.26082 

125 

36X8 

17 

35.378 

276 

X32056 

181 

19800 

L56342 

1449 

0.33804 

48 

0.26207 

125 

36X1 

17 

3X654 

277 

X32237 

182 

19900 

L 67791 

1459 

0.33862 

49 

0.26332 

125 

36X4 

17 

3X931 

278 

X 82419 

182 

90000 

1.69260 

1469 

0.33901 

48 

0.26467 

125 

35X7 

17 

3X209 

279 

X32101 

182 
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B 

B 

H 

D 

log B' 

B 

D 

B 

B 

B 

logQ 

A 

0 

aooooo 

357 

0.25000 

45 

Q. 00000 

168 

95 a 0 

13 

0.000 

106 

100000 

163 

100 

0.00357 

361 

0.25045 

44 

0.00168 

162 

944.7 

5.3 

0.106 

106 

0.00163 

162 

200 

0.00718 

363 

0.25089 

45 

0.00325 

161 

939.4 

5.2 

0.212 

106 

0.00325 

162 

300 

0.01061 

366 

a 25134 

44 

0.00486 

160 

934.2 

5.1 

0.318 

106 

0.00487 

162 

400 

0.01447 

368 

0.25178 

45 

0.00646 

159 

929.1 

5.1 

0.426 

108 

0.00649 

163 

600 

0.01815 

371 

0.25223 

44 

0.00805 

158 

924.0 

5.0 

0.534 

108 

0.00812 

162 

600 

0.02186 

374 

0.25267 

45 

0.00968 

158 

919.0 

10 

0.642 

109 

100974 

162 

700 

a 02560 

377 

a 25312 

44 

0.01121 

157 

914.0 

10 

0.751 

110 

101136 

162 

800 

0.02987 

380 

0.25356 

45 

0.01278 

155 

909.0 

4.9 

0.861 

110 

101298 

161 

900 

0.03317 

382 

a 25401 

44 

0.01433 

156 

9011 

4.8 

1971 

111 

0.01459 

162 

1000 

0.03699 

385 

0.25445 

48 

a 01588 

154 

899.3 

4.8 

1.062 

112 

101621 

162 

1100 

0.04084 

388 

0.25488 

48 

0.01742 

153 

8915 

4.7 

1.194 

112 

0.01788 

162 

1200 

0.04472 

391 

0.25531 

43 

0.01895 

152 

889.8 

4.7 

1.306 

112 

101945 

162 

1300 

0.04863 

394 

a 25574 

48 

0.02047 

151 

885.1 

16 

1.418 

114 

0.02107 

162 

1400 

0.05257 

396 

a 25617 

48 

0.02198 

151 

88a 5 

4.6 

1.532 

114 

0.02269 

161 

1600 

0.05653 

399 

0.25660 

48 

0.02349 

149 

875.9 

4.5 

1.646 

114 

0.02430 

161 

1600 

0.06052 

402 

0.25703 

48 

0.02496 

149 

87L4 

15 

1.760 

115 

0.02591 

161 

1700 

0.06454 

405 

a 25746 

48 

a 02647 

148 

86a 9 

4.4 

1.875 

116 

102752 

161 

1800 

0.06859 

408 

a 25789 

43 

0.02796 

148 

862.5 

4.4 

1.991 

116 

0.02913 

161 

1900 

0.07267 

411 

0.25832 

43 

0.02943 

146 

8511 

4.4 

X107 

117 

103074 

160 

2000 

0.07678 

414 

0.25875 

48 

0.03089 

146 

853.7 

4.3 

2.224 

117 

0.03234 

160 

2100 

0.08092 

416 

0.25018 

48 

0.03235 

145 

849.4 

4.2 

X341 

118 

103394 

160 

2200 

0.08608 

420 

a 25961 

48 

0.03380 

144 

845.2 

4.2 

X459 

119 

103554 

160 

2300 

0.08928 

422 

a 26004 

43 

0.03524 

143 

841.0 

4.2 

2.578 

119 

103714 

160 

2400 

0.09360 

426 

a 26047 

43 

0.03667 

143 

8318 

11 

2.697 

120 

0.03874 

100 

2500 

0.09776 

428 

0.26090 

48 

0.03810 

142 

832.7 

11 

2.817 

120 

104034 

159 

2600 

a 10204 

431 

0.26133 

43 

a 03952 

141 

828.6 

11 

X937 

121 

0.04193 

159 

2700 

0.10635 

435 

0.26176 

48 

0.04093 

140 

824.5 

4.0 

3.058 

122 

0.04352 

159 

2800 

0.11070 

437 

0.26219 

48 

0.04233 

139 

8215 

4.0 

3.180 

122 

0.04511 

159 

2900 

a 11507 

440 

0.26262 

48 

0.04372 

139 

8116 

3.9 

3.302 

123 

0.04670 

158 

3000 

a 11947 

443 

0.26305 

43 

a 04511 

138 

81X6 

19 

3.425 

123 

104828 

158 

3100 

a 12390 

446 

0.26348 

48 

0.04649 

137 

8017 

3.9 

3.548 

124 

104986 

158 

3200 

a 12836 

450 

0.26391 

48 

a 04786 

136 

8018 

3.8 

3.672 

125 

0.05144 

158 

3300 

a 13286 

452 

0.26434 

44 

0.04922 

136 

801.0 

3.8 

3.797 

125 

105302 

158 

3400 

0.13738 

456 

0.26478 

43 

0.05058 

135 

797.2 

3.8 

1922 

126 

0.05460 

158 

8600 

0.14194 

459 

0.26521 

44 

0.05193 

134 

793.4 

3.7 

4.048 

126 

105618 

157 

3600 

0.14663 

462 

0.26565 

48 

0.05327 

134 

7817 

17 

4.174 

127 

105775 

157 

3700 

a 15115 j 

464 

0.26606 

44 

a 05461 

133 

7810 

17 

4.801 

127 

0.05932 

157 

3800 

0.15579 

468 

0.26652 

43 

0.06594 

182 

78X3 

3.6 

4.428 

128 

0.06089 

157 

3900 

a 16047 

471 

0.26696 

48 

0.05726 

131 

778.7 

16 

4.556 

129 

106246 

157 

4000 

1 16518 

474 

0.26738 

a 

0.05857 

180 

775.1 

3.6 

4.685 

129 

106403 

156 

4100 

0.16992 

478 

0.26781 

48 

0.05967 

130 

771.5 

3.6 

4.814 

130 

0.06559 

157 

4200 

0.17470 

480 

0.26824 

43 

0.06117 

131 

767.9 

3.6 

4.944 

131 

0.06716 

156 

4300 

0.17950 

484 

0.26867 

48 

0.06248 

180 

764.3 

3.6 

5.075 

131 

106872 

’156 

4400 

0.18434 

487 

0.26910 

43 

0.06378 

180 

760.7 

3.5 

5.206 

132 

107028 

167 

4600 

0.18921 

490 

0.26963 

43 

0.06506 

180 

757.2 

3.5 

5.838 

132 

107185 

156 

4600 

0.19411 

494 

0.26996 

43 

0.06638 

130 

758.7 

3.5 

6.470 

138 

0.07341 

156 

4700 

0.19906 

496 

0.27039 

43 

0.06768 

131 

7512 

3.5 

5.603 

134 

0.07497 

156 

4800 

0.20401 

500 

0.27082 

43 

0.06899 

130 

746.7 

3.5 

6.737 

134 

107658 

156 

4900 

0.20901 

508 

0.27125 

48 

a07029 

180 

743.2 

3.5 

5.871 

135 

107809 

156 

6000 

0.21404 

506 

0.27168 

44 

0.07159 

180 

7317 

16 

1006 

185 

107965 

156 
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A 

A 

H 

A 

log Bf 

A 

u 

A 

T 

A 

logQ 

A 

5000 

0.21404 

506 

0.27168 

44 

0.07159 

130 

739.7 

3.5 

6.006 

135 

0.07965 

156 

5100 

0.21910 

510 

0.27212 

44 

0.07289 

130 

736.2 

3.4 

6.141 

136 

0.08121 

155 

5200 

0.22420 

513 

0.27256 

44 

0.07419 

131 

732.8 

3.4 

6.277 

137 

0.08276 

156 

5300 

0.22933 

517 

0.27300 

44 

0.07550 

130 

729.4 

3.4 

6.414 

138 

0.08432 

156 

5400 

0.23450 

520 

0.27344 

44 

0.07680 

130 

726.0 

3.4 

6.552 

138 

0.08588 

156 

5500 

0.23970 

524 

0.27388 

44 

0.07810 

130 

722.6 

3.4 

6.690 

139 

0.08744 

155 

5600 

0.24494 

527 

0.27432 

44 

0.07940 

130 

719.2 

3.3 

6.829 

139 

0.08899 

156 

5700 

0.25021 

530 

0.27476 

44 

0.08070 

131 

715.9 

3.4 

6.968 

140 

0.09055 

156 

5800 

0.25551 

534 

0.27520 

43 

0.08201 

130 

712.5 

3.3 

7.108 

141 

0.09211 

155 

5900 

0.26085 

537 

0.27563 

44 

0.08331 

130 

709.2 

3.3 

7.249 

141 

0.09366 

156 

6000 

0.26622 

541 

0.27607 

44 

0.08461 

130 

705.9 

3.3 

7.390 

142 

0.09522 

156 

6100 

0.27163 

545 

0.27651 

43 

0.08591 

130 

702.6 

3.3 

7.532 

143 

0.09678 

155 

6200 

0.27708 

548 

0.27694 

43 

0.08721 

131 

699.3 

3.3 

7.675 

143 

0.09833 

156 

6300 

0.28256 

552 

0.27737 

44 

0.08852 

130 

696.0 

3.2 

7.818 

144 

0.09989 

156 

6400 

0.28808 

555 

0.27781 

43 

0.08982 

130 

692.8 

3.2 

7.962 

145 

0.10145 

156 

6500 

0.29363 

559 

0.27824 

43 

0.09112 

130 

689.6 

3.3 

8.107 

145 

0.10301 

156 

6600 

0.29922 

563 

0.27867 

44 

0.09242 

130 

686.3 

3.2 

8.252 

146 

0.10457 

156 

6700 

0.30485 

566 

0.27911 

43 

0.09372 

131 

683.1 

3.2 

8.398 

147 

0.10613 

156 

6800 

0.31051 

570 

0.27954 

43 

0.09503 

130 

679.9 

3.1 

8.545 

147 

0.10769 

157 

6900 

0.31621 

574 

0.27997 

43 

0.09633 

130 

676.8 

3.2 

8.692 

148 

0.10926 

156 

7000 

0.32195 

578 

0.28040 

43 

0.09763 

130 

673.6 

3.2 

8.840 

149 

0.11082 

156 

7100 

0.32773 

581 

0.28083 

43 

0.09893 

130 

670.4 

3.1 

8.989 

149 

0.11238 

157 

7200 

0.33354 

585 

0.28126 

43 

0.10023 

131 

667.3 

3.1 

9.138 

150 

0.11395 

157 

7300 

0.33939 

590 

0.28169 

43 

0.10154 

130 

664.2 

3.1 

9.288 

151 

0.11552 

156 

7400 

0.34529 

593 

0.28212 

43 

0.10284 

130 

661.1 

3.1 

9.439 

152 

0.11708 

157 

7500 

0.35122 

597 

0.28255 

43 

0.10414 

130 

658.0 

3.1 

9.591 

152 

0.11865 

157 

7600 

0 . 35719 

601 

0.28298 

43 

0.10544 

130 

654.9 

3.0 

9.743 

153 

0.12022 

157 

7700 

0.36320 

605 

0.28341 

43 

0.10674 

131 

651.9 

3.1 

9.896 

154 

0.12179 

157 

7800 

0.36925 

609 

0.28384 

43 

0.10805 

130 

648.8 

3.0 

10.050 

155 

0.12336 

158 

7900 

0.37534 

613 

0.28427 

43 

0.10935 

130 

645.8 

3.0 

10.205 

155 

0.12494 

157 

8000 

0.38147 

617 

0.28470 

43 

0.11065 

130 

642.8 

3.0 

10.360 

156 

0.12651 

157 

8100 

0.38764 

621 

0.28513 

43 

0.11195 

130 

639.8 

2.9 

10.516 

157 

0.12808 

158 

8200 

0.39385 

626 

0.28556 

42 

0.11325 

131 

636.9 

3.0 

10.673 

157 

0.12966 

158 

8300 

0.40011 

629 

0.28598 

43 

0.11456 

130 

633.9 

3.0 

10.830 

158 

0.13124 

158 

8400 

0.40640 

634 

0.28641 

43 

0.11586 

130 

630.9 

2.9 

10.988 

159 

0.13282 

158 

8500 

0.41274 

638 

0.28684 

43 

0.11716 

130 

628.0 

2.9 

11.147 

160 

0.13440 

158 

8600 

0.41912 

643 

0.28727 

43 

0.11846 

130 

625.1 

2.9 

11.307 

160 

0.13598 

158 

8700 

0.42555 

646 

0.28770 

42 

0.11976 

131 

622.2 

2.9 

11.467 

161 

0.13756 

159 

8800 

0.43201 

651 

0.28812 

43 

0.12107 

130 

619.3 

2.9 

11.628 

162 

0.13915 

158 

8900 

0.43852 

655 

0.28855 

43 

0.12237 

130 

616.4 

2.9 

11.790 

163 

0.14073 

159 

9000 

0.44507 

659 

0.28898 

43 

0.12367 

130 

613.5 

2.9 

11.953 

163 

0.14232 

159 

9100 

0.45166 

664 

0.28941 

42 

0.12497 

130 

610.6 

2.8 

12.116 

164 

0.14391 

159 

9200 • 

0.45830 

669 

0.28983 

43 

0.12627 

131 

607.8 

2.9 

12.280 

165 

0.14550 

159 

9300 

0.46499 

673 

0.29026 

43 

0.12758 

130 

604.9 

2.8 

-12.445 

166 

0.14709 

159 

9100 

0.47172 

678 

0.29069 

43 

0.12888 

130 

602.1 

2.8 

12.611 

166 

0.14868 

160 

9500 

0.47850 

682 

0.29112 

43 

0.13018 

130 

599.3 

2.8 

12.777 

168 

0.15028 

160 

9600 

0.48532 

687 

0.29155 

43 

0.13148 

130 

596.5 

2.8 

12.945 

168 

0.15188 

160 

9700 

0.49219 

691 

0.29198 

43 

0.13278 

131 

593.7 

2.8 

13.113 

169 

0.15348 

160 

9800 

0.49910 

696 

0.29241 

43 

0.13409 

130 

590.9 

2.7 

13.282 

169 

0.15508 

160 

9900 

0.50606 

700 

0.29284 

43 

0.13539 

130 

588.2 

2.8 

13.451 

171 

0.15668 

161 

10000 

0.51306 

704 

0.29327 

43 

a 13669 

130 

585.4 

2.7 

13.622 

171 

0.15829 

161 
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z ~c 

n 

fl 

E 

A 

lot# 

A 

n 

B 


B 

logQ 

A 

10000 

a 51306 

704 

0.29327 

43 

a 13669 

130 

585.4 

2.7 

13.622 

171 

0.15829 

161 

10100 

a 62010 

710 

0.29370 

43 

a 13799 

131 

582. 7 

2.7 

13.793 

172 

a 15990 

161 

10200 

0.52720 

714 

0.29413 

43 

a 13930 

130 

580.0 

2.7 

13.965 

173 

a 16151 

161 

10300 

0.53434 

719 

0.29456 

44 

a 14060 

130 

577.3 

2.7 

14.138 

174 

a 16312 

161 

10400 

a 54153 

725 

0.29500 

43 

0.14190 

130 

574.6 

2.7 

14.312 

175 

a 16473 

162 

10500 

0.54878 

729 

0.29543 

43 

0.14320 

131 

571.9 

2.7 

14.487 

175 

a 16635 

161 

10600 

0.55607 

735 

0.29586 

44 

a 14451 

130 

569.2 

2.6 

14.662 

176 

a 16796 

162 

10700 

a 56642 

740 

a 29630 

43 

a 14581 

130 

566.6 

2.6 

14.838 

177 

a 16958 

162 

10600 

0.57082 

744 

0.29673 

43 

a 14711 

130 

564.0 

2.7 

15.015 

178 

a 17120 

163 

10000 

a 57826 

750 

a 29716 

44 

a 14841 

130 

561.3 

2.6 

15.193 

179 

a 17283 

162 

11000 

0.58576 

753 

0.29760 

44 

a 14971 

130 

558.7 

2.6 

15.372 

179 

a 17445 

163 

11100 

a 50329 

758 

0.29804 

43 

a 15101 

130 

556.1 

2.6 

15.551 

180 

0.17608 

162 

11200 

a 60087 

764 

0.29647 

44 

a 15231 

130 

553.5 

2.6 

15.731 

181 

0.17770 

163 

11300 

a 60851 

770 

a 29891 

44 

a 15361 

130 

560.9 

2.5 

15.012 

181 

0.17933 

164 

11400 

a 61621 

775 

0.29935 

44 

0.16491 

130 

548.4 

2.6 

16.003 

182 

a 18097 

163 

11500 

0.62306 

780 

0.29979 

44 

a 15621 

130 

545.8 

2.5 

16.275 

183 

a 18260 

164 

11600 

0.63176 

786 

a 30023 

44 

a 15751 

130 

543.3 

2.6 

16.458 

184 

a 18424 

163 

11700 

0.63962 

791 

a 30067 

44 

a 15881 

130 

540.7 

2.5 

16.642 

186 

0.18587 

164 

11800 

0.64753 

797 

a 30111 

44 

a 16011 

130 

638.2 

2.5 

16.828 

186 

0.18751 

165 

11900 

0.65550 

802 

a 30155 

44 

a 16141 

130 

535.7 

2.5 

17.014 

187 

a 18916 

164 

12000 

a 66352 

806 

a 30199 

44 

a 16271 

130 

533.2 

2.5 

17.201 

188 

a 19080 

165 

12100 

a 67158 

812 

0.30243 

45 

a 16401 

130 

530.7 

2.5 

17.389 

189 

a 19245 

164 

12200 

a 67970 

818 

a 30288 

44 

a 16531 

130 

528.2 

2.4 

17.578 

190 

a 19409 

165 

12300 

a 68788 

823 

a 30332 

45 

a 16661 

129 

525.8 

2.5 

17.768 

191 

a 19574 

165 

12400 

a 60611 

830 

a 30377 

45 

a 16790 

130 

523.3 

2.4 

17.959 

192 

0.19739 

166 

12500 

a 70441 

835 

0.30422 

44 

a 16920 

130 

520.9 

2.5 

18.151 

193 

0.19905 

165 

12600 

a 71276 

841 

0.80466 

45 

a 17050 

130 

518.4 

2.4 

18.344 

194 

a 20070 

166 

12700 

0.72117 

847 

a 30511 

45 

a 17180 

129 

516.0 

2.4 

18.538 

194 

0.20236 

166 

12800 

0.72964 

853 

0.30556 

45 

a 17309 

130 

513.6 

2.4 

18.732 

195 

0.20402 

167 

12000 

a 73817 

859 

a 30601 

45 

a 17439 

129 

511.2 

2.4 

18.927 

196 

a 20569 

166 

13000 

0.74676 

862 

0.30646 

45 

a 17568 

130 

508.8 j 

2.4 

19.123 

197 

0.20735 

167 

13100 

0.75538 

869 

a 30691 

45 

a 17698 

129 

506.4 

2.3 

19.320 

198 

0.20902 

167 

13200 

a 76407 

875 

a 30736 

46 

a 17827 

129 

504.1 

2.4 

19.518 

198 

a 21069 

167 

13300 

0.77282 

881 

0.80782 

45 

a 17956 

129 

501.7 

2.3 

19.716 

200 

a 21236 

167 

13400 

0.78168 

888 

0.30827 

46 

0.18085 

130 

499.4 

2.3 

19.916 

201 

0.21403 

168 

13500 

a 70051 

894 

0.30873 

45 

0.18215 

129 

497.1 

2.3 

2a 117 

202 

a 21571 

168 

13600 

0.79045 

900 

a 30918 

46 

0.18344 

129 

494.8 

2.3 

2a 319 

202 

a21739 

168 

13700 

a 80845 

907 

0.30964 

45 

0.18473 

129 

492.5 

2.3 

2a 521 

204 

a 21907 

168 

13800 

0.81752 

913 

a 31009 

46 

0.18602 

129 

490.2 

2.3 

2a 725 

204 

a 22075 

168 

13900 

0.82665 

919 

a 31055 

46 

a 18731 

129 

487.9 

2.3 

2a 929 

206 

a 22243 

169 

14000 

0.83584 

924 

a 31101 

46 

a 18860 

129 

485.6 

2.3 

21.135 

206 

a 22412 

169 

14100 

0.84508 

980 

a 31147 

46 

a 18989 

129 

483.3 

2.2 

21.341 

208 

a 22581 

169 

14200 

0.85438 

937 

0.31198 

46 

0.19118 

128 

481.1 

2.3 

21.549 

209 

a 22750 

170 

14300 

0.86375 

944 

0.31239 

47 

a 19246 

129 

478.8 

2.2 

2L7A8 

209 

a 22920 

169 

14400 

0.87319 

961 

a 21286 

46 

0.19375 

129 

476.6 

2.2 

21.967 

210 

a 23089 

170 

14500 

0.88270 

967 

a 31332 

46 

a 19504 

128 

474.4 

2.2 

22.177 

211 

0.23259 

170 

14600 

0.89227 

964 

0.31378 

47 

a 19632 

129 

472.2 

2.2 

22.388 

213 

0.23429 

170 

14700 

a 90191 

971 

0.31425 

46 

0.10761 

128 

470.0 

2.2 

22.601 

214 

a 23599 

171 

14800 

a 91162 

978 

0.31471 

47 

a 19889 

129 

467.8 

2.2 

22.815 

214 

a 23770 

170 

14000 

0.92140 

985 

0.31518 

46 

a 20018 

128 

466.6 

2.2 

23.029 

215 

a 23940 

171 

15000 

0.93125 

989 

a 31564 

47 

a 20146 

128 

463.4 

2.2 

23.244 

. SM 

a 24111 

171 
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INGALLS’ 


TABLES II. V**960f. I.—Continued. 


_ X 
Z -~C 

n 

n 



log B' 

A 

D 

A 

T 

A 

log Q 

A 

15000 

a 93135 

- 989 

0.31564 

47 

a 30146 

128 

463.4 

2.2 

23.244 

216 

a24iii 

171 

15100 

a 94114 

997 

0.31611 

46 

0.20274 

129 

461.2 

2.1 

23.460 

217 

a 24282 

171 

15300 

a 95111 

1004 

0.31657 

47 

a 20403 

128 

459.1 

2.2 

23.677 

219 

0.24453 

171 

15300 

a 96115 

1011 

0.31704 

47 

0.20531 

128 

456.9 

2.1 

23.896 

219 

a 24624 

172 

15400 

a 97126 

1018 

0.31751 

47 

0.20659 

128 

454.8 

2.2 

24115 

221 

0.24796 

172 

15500 

0.96144 

1028 

0.31798 

46 

a 20787 

128 

452.7 

2.1 

24 336 

222 

0.24968 

m 

15600 

0.99170 

1033 

0.31844 

47 

0.20915 

128 

450.5 

2.1 

24 558 

222 

a 25140 

172 

15700 

1.00203 

1041 

0.31891 

47 

0.21043 

128 

448.4 

2.0 

24 770 

223 

0.25312 

173 

15800 

1.01244 

1048 

0.31938 

46 

0.21171 

128 

446.4 

2.1 

25.003 

224 

a 25485 

173 

15000 

1.02292 

1055 

a 31984 

47 

0.21299 

128 

444.3 

2.1 

25.227 

226 

a 25658 

173 

16000 

1.03347 

1060 

0.32031 

47 

0.21427 

128 

442.2 

2.1 

25.453 

227 

a 25831 

173 

16100 

1.04407 

1068 

a 32078 

46 

0.21555 

128 

440.1 

2.0 

25.680 

227 

0.26004 

174 

16200 

1.05475 

1075 

a 32124 

47 

0.21683 

127 

438.1 

2.1 

25.907 

229 

0.26178 

175 

16300 

1.06550 

1084 

a 32171 

47 

a 21810 

128 

436.0 

2.0 

26.136 

230 

a 26351 

174 

16400 

1.07634 

1002 

a 32218 

47 

0.21938 

127 

434.0 

2.0 

26.366 

231 

0.26525 

174 

16500 

1.08726 

1099 

0.32265 

46 

0.22065 

128 

432.0 

2.1 

2& 597 

232 

0.26699 

174 

16600 

1.09825 

1107 

a 32311 

47 

a 22193 

127 

429.9 

2.0 

26.829 

233 

a 26873 

175 

16700 

1.10932 

1116 

0.32358 

47 

a 22320 

128 

427.9 

1.9 

27.062 

234 

0.27048 

175 

16800 

1.12048 

1123 

a 32405 

46 

a 22448 

127 

426.0 

2.0 

27.296 

236 

0.27223 

175 

16900 

1.13171 

1131 

a 32451 

47 

a 22575 

127 

424.0 

2.0 

27.532 

236 

0.27398 

175 

17000 

1.14302 

1136 

0.32498 

47 

a 22702 

127 

422.0 

2.0 

27.768 

237 

0.27573 

175 

17100 

1.15438 

1145 

0.32545 

46 

a 22829 

127 

420.0 

1.9 

28.005 

239 

0.27748 

176 

17200 

1.16583 

1153 

0.32591 

47 

a 22956 

127 

418.1 

1.9 

28.244 

240 

0.27924 

176 

17300 

1.17736 

1162 

0.32638 

47 

a 23083 

127 

416.2 

2.0 

28.484 

241 

0.28100 

176 

17400 

1.18898 

1170 

0.32685 

46 

a 23210 

127 

414 2 

1.9 

28.725 

242 

0.28276 

176 

17500 

1.30068 

1179 

a 32731 

47 

a 23337 

127 

412.3 

1.9 

28.967 

243 

a 28452 

177 

17600 

L21247 

1187 

0.32778 

47 

a 23464 

127 

410.4 

1.9 

29.210 

244 

a 28629 

177 

17700 

L 22434 

1196 

0.32825 

47 

0.23591 

127 

408.5 

1.9 

29.454 

245 

0.28806 

177 

17800 

1.23630 

1204 

0.32872 

47 

a 23718 

126 

406.6 

1.9 

29.699 

247 

a 28983 

177 

17900 

1.24834 

1213 

a 32919 

47 

0.23844 

127 

4047 

1.9 

29.946 

248 

a 29160 

178 

18000 

1.26047 

1219 

a 32966 

47 

0.23971 

127 

402.8 

1.0 

30.194 

249 

0.29338 

178 

18100 

1.27266 

1228 

a 33013 

47 

a 24098 

126 

400.9 

1.8 

3a 443 

250 

0.29516 

178 

18200 

1.28494 

1237 

a 33060 

47 

a 24224 

127 

399.1 

1.9 

30.693 

251 

0.29694 

178 

18300 

1.29731 

1246 

a 33107 

47 

a 24351 

126 

397.2 

1.9 

30.944 

252 

0.29872 

179 

18400 

1.30977 

1256 

a 33154 

47 

a 24477 

126 

395.3 

1.9 

31.196 

254 

a 30051 

179 

18500 

1.32233 

1264 

a 33201 

48 

a 24603 

126 

393.5 

1.8 

31.450 

255 

0.80230 

179 

18600 

1.33497 

1274 

a 33249 

47 

a 24729 

126 

391.7 

1.9 

31.705 

256 

a 30409 

179 

18700 

1.34771 

1283 

0.33296 

47 

a 24855 

126 

389.8 

1.8 

3L981 

257 

0.30588 

180 

18800 

1.36054 

1292 

0.33343 

48 

a 24981 

126 

388.0 

1.8 

32.218 

258 

a 30768 

180 

18900 

1.37346 

1301 

a 33391 

47 

0.25107 

126 

386.2 

1.8 

32.476 

260 

a 30948 

180 

19000 

1.38647 

1307 

a 33438 

48 

0.25233 

126 

3844 

L8 

32.736 

361 

a 31128 

180 

19100 

L39954 

1317 

a 33486 

47 

0.25359 

125 

382.6 

L 8 

32.997 

261 

0.31308 

181 

19200 

1.41271 

1327 

0.33533 

48 

0.25484 

126 

380.8 

L 7 

33.258 

263 

0.31489 

181 

16300 

1.42596 

1337 

a 35581 

48 

0.25610 

125 

379.1 

L8 

33.521 

265 

0.31670 

181 

19400 

1.43935 

1347 

0.33629 

48 

0.25735 

126 

377.3 

1.8 

33.786 

266 

a 31851 

181 

19500 

L45282 

1357 

a 33677 

48 

0.25861 

125 

375.5 

1.7 

34052 

267 

0.32032 

181 

19600 

1.46639 

1366 

a 33725 

48 

a 25986 

125 

373.8 

1.8 

34319 

268 

0.32213 

182 

19700 

1.48006 

1377 

a 33773 

48 

0.26111 

125 

372.0 

1.7 

34 587 

269 

0.32395 

182 

19800 

1.49382 

1386 

a 33821 

48 

a 26236 

125 

370.3 

1.8 

34 856 

371 

0.32577 

182 

19900 

1.50768 

1396 

a 33869 

48 

a 26361 

125 

368.5 

1.7 

35.127 

272 

0.32759 

182 

20000 

1.52164 

1406 

a 33917 

48 

a 26486 

125 

366.8 

L8 

35.399 

273 

a 32941 

182 
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TABLE II. V-=975f. Continued. 


7 X 

B 

D 


D 

log B' 

D 

V 

D 

IS 

D 

log Q 

A 

0 

0.00000 

340 

0.25000 

46 

0.00000 

168 

975.0 

5.6 

0.000 

103 

0.00000 

168 

100 

0.00340 

342 

0.25046 

45 

0.00168 

166 

969.4 

5.6 

0.103 

103 

0.00168 

109 

200 

0.00682 

345 

0.25091 

46 

0.00334 

166 

963.8 

5.5 

0.206 

104 

0.00337 

168 

300 

0.01027 

348 

0.25137 

45 

0.00500 

165 

958.3 

5.4 

0.310 

105 

0.00505 

167 

400 

0.01375 

350 

0.25182 

46 

0.00665 

163 

952.9 

5.4 

0.415 

105 

0.00672 

168 

600 

0.01725 

353 

0.25228 

45 

0.00828 

163 

947.5 

5.3 

0.520 

106 

0.00840 

167 

600 

0.02078 

355 

0.25273 

45 

0.00991 

162 

942.2 

5.2 

0.626 

107 

0.01007 

167 

700 

0.02433 

358 

0.25319 

45 

0.01153 

161 

937.0 

5.2 

0.733 

107 

0.01174 

166 

800 

0.02791 

361 

0.25364 

46 

0.01314 

159 

931.8 

5.1 

0.840 

108 

0.01340 

167 

900 

0.08152 

364 

0.25410 

45 

0.01473 

159 

926.7 

5.1 

0.948 

108 

0.01507 

166 

1000 

0.08516 

386 

0.25455 

45 

0.01632 

158 

921.6 

5.0 

1.056 

109 

0.01673 

166 

1100 

0.03882 

369 

0.25500 

46 

0.01790 

157 

916.6 

5.0 

1.165 

109 

0.01839 

165 

1200 

0.04251 

372 

0.25546 

45 

0.01947 

156 

911.6 

4.9 

1.274 

110 

0.02004 

166 

1300 

0.04623 

375 

0.25591 

45 

0.02103 

155 

906.7 

4.8 

1.384 

111 

0.02170 

165 

1400 

0.04998 

377 

0.25636 

46 

0.02258 

154 

901.9 

4.8 

1.495 

111 

0.02335 

165 

1500 

0.05375 

380 

0.25682 

45 

0.02412 

153 

897.1 

4.8 

1.606 

112 

0.02500 

164 

1600 

0.05755 

383 

0.25727 

45 

0.02565 

152 

892.3 

4.7 

1.718 

112 

0.02664 

165 

1700 

0.06138 

386 

0.25772 

45 

0.02717 

152 

887.6 

4.6 

1.830 

113 

0.02829 

165 

1800 

0.06524 

389 

0.25817 

46 

0.02869 

150 

883.0 

4.6 

1.943 

114 

0.02994 

164 

1900 

0.06913 

391 

0.25863 

45 

0.03019 

150 

878.4 

4.6 

2.057 

114 

0.03158 

164 

2000 

0.07304 

394 

0.25908 

46 

0.03169 

149 

873.8 

4.5 

2.171 

115 

0.03322 

164 

2100 

0.07698 

397 

0.25954 

45 

0.03318 

148 

869.3 

4.5 

2.286 

115 

0.08486 

163 

2200 

0.08095 

400 

0.25999 

46 

0.03466 

147 

864.8 

4.4 

2.401 

116 

0.03649 

164 

2300 

0.08495 

403 

0.26045 

46 

0.03613 

146 

860.4 

4.4 

2.517 

116 

0.03813 

163 

2400 

0.08898 

406 

0.26091 

46 

0.03759 

145 

856.0 

4.3 

2.633 

117 

0.03976 

163 

2500 

0.09304 

409 

0.26137 

45 

0.03904 

145 

851.7 

4.3 

2.750 

118 

0.04139 

163 

2600 

0.09713 

411 

0.26182 

46 

0.04049 

144 

847.4 

4.2 

2.868 

118 

6.04302 

163 

2700 

0.10124 

415 

0.26228 

46 

0.04193 

143 

843.2 

4.2 

2.986 

119 

0.04465 

163 

2800 

0.10539 

417 

0.26274 

45 

0.04336 

142 

839.0 

4.2 

3.105 

120 

0.04628 

163 

2900 

0.10956 

420 

0.26319 

46 

0.04478 

142 

834.8 

4.1 

3.225 

120 

0.04791 

162 

3000 

0.11376 

423 

0.26365 

46 

0.04620 

141 

830.7 

4.1 

3.345 

121 

0.04953 

162 

3100 

0.11799 

426 

0.26411 

47 

0.04761 

140 

826.6 

4.0 

3.466 

121 

0.05115 

162 

3200 

0.12225 

429 

0.26458 

46 

0.04901 

139 

822.6 

4.0 

3.587 

122 

0.05277 

162 

3300 

0.12654 

432 

0.26504 

48 

0.05040 

139 

818.6 

4.0 

3.709 

122 

0.05439 

162 

3400 

0.13086 

435 

0.26550 

46 

0.05179 

138 

814.6 

3.9 

3.831 

123 

0.05601 

161 

3500 

0.13521 

438 

0.26596 

46 

0.05317 

137 

810.7 

3.9 

3.954 

124 

0.05762 

162 

3600 

0.13959 

441 

0.26642 

46 

0.05454 

136 

806.8 

3.8 

4.078 

124 

0.05924 

161 

3700 

0.14400 

445 

0.26688 

45 

0.05590 

136 

803.0 

3.8 

4.202 

| 125 

0.06085 

161 

3800 

0.14845 

447 

0.26733 

46 

0.05726 

135 

799.2 

3.8 

4.327 

125 

0.06246 

161 

3900 

0.15292 

450 

0.26779 

45 

0.05861 

134 

795.4 

3.7 

4.452 

126 

0.06407 

161 

4000 

0.15742 

453 

0.26824 

44 

0.05995 

132 

791.7 

3.7 

4.678 

127 

0.06568 

161 

4100 

0.16195 

457 

0.26868 

44 

0.06127 

132 

788.0 

3.7 

4.705 

127 

0.06729 

160 

4200 

0.16652 

460 

0.26912 

44 

0.06259 

132 

784.3 

3.6 

4.832 

128 

0.06889 

161 

4300 

0.17112 j 

463 

0.26956 

44 

0.06391 

131 

780.7 

3.7 

4.960 

128 

0.07050 

160 

4400 

0.17575 

466 

0.27000 

44 

0.06522 

132 

777.0 

3.6 

5.088 

129 

0.07210 

160 

4500 

0.18041 

468 

0.27044 

43 

0.06654 

131 

773.4 

3.6 

5.217 

130 

0.07370 

160 

4600 

0.18509 

472 

a 27087 

44 

0.06785 

131 

769.8 

3.6 

5.347 

130 

0.07530 

160 

4700 

0.18981 

476 

0.27131 

44 

0.05916 

130 

766.2 

3.6 

5.477 

131 

0.07600 

159 

4800 

0.19457 

478 

0.27175 

44 

0.07046 

131 

762.6 

3.6 

5.608 

132 

0.07849 

160 

4900 

0.19935 

481 

0.27219 

44 

0.07177 

130 

759.0 

3.5 

5.740 

132 

0.08009 

169 

5000 

0.20416 

485 

0.27263 

42 

0.07307 

129 

755.6 I 

3.5 

5.872 

133 

0.06168 

159 
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TABLE II. V=976f. Continued. 


7 X 

n 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

■ 

E 

toy Q 

A 

5000 

0.20416 

485 

0.27263 

42 

0.07307 

129 

755.5 

3.5 

5.872 

133 

0.06168 

159 

6100 

0.20901 

488 

0.27305 

42 

0.07436 

129 

752.0 

3.5 

6.005 

133 

0.08327 

158 

5200 

0.21389 

491 

0.27347 

42 

0.07565 

129 

748.5 

3.5 

6.138 

134 

0.08485 

159 

5300 

0.21880 

495 

0.27389 

42 

0.07694 

129 

745.0 

3.5 

6.272 

134 

0.08644 

159 

5400 

0.22375 

498 

0.27431 

42 

0.07823 

128 

741.5 

3.5 

6.406 

135 

0.08803 

159 

5500 

0.22873 

501 

0.27473 

42 

0.07951 

129 

738.0 

3.4 

6.541 

136 

0.08962 

158 

5600 

0.23374 

504 

0.27515 

41 

0.08080 

129 

734.6 

3.4 

6.677 

137 

0.09120 

159 

5700 

0.23878 

508 

0.27556 

42 

0.08209 

129 

731.2 

3.4 

6.814 

137 

0.09279 

159 

5800 

0 24386 

511 

0.27598 

41 

0.08338 

129 

727.8 

3.4 

6.951 

138 

0.09438 

158 

5900 

0.24897 

514 

0.27639 

41 

0.08467 

129 

724.4 

3.4 

7.089 

138 

0.09596 

159 

6000 

0.25411 

518 

0.27680 

41 

0.08596 

129 

721.0 

3.4 

7.227 

139 

0.09755 

159 

6100 

0.25929 

521 

0.27721 

42 

0.08725 

129 

717.6 

3.3 

7.366 

139 

0.09914 

158 

6200 

0.26450 

525 

0.27763 

41 

0.08854 

128 

714.3 

3.3 

7.505 

140 

0.10072 

159 

6300 

0.26975 

529 

0.27804 

41 

0.08982 

129 

711.0 

3.3 

7.645 

141 

0.10231 

158 

6400 

0.27504 

532 

0.27845 

42 

0.09111 

129 

707.7 

3.3 

7.786 

142 

0.10389 

159 

6500 

0.28036 

535 

0.27887 

41 

0.09240 

129 

704.4 

3.3 

7.928 

142 

0.10548 

158 

6600 

0.28571 

539 

0.27928 

41 

0.09369 

129 

701.1 

3.3 

8.070 

143 

0.10706 

159 

6700 

0.29110 

542 

0.27970 

42 

0.09498 

128 

697.8 

3.2 

8.213 

144 

0.10865 

158 

6800 

0.29652 

546 

0.28012 

41 

0.09626 

129 

694.6 

3.3 

8.357 

144 

0.11023 

159 

6900 

0.30198 

550 

0.28053 

42 

0.09755 

129 

691.3 

3.2 

8.501 

145 

0.11182 

158 

7000 

0.30748 

553 

0.28095 

42 

0.09884 

129 

688.1 

3.2 

* 8.646 

146 

0.11340 

159 

7100 

0.31301 

557 

0.28137 

42 

0.10013 

129 

684.9 

3.2 

8.792 

146 

0.11499 

158 

7200 

0.31858 

561 

0.28179 

42 

0.10142 

130 

681.7 

3.2 

8.938 

147 

0.11657 

159 

7300 

0.32419 

565 

0.28221 

42 

0.10272 

129 

678.5 

3.2 

9.085 

148 

0.11816 

159 

7400 

0.32984 

568 

0.28263 

42 

0.10401 

129 

675.3 

3.1 

9.233 

148 

0.11975 

159 

7500 

0.33552 

572 

0.28305 

42 

0.10530 

129 

672.2 

3.2 

9.381 

149 

0.12134 

158 

7600 

0.34124 

576 

0.28347 

42 

0.10659 

129 

669.0 

3.1 

9.530 

150 

0.12292 

159 

7700 

0.34700 

580 

0.28389 

42 

0.10788 

130 

665.9 

3.1 

9.680 

151 

0.12451 

160 

7800 

0.35280 

583 

0.28431 

42 

0.10918 

m 

662.8 

3.1 

9.831 

151 

0.12611 

159 

7900 

0.35868 

587 

0.28473 

42 

0.11047 

129 

659.7 

3.1 

9.982 

152 

0.12770 

159 

8000 

0.36450 

591 

0.28515 

42 

0.11176 

129 

656.6 

3.1 

10.134 

152 

0.12929 

159 

8100 

0.37041 

595 

0.28557 

43 

0.11306 

129 

653.5 

3.0 

10.286 

154 

0.18088 

160 

8200 

0.37636 

599 

0.28600 

42 

0.11434 

130 

650.5 

3.0 

10.440 

154 

0.13248 

159 

8300 

0.38235 

604 

0.28642 

43 

0.11564 

129 

647.5 

3.1 

10.594 

155 

0.13407 

159 

8400 

0.38839 

607 

0.28685 

42 

0.11693 

129 

644.4 

3.0 

10.749 

155 

0.13566 

160 

8500 

0.39446 

611 

0.28727 

42 

0.11822 

129 

641.4 

3.0 

10.904 

156 

0.13726 

160 

8600 

0.40057 

616 

0.28769 

43 

0.11951 

129 

638.4 

2.9 

11.060 

157 

0.13886 

160 

8700 

0.40673 

619 

0.28812 

42 

0.12080 

130 

635.5 

3.0 

11.217 

158 

0.14046 

160 

8800 

0.41292 

623 

0.28854 

43 

0.12210 

129 

632.5 

3.0 

11.375 

159 

0.14206 

161 

8900 

0.41915 

628 

0.28897 

42 

0.12339 

129 

629.5 

2.9 

11.534 

159 

0.14367 

160 

9000 

0.42543 

632 

0.28939 

43 

0.12468 

129 

626.6 

2.9 

11.693 

160 

0.14527 

161 

9100 

0.43175 

636 

0.28982 

43 

0.12597 

129 

623.7 

2.9 

11.853 

160 

0.14688 

160 

9200 

0.43811 

641 

0.29025 

43 

0.12726 

130 

620.8 

2.9 

12.013 

162 

0.14848 

161 

9300 

0.44452 

645 

0.29068 

43 

0.12856 

129 

617.9 

2.9 

12.175 

162 

0.15009 

161 

9400 

0.45097 

649 

0.29111 

43 

0.12985 

129 

615.0 

2.9 

12.337 

163 

0.15170 

161 

9500 

0.46746 

654 

0.29154 

43 

0.13114 

129 

612.1 

2.8 

12.500 

164 

0.15331 

161 

9600 

0.46400 

658 

0.29197 

43 

0.13243 

129 

609.3 

2.9 

12.664 

164 

0.15492 

162 

9700 

0.47058 

662 

0.29240 

43 

0.13372 

130 

606.4 

2.8 

12.828 

166 

0.15654 

161 

9800 

0.47720 

667 

0.29283 

43 

0.13502 

129 

603.6 

2.8 

12.994 

166 

0.15815 

161 

9900 

0.48387 

671 

0.29326 

43 

0.13631 

129 

600.8 

2.8 

13.100 

167 

0.15977 

162 

10000 

0.49058 

676 

0.29369 

44 

0.13760 

129 

698.0 

2.8 

13.327 

168 

0.16139 

162 
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TABLE II. F-m/. i.—Continued. 


7 X 

Zmm u 

A 

A 


D 

log B' 

D 

a 

D 


D 

logQ 

A 

10000 

0l 49058 

676 

0.29369 

44 

1.3760 

129 

598.0 

2.8 

13.327 

168 

a 16189 

162 

10100 

0.49734 

680 

0.29413 

43 

1.3889 

129 

595.2 

2.7 

13.495 

168 

0.16301 

162 

10200 

0.50414 

685 

0.29456 

44 

1.4018 

130 

592.5 

2.8 

13.663 

169 

0.16463 

163 

10300 

a 51099 

690 

0.29500 

43 

1.4148 

129 

589.7 

2.8 

13.832 

170 

0.16626 

162 

10400 

a 51789 

694 

0.29543 

44 

1.4277 

129 

586.9 

2.7 

14.002 

171 

0.16788 

163 

10500 

0l 52483 

699 

0.29587 

44 

1.4406 

129 

584.2 

2.7 

14.173 

172 

0.16951 

163 

10600 

a 53182 

704 

a 29631 

43 

1.4535 

129 

581.5 

2.7 

14.345 

172 

0.17114 

163 

10700 

0.53886 

708 

0.29674 

44 

1.4664 

130 

578.8 

2.7 

14.517 

174 

0.17277 

163 

10800 

0.54594 

713 

a 29718 

43 

1.4794 

129 

576.1 

2.7 

14.601 

174 

0.17440 

163 

10900 

a 56307 

718 

0.29761 

44 

1.4923 

129 

573.4 

2.7 

14.865 

175 

0.17603 

164 

11000 

0.56025 

722 

a 29806 

44 

1.5052 

129 

570.7 

2.7 

15.040 

176 

a 17767 

164 

11100 

a 56747 

728 

0.29849 

44 

1.5181 

129 

568.0 

2.6 

15.216 

176 

0.17931 

163 

11200 

0.57475 

732 

0.29893 

44 

1.5310 

130 

565.4 

2.6 

15.392 

178 

0.18094 

164 

11300 

0.58207 

737 

0.29937 

44 

1.5440 

129 

562.8 

2.7 

15.570 

178 

0.18258 

165 

11400 

0.58944 

743 

0.29981 

45 

1.5569 

129 

56a 1 

2.6 

15.748 

179 

a 18423 

164 

11500 

0.56687 

747 

0.30026 

44 

1.5608 

129 

567.5 

2.6 

15.927 

180 

0.18587 

165 

11600 

0.60434 

753 

0.30070 

44 

1.5827 

129 

664.9 

11 

16.107 

181 

a 18752 

164 

11700 

0.61187 

758 

a 30114 

44 

1.5956 

130 

652.3 

2.6 

16.288 

181 

0.18916 

165 

11800 

0.61945 

762 

a 30158 

44 

1.6086 

129 

549.7 

2.5 

16.469 

183 

a 19081 

166 

11900 

a 62707 

768 

0.30202 

44 

1.6215 

129 

547.2 

2.6 

16.652 

183 

0.19247 

165 

12000 

0.63475 

773 

0.30246 

45 

1.6344 

129 

644.6 

2.5 

la 835 

184 

a 19412 

166 

12100 

0.64248 

778 

0.30291 

44 

1.6473 

129 

542.1 

2.6 

17.019 

185 

0.19578 

165 

12200 

0.65026 

784 

0.30335 

45 

1.6602 

129 

539.5 

2.5 

17.204 

185 

0.19743 

166 

12300 

0.65810 

789 

0.30380 

44 

1.6731 

129 

537.0 

2.5 

17.389 

187 

a 19909 

166 

12400 

0.66599 

795 

0.30424 

45 

1.6860 

129 

534.5 

2.5 

17.576 

188 

a20075 

167 

12800 

a 67394 

800 

0.30469 

45 

1.6989 

129 

532.0 

2.5 

17.764 

188 

0.20242 

166 

12600 

a 68194 

806 

a 30514 

44 

1.7118 

129 

529.5 

2.4 

17.952 

189 

0.20408 

167 

12700 

a 69000 

811 

0.30558 

45 

1.7247 

129 

527.1 

2.5 

18.141 

191 

0.20575 

167 

12800 

0.60811 

817 

0.30603 

44 

1.7376 

129 

524.6 

2.5 

18.332 

191 

0.20742 

167 

12900 

0.70628 

822 

a 30647 

45 

1.7505 

129 

522.1 

2.4 

18.523 

191 

0.20909 

167 

13000 

0.71450 

828 

0.30692 

45 

1.7634 

129 

519.7 

2.4 

18.715 

193 

0.21076 

167 

13100 

0.72278 

833 

0.30737 

45 

1.7763 

129 

517.3 

2.4 

18.908 

194 

0.21243 

168 

13200 

a 73111 

860 

0.30782 

45 

1.7891 

128 

514.9 

2.4 

19.102 

194 

0.21411 

168 

13300 

a 73951 

845 

a 30827 

45 

1.8020 

129 

512.5 

2.4 

19.296 

196 

0.21579 

168 

13400 

a 74796 

851 

0.30872 

46 

1.8148 

129 

510.1 

2.4 

19.492 

196 

0.21747 

168 

13500 

0.75647 

857 

a 30918 

45 

1.8277 

129 

607.7 

2.4 

19.688 

198 

0.21915 

168 

13600 

a 76504 

862 

0.30963 

45 

1.8406 

128 

505.3 

13 

19.886 

198 

0.22083 

160 

13700 

0.77366 

869 

a 31008 

45 

1.8534 

129 

603.0 

2.3 

20.084 

200 

a 22252 

160 

13800 

0.78235 

874 

a 31053 

45 

1.8663 

128 

500.7 

2.4 

20.284 

200 

0.22421 

169 

13900 

0.79109 

880 

a 31098 

45 

1.9791 

129 

498.3 

2.3 

20.484 

201 

0.22590 

169 

14000 

a 79989 

886 

0.31143 

46 

1.8920 

128 

496.0 

2.3 

20.685 

202 

0.22759 

169 

14100 

0.80875 

893 

a 31189 

45 

1.9048 

129 

493.7 

2.3 

20.887 

203 

0.22928 

170 

14200 

a 81768 

898 

a 31234 

46 

1.9177 

128 

491.4 

2.3 

21.090 

203 

0.23098 

170 

14300 

a 82666 

905 

0.31280 

45 

1.9305 

128 

489.1 

2.3 

21.293 

205 

0.23268 

169 

14400 

0.83571 

912 

0.31325 

46 

1.9433 

129 

486.8 

2.3 

21.498 

206 

0.23437 

171 

14500 

0.84483 

917 

a 31371 

46 

1.9562 

128 

484.5 

2.3 

21.704 

207 

0.23608 

170 

14600 

a 85400 

924 

0.31417 

45 

1.9690 

128 

482.2 

2.2 

21.911 

208 

0.23778 

171 

14700 

0.86324 

930 

0.31462 

46 

1.9818 

128 

480.0 

2.2 

22.119 

208 

0.23949 

171 

14800 

0.87254 

936 

a 31508 

45 

1.9946 

129 

477.8 

2.8 

22.327 

210 

0.24120 

171 

14900 

0.88190 

943 

a 81563 

46 

2.0075 

128 

475.5 

2.2 

22.637 

211 

a 24291 

171 


a»i33 

949 

a 31599 

46 

2.0203 

128 

473.3 

2.2 

22.748 

212 

& 94462 

179 
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TABLE II. r-m/. Continued. 



n 

D 

H 

B 

logB' 

a 

D 

B 

■ 

B 

*VQ 

A 

16000 

0.89133 

949 

6.31599 

46 

2.0203 

138 

473.3 

2.2 

22.748 

212 

0.24462 

172 

15100 

0.90063 

966 

a 31645 

46 

2.0331 

128 

471.1 

2 2 

22.960 

212 

0.24634 

171 

16300 

0.91038 

963 

0.31691 

46 

2.0459 

127 

468.9 

2.2 

23.172 

214 

0.24805 

172 

16300 

0.93001 

970 

0 31737 

46 

2.0686 

128 

466.7 

2.1 

23.386 

214 

0.24977 

172 

16400 

0.93971 

976 

0.31783 

46 

2.0714 

128 

464.6 

2.2 

23.600 

210 

0.25149 

173 

16500 

0.93947 

983 

0.31829 

46 

2.0842 

128 

463.4 

2.2 

23.816 

217 

0.25322 

172 

16000 

0.94930 

990 

0.31875 

46 

2.0970 

128 

46 a 2 

2.1 

24.033 

217 

0.25494 

173 

15700 

0.95920 

996 

0.31921 

46 

2.1098 

127 

458.1 

2.2 

24.250 

219 

0.25667 

173 

16800 

0.96916 

1004 

0.31967 

46 

2.1225 

128 

455.9 

2.1 

24.469 

220 

0.25840 

174 

16000 

0.97920 

1010 

a 32013 

46 

2.1353 

128 

453.8 

2.1 

24.689 

221 

0.26014 

173 

16000 

0.98930 

1017 

0.32069 

47 

2.1481 

127 

45 L 7 

2.1 

24.910 

222 

126187 

174 

16100 

0.99947 

1034 

0.32106 

46 

2.1608 

127 

449.6 

2.1 

25.132 

223 

0.26361 

174 

16300 

1.00971 

1031 

0.32152 

47 

2.1735 

127 

447.5 

2.1 

25.355 

223 

0.26535 

174 

16300 

1.02003 

1039 

0.32199 

46 

2.1862 

127 

445.4 

2.0 

25.578 

225 

0.26709 

175 

16400 

1.03041 

1046 

0.32245 

47 

2.1989 

128 

443.4 

2.1 

25.803 

227 

0.26884 

175 

16600 

1.04087 

1053 

a 32292 

46 

2.2117 

127 

441.3 

2.1 

26.030 

227 

0.27069 

175 

16600 

1.05140 

1061 

0.32338 

47 

2.2244 

127 

439.2 

2.0 

26.257 

228 

0.27234 

175 

16700 

1.06301 

1068 

0.32385 

46 

2.2371 

127 

437.2 

2.0 

26.485 

229 

0.27409 

175 

16800 

1.07369 

1075 

0.32431 

47 

2.2498 

127 

435.2 

2.1 

26.714 

231 

0.27584 

170 

16000 

1.08344 

1083 

0.32478 

46 

2.2625 

127 

433.1 

2.0 

26.945 

231 

0.27760 

176 

17000 

1.09427 

1090 

0.32524 

47 

2.2752 

126 

43 L 1 

2.0 

27.176 

232 

0.27936 

176 

17100 

1.10517 

1098 

0.32571 

47 

2.2878 

127 

429.1 

2.0 

27.408 

234 

0.28112 

178 

17300 

1.11615 

1106 

0.32618 

47 

2.3005 

126 

427.1 

2.0 

27.642 

235 

0.28288 

177 

17300 

1.12721 

1114 

0.32666 

47 

2.3131 

126 

425.1 

2.0 

27.877 

235 

0.28465 

176 

17400 

1.13835 

1123 

0.32712 

47 

2.3257 

127 

423.1 

1.9 

28.112 

237 

0.28641 

177 

17600 

1.14967 

1129 

0.32759 

47 

2.3384 

126 

421.2 

2.0 

28.349 

238 

0.28818 

177 

17600 

1.16086 

1138 

0.32806 

47 

2.3510 

126 

419.2 

2.0 

28.587 

240 

0.28995 

ns 

17700 

1.17224 

1145 

0.32853 

47 

2.3636 

126 

417.2 

1.9 

28.827 

240 

0.29173 

177 

17800 

1.18309 

1154 

0.32900 

47 

2.3762 

127 

415.3 

2.0 

29.067 

241 

0.29350 

178 

17900 

1.19623 

1161 

0.32947 

47 

2.3889 

126 

413.3 

1.9 

29.308 

243 

0.29528 

178 

18000 

1.30684 

1170 

0.82994 

47 

3.4015 

136 

411.4 

1.9 

29.551 

244 

0.29706 

178 

18100 

1.21864 

1178 

0.33041 

48 

2.4141 

125 

409.5 

1.9 

29.795 

244 

0.29884 

17 ® 

18300 

1.23032 

1186 

0.33089 

47 

14266 

126 

407.6 

1.9 

30.039 

240 

0.30063 

179 

18300 

1.24218 

1196 

0.33136 

48 

14392 

125 

405.7 

1.9 

30.285 

247 

130242 

179 

18400 

1.25413 

1204 

0.33184 

47 

14517 

126 

403.8 

1.9 

30.532 

249 

0.30421 

179 

18500 

1.26617 

1211 

0.33231 

47 

2.4643 

126 

401.9 

1.9 

30.781 

249 

0.30600 

180 

18000 

1.27828 

1221 

a 33278 

47 

14769 

125 

4 oao 

1.8 

31.030 

251 

130780 

179 

18700 

1.29049 

1239 

0.33325 

48 

14894 

126 

m2 

1.9 

31.281 

252 

130959 

180 

18800 

1.30278 

1237 

0.33373 

47 

15020 

125 

396.3 

1.9 

31.533 

253 

131139 

181 

18900 

L 31515 

1246 

a 33420 

48 

15145 

126 

394.4 

L 8 

31.786 

254 

0.31320 

180 

19000 

1.32761 

1254 

0.33468 

48 

15371 

125 

392.6 

1.8 

32.040 

255 

181500 

180 

19100 

1.34015 

1264 

0.33616 

48 

15396 

125 

39 a 8 

1.9 

31295 

257 

0.31680 

181 

19300 

1.36379 

1272 

0.33664 

48 

15521 

125 

388.9 

1.8 

31552 

258 

0.31861 

181 

19300 

1.36661 

1282 

a 33612 

47 

15646 

125 

387.1 

1.8 

81810 

268 

0.32042 

181 

19400 

1.37833 

1291 

0.33659 

48 

2.5771 

125 

385.3 

1.8 

33.068 

261 

0.32223 

181 

19600 

1.39124 

1300 

0.33707 

48 

2.5896 

125 

383.5 

1.8 

33.329 

261 

132404 

182 

19600 

1.40424 

1309 

0.33765 

48 

16021 

125 

381.7 

1.8 

33.590 

263 

132586 

182 

19700 

1.41733 

1318 

0.33803 

47 

16146 

125 

379.9 

L8 

33.853 

264 

0.32708 

182 

19800 

1.43051 

1328 

a 33850 

48 

16371 

125 

378.1 

1.7 

34.117 

266 

132960 

182 

19900 

1.44379 

1336 

0.33898 

48 

16396 

125 

376.4 

1.8 

34.382 

266 

133132 

183 

30000 

L 45715 | 

1345 

0.33946 

48 

16631 

135 

37 A 6 

L8 

34.048 

267 

133313 

182 
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TABLE II. V^lfiOO /. i.—Continued. 


z-£ 
* c 

A 

A 

H 

A 

logB' 

A 


A 

r 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

323 

0.25000 

55 

0.00000 

179 

1000.0 

6.0 

0.000 

100 

0.00000 

181 

100 

0.00323 

326 

0.25055 

54 

0.00179 

176 

994.0 

5.9 

0.100 

101 

0.00181 

179 

200 

0.00649 

328 

0.25109 

63 

0.00355 

174 

988.1 

5.9 

0.201 

102 

0.00360 

179 

300 

0.00977 

331 

0.25162 

53 

0.00629 

172 

982.2 

5.8 

0.303 

102 

0.00539 

179 

400 

0.01308 

334 

0.25215 

53 

0.00701 

170 

976.4 

5.8 

0.405 

103 

0.00718 

178 

600 

0.01642 

336 

0.25268 

62 

0.00871 

168 

970.6 

5.6 

0.508 

104 

0.00896 

177 

600 

0.01978 

339 

0.25320 

51 

0.01039 

166 

965.0 

5.6 

0.612 

104 

0.01073 

176 

700 

0.02317 

342 

0.25371 

51 

0.01206 

165 

959.4 

5.6 

0.716 

104 

0.01249 

175 

800 

0.02669 

344 

0.25422 

50 

0.01370 

164 

953.8 

6.4 

0.820 

105 

0.01424 

175 

900 

0.03003 

347 

0.25472 

50 

0.01534 

163 

948.4 

5.4 

0.925 

106 

0.01599 

174 

1000 

0.03350 

349 

0.25522 

48 

0.01697 

161 

943.0 

5.2 

1.031 

106 

0.01773 

172 

1100 

0.03699 

353 

0.25570 

48 

0.01858 

159 

937.8 

5.2 

1.137 

107 

0.01945 

171 

1200 

0.04052 

355 

0.25618 

47 

0.02017 

157 

932.6 

5.1 

1.244 

108 

0.02116 

170 

1300 

0.04407 

357 

0.25665 

48 

0.02174 

155 

927.5 

5.1 

1.352 

108 

0.02286 

171 

1400 

0.04764 

361 

0.25713 

47 

0.02329 

155 

922.4 

5.0 

1.460 

109 

0.02457 

171 

1600 

0.05125 

363 

0.25760 

47 

0.02484 

165 

917.4 

5.0 

1.569 

109 

0.02828 

170 

1600 

0.05488 

366 

0.25807 

47 

0.02639 

155 

912.4 

4.9 

1.678 

no 

0.02798 

170 

1700 

0.05854 

368 

0.25854 

46 

0.02794 

154 

907.5 

4.9 

1.788 

no 

0.02968 

170 

1800 

0.06222 

372 

0.25900 

47 

0.02948 

153 

902.6 

4.8 

1.898 

in 

0.03138 

169 

1900 

0.06594 

874 

0.25947 

46 

0.03101 

152 

897.8 

4.8 

2.009 

112 

0.03307 

169 

2000 

0.06968 

377 

0.25993 

46 

0.03253 

151 

803.0 

4.7 

2.121 

112 

0.03476 

169 

2100 

0.07345 

380 

0.26039 

45 

0.03404 

150 

888.3 

4.6 

2.233 

113 

0.03645 

169 

2200 

0.07725 

382 

0.26084 

46 

0.03554 

150 

883.7 

4.6 

2.346 

113 

0.03814 

168 

2300 

0.08107 

386 

0.26130 

45 

0.03704 

149 

879.1 

4.6 

2.459 

114 

0.03982 

168 

2400 

0.08493 

388 

0.26175 

45 

0.03853 

149 

874.5 

4.5 

2.573 

115 

0.04150 

168 

2500 

0.08881 

390 

0.26220 

45 

0.04002 

147 

870.0 

4.5 

2.688 

115 

0.04318 

168 

2600 

0.09271 

. 394 

0.26265 

45 

0.04149 

147 

865.5 

4.4 

2.803 

116 

0.04486 

168 

2700 

0.09665 

397 

0.26310 

45 

0.04296 

147 

861.1 

4.4 

2.919 

116 

0.04664 

167 

2800 

0.10062 

399 

0.26355 

45 

0.04443 

145 

856.7 

4.3 

3.035 

117 

0.04821 

167 

2900 

0.10461 

402 

0.26400 

45 

0.04588 

144 

852.4 

4.3 

3.152 

118 

0.04968 

167 

3000 

0.10863 

406 

0.26445 

44 

0.04732 

144 

848.1 

4.2 

3.270 

118 

0.05155 

166 

8100 

0.11269 

408 

0.26480 

44 

0.04876 

144 

843.9 

4.2 

3.388 

119 

0.05321 

166 

8200 

0.11877 

411 

0.26533 

44 

0.06020 

142 

839.7 

4.2 

3.507 

120 

0.05487 

166 

3300 

0.12068 

414 

0.26677 

44 

0.05162 

142 

835.5 

4.1 

3.627 

120 

0.05653 

166 

3400 

0.12502 

416 

0.26621 

44 

0.05304 

140 

831.4 

4.1 

3.747 

120 

0.05819 

166 

3500 

0.12918 

420 

0.26665 

44 

0.05444 

140 

827.3 

4.1 

3.867 

121 

0.05985 

166 

3600 

0.13338 

423 

0.26709 

44. 

0.05584 

138 

823.2 

4.0 

3.988 

122 

0.06151 

165 

3700 

0.13761 

426 

0.28753 

44 

0.05722 

138 

819.2 

4.0 

4.110 

122 

0.06316 

165 

3800 

0.14187 

429 

0.26797 

44 

0.05860 

137 

815.2 

3.9 

4.232 

123 

0.06481 

165 

3900 

0.14616 

432 

0.26841 

44 

0.05997 

136 

811.3 

3.9 

4.355 

124 

0.06646 

165 

4000 

0.16048 

436 

0.26885 

44 

0.06133 

135 

807.4 

3.8 

4.479 

124 

0.06811 

165 

4100 

0.15483 

437 

0.20929 

43 

0.06268 

135 

803.6 

3.8 

4.603 

125 

0.06976 

164 

4200 

0.15920 

441 

0.26072 

44 

0.06403 

133 

799.8 

3.7 

4.728 

125 

0.07140 

164 

4300 

0.16361 

444 

0.27016 

43 

0.06636 

133 

796.1 

3.7 

4.853 

126 

0.07304 

164 

4400 

0 16805 

447 

0.27050 

43 

0.06660 

133 

792.4 

3.8 

4.979 

126 

0.07468 

164 

4600 

0.17262 

450 

0.27102 

43 

0.06802 

132 

788.6 

3.7 

5.105 

127 

0.07632 

163 

4600 

0.17702 

453 

0.27145 

44 

0.06034 

132 

784.9 

3.7 

5.232 

128 

0.07795 

163 

4700 

0.18165 

456 

0.27180 

43 

0.07066 

131 

781.2 

3.6 

5.360 

128 

0.07958 

163 

4800 

0.18611 

459 

0.27232 

43 

0.07197 

131 

777.6 

3.7 

5.488 

129 

0.08121 

163 

4900 

0.19070 

463 

0.27276 

43 

0.07328 

130 

773.9 

3.6 

5.617 

130 

0.08284 

163 

MOO 

0.19583 | 

466 

0.27818 

a 

© 

I 

120 

770.3 

3.6 

5.747 

130 

0.06447 

163 
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TABLE II. F« 1,000 /. i.—Continued. 


~ x 
z ~c 

D 

D 

H 

D 

log B' 

D 

D 

D 


E 

log Q 

A 

6000 

0.19533 

465 

0.27318 

43 

0.07458 

129 

770.3 

3.6 

5.747 

130 

0.06447 

163 

5100 

0.19998 

468 

0.27361 

43 

0.07687 

129 

766.7 

3.6 

5.877 

131 

0.06610 

163 

5200 

0.20466 

472 

0.27404 

42 

0.07716 

129 

763.1 

3.5 

6.008 

131 

0.08773 

162 

6300 

0.20908 

475 

0.27446 

43 

0.07846 

129 

759.6 

3.6 

6.139 

132 

0.08985 

162 

5400 

0.21413 

478 

0.27489 

43 

0.07974 

128 

756.0 

3.5 

6.271 

133 

0.09097 

162 

5500 

0.21891 

481 

0.27632 

42 

0.08102 

129 

752.5 

3.5 

6.404 

133 

0.09269 

162 

5600 

0.22372 

485 

0.27674 

43 

0.08231 

128 

749.0 

3.5 

6.637 

134 

0.09421 

162 

5700 

0.22857 

488 

0.27617 

42 

0.08359 

129 

745.5 1 

3.5 

6.671 

134 

0.09683 

162 

5800 

0.23345 

491 

0.27659 

43 

0.08488 

128 

742.0 

3.5 

6.805 

135 

0.09746 

162 

6000 

0.23836 

494 

0.27702 

42 

0.08616 

128 

738.5 

3.4 

6.940 

136 

0.09907 

161 

6000 

0.24330 

497 

0.27744 

43 

0.08744 

128 

735.1 

3.4 

7.076 

136 

0.10068 

161 

6100 

0.24827 

501 

0.27787 

43 

0.08872 

128 

731.7 

3.4 

7.212 

137 

0.10229 

161 

6200 

0.25328 

505 

0.27830 

42 

0.09000 

127 

728.3 

3.4 

7.349 

138 

0.10390 

161 

6300 

0.25833 

507 

0.27872 

42 

0.09127 

128 

724.9 

3.4 

7.487 

138 

0.10561 

161 

6400 

0.26340 

511 

0.27914 

42 

0.09256 

128 

721.5 

3.3 

7.625 

139 

0.10712 

161 

6600 

0.26851 

515 

0.27956 

42 

0.09383 

128 

718.2 

3.4 

7.764 

140 

0.10873 

161 

6600 

0.27366 

518 

0.27998 

42 

0.09611 

128 

714.8 

3.3 

7.904 

140 

0.11084 

161 

6700 

0.27884 

521 

0.28040 

42 

0.09639 

127 

711.5 

3.3 

8.044 

141 

0.11195 

162 

6800 

0.28405 

525 

0.28082 

41 

0.09766 

128 

708.2 

3.3 

8.185 

142 

0.11357 

161 

6600 

0.28930 

528 

0.28123 

41 

0.09694 

128 

704.9 

3.3 

8.327 

142 

0.11518 

160 

7000 

0.29468 

532 

0.28164 

42 

0.10022 

128 

701.6 

3.3 

8.469 

143 

0.11680 

160 

7106 

0.29990 

635 

0.28206 

41 

0.10150 

127 

698.3 

3.2 

8.612 

143 

0.11838 

160 

7200 

0.30525 

539 

0.28247 

42 

0.10277 

128 

695.1 ! 

3.3 

8.755 

144 

0.11998 

160 

7300 

0.31064 

543 

0.28289 

42 

0.10405 

128 

691.8 

3.2 

8.899 

145 

0.12158 

161 

7400 

0.31607 

546 

0.28331 

42 

0.10633 

128 

688.6 

3.2 

9.044 

146 

0.12318 

161 

7600 

0.32153 

550 

0.28373 

42 

0.10661 

128 

685.4 

3.2 

9.190 

146 

0.12479 

162 

7600 

0.32703 

553 

0.28416 

41 

0.10789 

127 

682.2 

3.2 

9.336 

147 

0.12641 

162 

7700 

0.33266 

557 

0.28456 

42 

0.10916 

128 

679.0 

3.2 

9.483 

148 

0.12803 

163 

7800 

0.33813 

661 

0.28498 

42 

0.11044 

128 

675.8 

3.2 

9.631 

148 

0.12966 

163 

7600 

0.34374 

665 

0.28640 

42 

0.11172 

128 

672.6 

3.1 

9.779 

149 

0.13129 

162 

8000 

0.34969 

568 

0.28682 

42 

0.11300 

128 

669.5 

3.1 

9.928 

150 

0.13291 

162 

8100 

0.36507 

572 

0.28624 

42 

0.11428 

128 

666.4 

3.1 

10.078 

160 

0.13463 

161 

8200 

0.36079 

576 

0.28666 

42 

0.11556 

128 

663.3 

3.1 

10.228 

161 

0.13614 

161 

8300 

0.36655 

580 

0.28708 

42 

0.11684 

128 

660.2 

3.1 

10.379 

162 

0.13775 

161 

8400 

0.37235 

584 

0.28750 

42 

0.11812 

128 

657.1 

3.1 

10.531 

162 

0.13936 

162 

8500 

0.37819 

588 

0.28792 

42 

0.11940 

128 

654.0 

3.0 

10.683 

153 

0.14098 

162 

8600 

0.38407 

592 

0.28834 

42 

0.12068 

128 

651.0 

3.1 

10.836 

164 

0.14260 

162 

8700 

0.38999 

595 

0.28876 

43 

0.12196 

129 

647.9 

3.0 

10.990 

156 

0.14422 

162 

8800 

0.39594 

600 

0.28019 

42 

0.12326 

128 

644.9 

3.0 

11.145 

156 

0.14584 

162 

8900 

0.40194 

603 

0.28961 

42 

0.12453 

128 

641.9 

3.0 

11.301 

156 

0.14746 

162 

9000 

0.40797 

608 

0.29003 

42 

0.12681 

128 

638.9 

3.0 

11.467 

157 

0.14908 

162 

9100 

0.41405 

612 

0.29045 

43 

0.12709 

128 

635.9 

3.0 

11.614 

158 

0.15070 

162 

9200 

0.42017 

616 

0.29088 

42 

0.12837 

129 

632.9 

2.9 

11.772 

158 

0.15232 

162 

9300 

0.42633 

620 

0.29130 

43 

0.12966 

128 

630.0 

2.9 

11.980 

169 

0.15394 

163 

9400 

0.43263 

624 

0.29173 

43 

0.13094 

128 

627.1 

3.0 

12.089 

160 

0.15667 

163 

9600 

0.43877 

628 

0.29216 

42 

0.13222 

129 

624.1 

2.9 

12.249 

160 

0.16720 

163 

9600 

0.44505 

633 

0.29258 

43 

0.13361 

128 

621.2 

2.9 

12.409 

161 

0.15883 

163 

9700 

0.45138 

636 

0.29801 

43 

0.13479 

128 

618.3 

2.9 

12.570 

162 

0.16046 

163 

9800 

0.45774 

641 

0.29644 

42 

0.13607 

129 

615.4 

2.8 

12.732 

163 

0.16209 

163 

9900 

0.46415 

646 

0.29386 

43 

0.13736 

128 

612.6 

2.9 

12.895 

164 

0.16372 j 

163 

10000 

0.47061 

661 

0.29429 

43 

0.13864 

128 

609.7 

2.8 

13.069 

166 

0.16536 

168 
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TABLE II. V—1,000 /. Continued. 


*-f 

A 

A 

H 

A 

loffB' 

A 

« 

■ 

A 

T* 

A 


A 

10000 

0. 47061 

651 

0.29428 

43 

0.13864 

128 

60a7 

as 

13.059 

165 

a 16535 

103 

10100 

a 47712 

653 

a 29471 

43 

0.13992 

129 

606.9 

as 

13.224 

165 

0.16698 

164 

10900 

0.48365 

658 

0.29514 

43 

0.14121 

128 

604.1 

as 

13.389 

166 

0.16862 

104 

10300 

a 48023 

663 

0.29557 

43 

0.14249 

129 

60L3 

a9 

13.555 

167 

0.17026 

164 

10400 

0.40686 

668 

a 29600 

44 

0.14378 

128 

598.4 

2.8 

13.722 

167 

0.17189 

164 

10500 

0.50354 

672 

a 29644 

43 

0.14506 

128 

595.6 

as 

13.889 

168 

0.17353 

164 

10600 

a 51026 

677 

a 29687 

43 

0.14634 

129 

592.8 

a7 

14.067 

169 

0.17517 

164 

10700 

0.51703 

681 

0.29730 

43 

0.14763 

128 

59 a 1 

2.7 

14.226 

170 

0.17681 

165 

10800 

0.52384 

686 

0.29773 

44 

0.14891 

129 

687.4 

as 

14.396 

171 

0.17846 

164 

10000 

a 53070 

600 

0.29817 

43 

0.15020 

128 

584.6 

a 7 

14.567 

171 

0.18010 

165 

11000 

a 53760 

604 

0.29860 

44 

i 

0.15148 

128 

581.9 

a? 

14.738 

172 

0.18175 

166 

11100 

0.54454 

700 

0.29004 

43 

0.15276 

129 

57a 2 

a7 

14.910 

173 

0.18340 

105 

11200 

a 55154 

704 

0.29947 

44 

0.15405 

128 

57a 5 

2.7 

15.083 

174 

0.18505 

165 

11300 

0.55858 

708 

0.29991 

43 

0.15533 

128 

573.8 

a7 

15.257 

175 

0.18670 

165 

11400 

0.56567 

715 

0.30034 

44 

0.15661 

129 

571.1 

2.6 

16.432 

1 175 

0.18835 

166 

11500 

0.57282 

710 

a 30078 

44 

0.15790 

128 

568.5 

a7 

15. 607 

177 

0.19001 

166 

11600 

a 58001 

724 

a 30122 

44 

0.15818 

128 

665.8 

ae 

ia784 

177 

0.19167 

165 

11700 

0.58725 

729 

0.30166 

43 

0.16046 

128 

563.2 

a7 

ia961 

178 

0.19332 

166 

11800 

0.58454 

735 

0.30209 

44 

a 16174 

129 

56a 5 

ao 

16.139 

179 

0.19498 

167 

11000 

a 60188 

738 

0.30253 

44 

0.16303 

128 

657.9 

ae 

16.318 

180 

0.19665 

167 

19000 

0.60928 

743 

0.30297 

44 

0.16431 

128 

655.3 

ae 

16.408 

181 

a 19831 

166 

13100 

a 61671 

749 

a 30341 

44 

a 16558 

129 

55a 7 

ae 

16.679 

181 

0.19997 

167 

12200 

0.62420 

754 

a 30385 

44 

0.16687 

128 

55 a i 

as 

16.860 

182 

a 20164 

167 

12300 

a 63174 

758 

a 30429 

44 

0.16816 

128 

547.6 

a a 

17.042 

183 

0.20331 

167 

19400 

a 63982 

765 

a 30473 

44 

0.16044 

128 

645.0 

as 

17.225 

185 

0.20498 

167 

12800 

0.64687 

768 

a 30517 

45 

0.17072 

128 

542.5 

ae 

17.410 

184 

0.20665 

167 

19600 

a 65466 

775 

0.30562 

44 

0.17200 

128 

539.9 

as 

17.594 

186 

0.20832 

168 

12700 

0.66241 

780 

a 30606 

44 

0.17328 

129 

537.4 

as 

17.780 

186 

0.21000 

168 

12800 

a 67021 

785 

a 30650 

45 

a 17457 

128 

534.9 

as 

17.966 

188 

0.21168 ! 

168 

12000 

a 67806 

700 

0.30605 

44 

0.17585 

128 

63Z4 

as 

18.154 

188 

a 21336 

168 

13000 

0.68506 

706 

a 30739 

45 

a 17713 

128 

620.9 

as 

18.342 

189 

0.21504 

168 

13100 

0.68302 

802 

a 30784 

44 

0.17841 

128 

527.4 

a4 

18.531 

190 

0.21672 

160 

13200 

a 70104 

807 

0.30828 

45 

a 17860 

128 

525.0 

as 

18.721 

190 

a 21841 

160 

13300 

a 71001 

813 

0.30873 

45 

0.18007 

128 

52 a 5 

a4 

18.911 

192 

a 22010 

168 

13400 

a 71814 

818 

0.80918 

44 

0.18225 

128 

52 a 1 

2.4 

19.103 

193 

0.22178 

170 

13500 

a 72682 

824 

0.30962 

45 

0.18353 

127 

517.7 

as 

19.296 

193 

0.22348 

160 

13600 

0.73456 

830 

0.31007 

45 

0.18480 

128 

615.2 

a4 

19.489 

195 

0.22517 

160 

13700 

0.74286 

835 

0.31052 

45 

0.18608 

128 

5ias 

as 

19.684 

195 

0.22686 

170 

13800 

a 75121 

841 

0.31097 

45 

0.18736 

128 

5ia5 

a 4 

19.879 

197 

0.22856 

170 

13000 

a 75062 

847 

0.31142 

45 

0.18864 

128 

608.1 

a4 

2a 076 

197 

0.23020 

170 

14000 

0.76809 

852 

0.31187 

45 

0.18992 

128 

605.7 

2.4 

20.273 

198 

0.23190 

170 

14100 

0.77661 

858 

0.31232 

46 

0.19120 

127 1 

503.3 

as 

20.471 

199 

0.23360 

171 

14200 

0.78519 

864 

0.31278 

45 

0.19247 

128 

SOLO 

as 

20.670 

200 

0.23537 

171 

14300 

0.79383 

870 

0.31323 

45 

0.19375 

127 

498.7 

a4 

2a 870 

201 

0.23708 

170 

14400 

0.80253 

877 

a 31368 

46 

0.19502 

128 

49a 3 

as 

21.071 

202 

0.23878 

172 

14500 

a 81130 

882 

a 31414 

45 

0.19630 

128 

494.0 

as 

21.273 

203 

0.24050 

171 

14600 

0.82012 

889 

0.31459 

45 

a 19758 

127 

49L 7 

as 

21.470 

204 

a 24221 

171 

14700 

0.82001 

804 

0.31504 

46 

0.19685 

128 

439.4 

as 

21.680 

204 

0.24392 

172 

14800 

a 83795 

001 

a 31550 

45 

0.20013 

127 

487.1 

a2 

21.884 

206 

0.24564 

172 

14000 

0.84606 

806 

a 31595 

46 

0.20140 

128 

484.9 

a3 

2 a 090 

207 

a 24736 

172 

15000 

a85602 

013 

a31641 

46 

0.20268 

127 

48a 6 

a2 

2a 207 

208 

a 24908 

172 
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TABLE II. V=*1,000 /. i.—Continued. 


w x 

z 15 

n 

D 

U 

D 

log B ' 

D 

D 

D 

T ' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.85602 

913 

0.31641 

46 

0.20268 

127 

482.6 

2.2 

22.297 

208 

a 24908 

172 

15100 

0.86515 

019 

0.31687 

46 

0.20395 

127 

480.4 

2.3 

22.505 

208 

0.25080 

173 

15300 

a 87434 

026 

a 31733 

45 

0.20522 

127 

478.1 

2.2 

22.713 

210 

0.25253 

173 

15300 

0.88360 

032 

0.31778 

46 

0.20649 

127 

475.9 

2.2 

22.923 

211 

0.25426 

173 

15400 

0.89202 

939 

0.31824 

46 

0.20778 

127 

473.7 

2.2 

23.134 

212 

0.25599 

173 

15500 

0.90231 

948 

0.31870 

46 

0.20903 

127 

471.5 

2.2 

23.346 

212 

a 25772 

173 

15600 

0.91177 

052 

0.31916 

46 

0.21030 

127 

469.3 

2.2 

23.558 

214 

0.25945 

173 

15700 

0.92129 

958 

0.31962 

46 

a 21157 

127 

467.1 

2.2 

23.772 

215 

0.26118 

174 

15800 

0.93087 

965 

0.32008 

46 

0.21284 

127 

464.9 

2.1 

23.987 

215 

0.26292 

174 

15000 

0.94052 

972 

0.32054 

46 

0.21411 

127 

462.8 

2.2 

24.202 

217 

0.26466 

174 

16000 

0.95024 

978 

0.32100 

46 

0.21538 

127 

460.6 

2.1 

24.419 

218 

0.26640 

174 

16100 

0.96002 

985 

0.32146 

47 

0.21665 

127 

458.5 

2.2 

24.637 

218 

0.26814 

175 

16200 

0.96087 

993 

0.32193 

46 

0.21792 

126 

456.3 

2.1 

24.855 

220 

0.26989 

175 

16300 

0.97080 

999 

0.32239 

46 

0.21918 

127 

454.2 

2.1 

25.075 

220 

0.27164 

175 

16400 

0.98979 

1006 

0.32285 

47 

0.22045 

126 

452.1 

2.1 

25.295 

222 

0.27339 

175 

16500 

0.99985 

1014 

0.32332 

46 

0.22171 

127 

450.0 

2.1 

25.517 

223 

0.27514 

175 

16600 

1.00999 

1020 

0.32378 

46 

a 22298 

126 

447.9 

2.1 

25.740 

224 

0.27689 

176 

16700 

1.02019 

1028 

0.32424 

47 

0.22424 

127 

445.8 

2.1 

25.964 

225 

0.27865 

176 

16800 

1.03047 

1034 

0.32471 

46 

0.22551 

126 

443.7 

2.0 

26.189 

226 

0.28041 

176 

16000 

1.04081 

1042 

0.32517 

47 

0.22677 

127 

441.7 

2.1 

26.415 

227 

0.28217 

178 

17000 

1.05123 

1040 

0.32564 

47 

0.22804 

126 

439.6 

2.0 

26.642 

228 

0.28393 

176 

17100 

1.06172 

1056 

0.32611 

47 

0.22930 

126 

437.6 

2.1 

26.870 

229 

0.28569 

177 

17300 

1.07228 

1065 

0.32658 

46 

0.23056 

126 

435.5 

2.0 

27.099 

230 

0.28746 

177 

17300 

1.08293 

1071 

0.32704 

47 

0.23182 

126 

433.5 

2.0 

27.329 

231 

0.28923 

177 

17400 

1.09364 

1080 

0.32751 

47 

0.23308 

126 

431.5 

2.0 

27.560 

233 

0.29100 

177 

17500 

1.10444 

1086 

0.32798 

47 

0.23434 

126 

429.5 

2.1 

27.793 

233 

a 29277 

178 

17600 

1.11530 

1094 

0.32845 

47 

0.23560 

126 

427.4 

2.0 

28.026 

235 

0.29455 

178 

17700 

1.12624 

1102 

0.32892 

46 

0.23686 

126 

425.4 

1.9 

28.261 

235 

0.29633 

178 

17800 

1.13726 

1109 

0.32938 

47 

0.23812 

126 

423.5 

2.0 

28.496 

237 

0.29811 

178 

17000 

1.14835 

1117 

0.32985 

47 

0.23938 

126 

421.5 

2.0 

28.733 

238 

0.29989 

179 

18000 

1.15052 

1124 

0.33032 

47 

0.24064 

125 

419.5 

2.0 

28.971 

239 

a 30168 

179 

18100 

1.17076 

1132 

0.33079 

47 

0.24189 

125 

417.5 

1.9 

29.210 

240 

0.30347 

179 

18200 

1.18208 

1141 

0.33126 

47 

0.24314 

125 

415.6 

1.9 

29.450 

241 

0.30526 

179 

18300 

1.19349 

1149 

0.33175 

47 

0.24439 

126 

413.7 

2.0 

29.691 

242 

0.30705 

179 

18400 

1.20498 

1157 

0.33220 

47 

0.24565 

125 

411.7 

1.9 

29.933 

244 

0.30884 

180 

18500 

1.21655 

1164 

0.33267 

47 

0.24690 

125 

409.8 

1.9 

3a 177 

245 

0.31064 

180 

18600 

1.22819 

1174 

0.33314 

47 

0.24815 

125 

407.9 

L9 

3a 422 

245 

0.31244 

180 

18700 

1.23993 

1181 

0.33361 

48 

0.24940 

126 

406.0 

1.9 

30.667 

457 

0.31424 

180 

18800 

L 25174 

1189 

0.33409 

47 

0.25066 

125 

404.1 

1.9 

30.914 

249 

0.31604 

181 

18000 

1.26363 

1198 

0.33466 

47 

0.25191 

126 

402.2 

1.9 

31.163 

249 

0.31785 

181 

10000 

1.27561 

1207 

0.33503 

47 

0.25317 

124 

400.3 

L9 

31.412 

250 

0.31966 

181 

10100 

1.28768 

1214 

0.33550 

48 

0.25441 

125 

893.4 

1.8 

31.662 

252 

0.32147 

181 

10300 

1.29984 

1224 

0.33598 

47 

0.25566 

124 

896.6 

1.9 

31.914 

253 

0.82328 1 

181 

10800 

1.31208 

1233 

0.33645 

48 

0.25690 

124 

394.7 

1.8 

32.167 

254 

0.32509 

182 

10400 

1.32441 

1243 

0.33693 

47 

0.25814 

125 

392.9 

1.8 

32.421 

255 

0.32691 

182 

10500 

1.33684 

1251 

0.33740 

48 

0.25939 

125 

891.1 

1.9 

32.676 

256 

0.32873 

182 

10600 

1.34935 

1260 

0.33788 

47 

0.26064 

124 

389.2 

1.8 

32.932 

258 

0.33065 

182 

10700 

1.36195 

1268 

0.33835 

48 

0.26188 

125 

387.4 

1.8 

38.190 

259 

0.33237 

183 

10800 

1.37463 

1278 

0.33883 

47 

0.26313 

125 

885.6 

1.8 

83.449 

260 

0.33420 

183 

10000 

1.38741 

1286 

0.33930 

48 

0.26438 

125 

383.8 

1.8 

33.709 

261 

0.33603 

181 

20000 

1.40027 

1295 

a 83978 

47 

a 26563 

125 

882.0 

1.8 

33.970 i 

262 

0.33786 

181 


Digitized by ^.ooQle 





64 ingalls’ ballistic tables. 


TABLE II. F-1,050/. Continued. 


- X 

z ~c 

n 

n 

H 

D 

log B' 

D 

ti 

B 


B 

log Q 

A 

0 

0.00000 

293 

0.25000 

66 

0.00000 

213 

1050.0 

7.6 

0.000 

9 * 

0.00000 

210 

100 

0.00293 

296 

0.25066 

64 

0.00213 

208 

1042.4 

7.4 

0.095 

96 

0.00210 

209 

200 

0.00589 

299 

0.25130 

63 

0.00421 

203 

1035.0 

7.2 

0.191 

97 

0.00419 

207 

300 

0.00888 

301 

0.25193 

62 

0.00624 

197 

1027 . S 

6.9 

0.288 

97 

0.00626 

206 

400 

0.01189 

305 

0.25255 

61 

0.00821 

193 

1020.9 

6.8 

0.386 

98 

0.00832 

204 

500 

0.01494 

307 

0.25316 

59 

0.01014 

189 

1014.1 

6.6 

0.483 

99 

0.01036 

203 

600 

0.01801 

310 

0.25375 

58 

0.01203 

185 

1007.5 

6.5 

0.582 

100 

0.01239 

202 

700 

0.02111 

313 

0.25433 

57 

0.01388 

180 

1001.0 

6.2 

0.682 

101 

0.01441 

200 

800 

0.02424 

315 

0.25490 

56 

0.01568 

177 

994.8 

6.2 

0.783 

101 

0.01641 

198 

goo 

0.02739 

318 

0.25546 

54 

0.01745 

173 

988.6 

6.0 

0.884 

102 

0.01839 

196 

1000 

0.03057 

321 

0.25600 

51 

0.01918 

170 

982.6 

5.8 

0.985 

103 

0.02035 

195 

1100 

0.03378 

324 

0.25651 

50 

0.02088 

166 

976.8 

5.7 

1.089 

104 

0.02230 

193 

1200 

0.03702 

326 

0.25701 

49 

0.02254 

164 

971.1 

5.6 

1.193 

104 

0.02423 

192 

1300 

0.04028 

329 

0.25750 

49 

0.02418 

162 

965.5 

5.5 

1.297 

105 

0.02615 

191 

1400 

0.04357 

331 

0.25799 

48 

0.02580 

161 

960.0 

5.4 

1.402 

106 

0.02806 

190 

1500 

0.04688 

335 

0.25847 

47 

0.02741 

159 

954.6 

5.4 

1.507 

106 

0.02996 

188 

1600 

0.05023 

337 

0.25894 

46 

0.02900 

158 

949.2 

5.3 

1.613 

106 

0.03184 

187 

1700 

0.05360 

340 

0.25940 

46 

0.03068 

157 

943.9 

5.3 

1.719 

107 

0.03371 

186 

1800 

0.05700 

342 

0.25986 

45 

0.03215 

155 

938.6 

5.1 

1.826 

107 

0.03557 

185 

1900 

0.06042 

344 

0.26031 

44 

0.03370 

154 

933.5 

5.2 

1.933 

108 

0.03742 

184 

2000 

0.06386 

347 

0.26075 

45 

0.03524 

154 

928.3 

5.1 

2.041 

108 

0.03926 

183 

2100 

0.06733 

351 

0.26120 

45 

0.03678 

153 

923.2 

5.0 

2.149 

109 

0.04109 

183 

2200 

0.07064 

353 

0.26165 

46 

0.03831 

152 

918.2 

5.0 

2.258 

109 

0.04292 

182 

2300 

0.07437 

357 

0.26211 

45 

0.03983 

152 

913.2 

4.9 

2.367 

110 

0.04474 

181 

2400 

0.07794 

358 

0.26256 

45 

0.04135 

150 

908.3 

4.9 

2.477 

110 

0.04655 

181 

2500 

0.08152 

361 

0.26301 

45 

0.04285 

149 

903.4 

4.8 

2.587 

111 

0.04836 

180 

2600 

0.08513 

364 

0.26346 

45 

0.04434 

048 

898.6 

4.8 

2.698 

112 

0.05016 

179 

2700 

0.08877 

367 

0.26391 

44 

0.04582 

147 

893.8 

4.7 

2.810 

112 

0.05195 

179 

2800 

0.09244 

369 

0.26435 

45 

0.04729 

148 

889.1 

4.7 

2.922 

113 

0.05374 

178 

2900 

0.09613 

372 

0.26480 

46 

0.04877 

147 

884.4 

4.6 

3.035 

113 

0.05552 

177 

3000 

0.09985 

375 

0.26526 

46 

0.05024 

146 

879.8 

4.6 

3.148 

114 

0.05729 

177 

3100 

0.10360 

378 

0.26572 

46 

0.05170 

145 

875.2 

4.5 

3.262 

115 

0.05906 

177 

3200 

0.10738 

381 

0.26618 

47 

0.05315 

145 

870.7 

4.4 

3 377 

115 

0.06083 

177 

3300 

0.11119 

383 

0.26665 

47 

0.05460 

144 

866.3 

4.5 

3.492 

116 

0.06260 

176 

3400 

0.11502 

387 

0.26712 

47 

0.05604 

143 

861.8 

4.4 

3.608 

116 

0.06436 

176 

3500 

0.11889 

389 

0.26759 

47 

0.05747 

142 

857.4 

4.3 

3.724 

117 

0.06612 

175 

3600 

0.12278 

392 

0.26806 

47 

0.05889 

141 

853.1 

4.3 

3.841 

118 

0.06787 

176 

3700 

0.12670 

395 

0.26853 

47 

0.06030 

141 

848.8 

4.2 

3.959 

118 

0.06963 

175 

3800 

0.13065 

397 

0.26900 

48 

0.06171 

140 

844.6 

4.2 

4.077 

119 

0.07138 

175 

3900 

0.13462 

401 

0.26948 

47 

0.06311 

139 

840.4 

4.2 

4.196 

119 

0.07313 

173 

4000 

0.13863 

403 

0.26995 

47 

0.06450 

138 

836.2 

4.1 

4.315 

120 

0.07486 

174 

4100 

0.14266 

407 

0.27042 

48 

0.06588 

136 

832.1 

4.1 

4.435 

121 

0.07660 

173 

4200 

0.14673 

409 

0.27090 

48 

0.06726 

137 

828.0 

4.1 

4.556 

121 

0.07833 

| 173 

4300 

0.15082 

412 

0.27138 

47 

0.06863 

136 

823.9 

4.0 

4.677 

122 

0.08006 

172 

4400 

0.15494 

415 

0.27185 

46 

0.06999 

136 

819.9 

3.9 

4.799 

122 

0.08178 

173 

4500 

0.15909 

419 

0.27231 

47 

0.07135 

135 

816.0 

4.0 

4.921 

123 

0.08351 

| 172 

4600 

0.16328 

421 

0.27278 

46 

0.07270 

134 

812.0 

3.9 

5.044 

123 

0.08523 

172 

4700 

0.16749 

424 

0.27324 

47 

0.07404 

134 

808.1 

3.9 

5.167 

124 

0.08695 

172 

4800 

0.17173 

427 

0.27371 

45 

0.07538 

133 

804.2 

3.8 

6.291 

124 

0.08867 

171 

4900 

0.17600 

430 

0.27416 

45 

0.07671 

132 

800.4 

3.8 

5.415 

126 

0.09038 

171 

5000 

0.18030 

433 

0.27461 

45 

0.07803 

131 

796.6 

3.8 

5.540 

126 

0.09209 

171 
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z c 

A 

A 

E 

A 

log B’ 

A 

It 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.18030 

433 

0.27461 

45 

0.07803 

131 

796.6 

3.8 

5.540 

125 

0.09209 

171 

5100 

0.18463 

436 

0.27506 

45 

0.07934 

131 

792.8 

3.7 

5.665 

126 

0.09380 

170 

5200 

0.18899 

439 

0.27549 

43 

0.08065 

130 

789.1 

3.7 

5.791 

127 

0.09550 

171 

5300 

0.19338 

443 

0.27592 

43 

0.08195 

130 

785.4 

3.7 

5.918 

127 

0.09721 

171 

5400 

0.19781 

445 

0.27635 

43 

0.08325 

129 

781.7 

3.6 

6.045 

127 

0.09892 

170 

5500 

0.20226 

448 

0.27678 

42 

0.08454 

128 

778.1 

3.7 

6.172 

128 

0.10062 

169 

5600 

0.20674 

452 

0.27720 

42 

0.08582 

128 

774.4 

3.6 

6.300 

129 

0.10231 

169 

5700 

0.21126 

455 

0.27762 

42 

0.08710 

127 

770.8 

3.6 

6.429 

129 

0.10400 

169 

5800 

0.21581 

457 

0.27804 

42 

0.08837 

126 

767.2 

3.5 

6.558 

129 

0.10569 

169 

5000 

0.22038 

461 

0.27846 

41 

0.08963 

126 

763.7 

3.5 

6.687 

130 

0.10738 

168 

6000 

0.22499 

464 

0.27887 

42 

0.09089 

126 

760.2 

3.6 

6.817 

132 

0.10906 

168 

6100 

0.22963 

467 

0.27929 

41 

0.09215 

125 

756.6 

3.5 

6.949 

132 

0.11074 

169 

6200 

0.26430 

470 

0.27970 

42 

0.09340 

126 

753.1 

3.5 

7.081 

134 

0.11243 

169 

6300 

0.23900 

474 

0.28012 

42 

0.09466 

125 

749.6 

3.5 

7.215 

134 

0.11412 

168 

6400 

0.24374 

477 

0.28054 

41 

0.09591 

126 

746.1 

3.6 

7.349 

134 

0.11580 

168 

6500 

0.24851 

480 

0.28095 

42 

0.09717 

126 

742.6 

3.5 

7.483 

135 

0.11748 

168 

6600 

0.25331 

483 

0.28137 

42 

0.09843 

125 

739.1 

3.6 

7.618 

136 

0.11916 

167 

6700 

0.26814 

486 

0.28179 

41 

0.09968 

126 

735.7 

3.5 

7.754 

136 

0.12083 

167 

6800 

0.26300 

489 

0.28220 

42 

0.10094 

125 

732.2 

3.4 

7.890 

137 

0.12250 

167 

6900 

0.26789 

493 

0.28262 

42 

0.10219 

126 

728.8 

3.4 

8.027 

137 

0.12417 

167 

7000 

0.27282 

496 

0.28304 

42 

0.10345 

126 

725.4 

3.4 

8.164 

138 

0.12584 

167 

7100 

0.27778 

499 

0.28346 

41 

0.10471 

125 

722.0 

3.3 

8.302 

139 

0.12751 

166 

7200 

0.28277 

503 

0.28387 

42 

0.10596 

126 

718.7 

3.4 

8.441 

139 

0.12917 

167 

7300 

0.28780 

506 

0.28429 

42 

0.10722 

125 

715.3 

3.3 

8.580 

140 

0.13034 

167 

7400 

0.29286 

510 

0.28471 

42 

0.10847 

126 

712.0 

3.3 

8.720 

141 

0.13251 

167 

7500 

0.29796 

513 

0.28513 

42 

0.10973 

126 

708.7 

3.3 

8.861 

142 

0.13418 

166 

7600 

0.30309 

517 

0.28555 

42 

0.11099 

125 

705.4 

3.3 

9.003 

142 

0.13584 

166 

7700 

0.30826 

520 

0.28597 

42 

0.11224 

126 

702.1 

3.3 

9.145 

143 

0.13750 

166 

7800 

0.31346 

524 

0.28639 

42 

0.11350 

125 

698.8 

3.3 

9.288 

143 

0.13916 

167 

7900 

0.31870 

527 

0.28681 

42 

0.11475 

126 

695.6 

3.2 

9.431 

144 

0.14083 

166 

8000 

0.32397 

531 

0.28723 

43 

0.11601 

126 

692.3 

3.2 

9.575 

145 

0.14245 

166 

8100 

0.32928 

534 

0.28766 

42 

0.11727 

125 

689.1 

3.2 

9.720 

145 

0.14415 

166 

8200 

0.33462 

538 

0.28808 

43 

0.11852 

126 

685.9 

3.2 

9.865 

146 

0.14581 

166 

8300 

0.34000 

542 

0.28851 

43 

0.11978 

125 

682.7 

3.2 

10.011 

147 

0.14747 

166 

8400 

0.34542 

545 

0.28894 

42 

0.12103 

126 

679.5 

3.2 

10.158 

148 

0.14913 

166 

8500 

0.35087 

549 

0.28936 

43 

0.12229 

126 

676.3 

3.1 

10.306 

148 

0.15079 

166 

8600 

0.35636 

553 

0.28979 

42 

0.12355 

125 

673.2 

3.2 

10.454 

149 

0.15245 

166 

8700 

0.36189 

556 

0.29021 

43 

0.12480 

126 

670.0 

3.1 

10.603 

150 

0.15411 

167 

8800 

0.36745 

560 

0.29064 

43 

0.12606 

125 

666.9 

3.1 

10.753 

150 

0.15578 

166 

8900 

0.37305 

564 

0.29107 

42 

0.12731 

126 

663.8 

3.1 

10.903 

151 

0.15744 

166 

9000 

0.37869 

568 

0.29149 

43 

0.12857 

126 

660.7 

3.1 

11.054 

152 

0.15910 

166 

9100 

0.38437 

571 

0.29192 

42 

0.12983 

125 

657.6 

3.1 

11.206 

152 

0.16076 

166 

9200 

0.39008 

575 

0.29234 

43 

0.13108 

126 

654.5 

3.0 

11.358 

153 

0.16242 

166 

9300 

0.39583 

580 

0.29277 

42 

0.13234 

125 

651.5 

3.0 

11.511 

154 

0.16408 

167 

9400 

0.40163 

583 

0.29319 

43 

0.13359 

126 

648.5 

3.1 

11.665 

155 

0.16575 

166 

9500 

0.40746 

587 

0.29362 

42 

0.13485 

126 

645.4 

3.0 

11.820 

155 

0.16741 

166 

9600 

0.41333 

591 

0.29404 

42 

0.13611 

125 

642.4 

3.0 

11.975 

156 

0.16907 

167 

9700 

0.41924 

595 

0.29446 

43 

0.13736 

126 

639.4 

3.0 

12.131 

157 

0.17074 

167 

9800 

0.42519 

598 

0.29489 

42 

0.13862 

125 

636.4 

2.9 

12.288 

158 

0.17241 

166 

9900 

0.43117 

603 

0.29531 

42 

0.13987 

126 

633.5 

3.0 

12.446 

158 

0.17407 

167 

10000 

0.43720 | 

607 

0.29573 

42 

0.14113 

126 

630.5 ! 

2.9 

12.604 

159 

0.17574 

167 
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7 x 

z ~ c ~ 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.43720 

607 

0.29572 

42 

0.14113 

126 

630.5 

29 

12.604 

159 

0.17574 

167 

10100 

0.44327 

611 

0.29814 

42 

0.14239 

126 

627.6 

30 

12.763 

160 

0.17741 

167 

10200 

0.44938 

615 

0.29656 

42 

0.14365 

126 

624.6 

29 

12.923 

161 

0.17908 

167 

10300 

0.45553 

620 

0.29698 

42 

0.14491 

126 

621.7 

29 

13.084 

161 

0.18075 

167 

10400 

0.46173 

624 

0.29740 

42 

0.14617 

126 

618.8 

29 

13.245 

162 

0.18242 

167 

10500 

0.46797 

628 

0.29782 

42 

0.14743 

126 

615.9 

28 

13.407 

162 

0.18409 

168 

10600 

0.47425 

632 

0.29824 

42 

0.14869 

126 

613.1 

29 

13.569 

163 

0.18577 

167 

10700 

0.48057 

637 

0.29866 

42 

0.14995 

127 

610.2 

29 

13.732 

164 

0.18744 

168 

10800 

0.48694 

641 

0.29908 

42 

0.15122 

126 

607.3 

28 

13.896 

165 

0.18912 

167 

10900 

0.49335 

645 

0.29960 

42 

0.15248 

126 

604.5 

28 

14.061 

166 

0.19079 

168 

11000 

0.49980 

650 

0.29992 

42 

0.15374 

126 

601.7 

28 

14.227 

167 

0.19247 

168 

11100 

0.50630 

654 

0.30034 

42 

0.15500 

126 

598.9 

28 

14.394 

167 

0.19415 

168 

11200 

0.51284 

658 

0.30076 

42 

0.15626 

126 

596.1 

28 

14.561 

168 

0.19583 

168 

11300 

0.51942 

663 

0.30118 

42 

0.15752 

126 

593.3 

28 

14.729 

169 

0.19751 

168 

11400 

0.52605 

668 

0.30160 

42 

0.15878 

127 

590.5 

27 

14.898 

170 

0.19919 

169 

11500 

0.53273 

673 

0.30203 

43 

0.16005 

126 

587.8 

28 

15.068 

171 

0.20088 

168 

11600 

0.53946 

677 

0.30245 

42 

0.16131 

126 

585.0 

27 

15.239 

171 

0.20256 

169 

11700 

0.54623 

681 

0.30288 

42 

0.16257 

126 

582.3 

27 

15.410 

172 

0.20425 

168 

11800 

0.55304 

686 

0.30330 

43 

0.16383 

126 

579.6 

27 

15.582 

172 

0.20593 

169 

11900 

0.55990 

691 

0.30373 

43 

0.16509 

126 

576.9 

27 

15.754 

174 

0.20762 

169 

12000 

0.56681 

695 

0.30416 

43 

0.16635 

126 

574.2 

27 

15.928 

175 

0.20931 

160 

12100 

0.57376 

700 

0.30459 

43 

0.16761 

126 

571.5 

26 

16.103 

176 

0.21100 

170 

12200 

0.58076 

705 

0.30502 

43 

0.16887 

126 

568.9 

27 

16.278 

176 

0.21270 

169 

12300 

0.58781 

710 

0.30545 

44 

0.17013 

126 

566.2 

26 

16.454 

177 

0.21439 

170 

12400 

0.59491 

715 

0.30589 

43 

0.17139 

127 

563.6 

27 

16.631 

178 

0.21609 

160 

12500 

0.60206 

719 

0.30632 

43 

0.17266 

126 

560.9 

26 

16.809 

179 

0.21778 

170 

12600 

0.60925 

724 

0.30675 

44 

0.17392 

126 

558.3 

26 

16.988 

180 

0.21948 

170 

12700 

0.61649 

729 

0.30719 

44 

0.17518 

126 

555.7 

26 

17.168 

180 

0.22118 

170 

12800 

0.62378 

734 

0.30763 

43 

0.17644 

126 

553.1 

26 

17.348 

181 

0.22288 

171 

12900 

0.63112 

739 

0.30806 

44 

0.17770 

126 

550.5 

25 

17.529 

182 

0.22459 

170 

13000 

0.63851 

744 

0.30850 

44 

0.17896 

126 

548.0 

26 

17.711 

183 

0.22629 

171 

13100 

0.64595 

748 

0.30894 

44 

0.18022 

126 

545.4 

25 

17.894 

184 

0.22800 

170 

13200 

0.65343 

754 

0.30938 

44 

0.18148 

126 

542.9 

26 

18.078 

185 

0.22970 

171 

13300 

0.66097 

759 

0.30982 

44 

0.18274 

126 

540.3 

25 

18.263 

186 

0.23141 

171 

13400 

0.66856 

765 

0.31026 

44 

0.18400 

127 

537.8 

25 

18.449 

186 

0.23312 

171 

13500 

0.67621 

770 

0.31070 

44 

0.18527 

126 

535.3 

25 

18.635 

187 

0.23483 

172 

13600 

0.68391 

776 

0.31114 

45 

0.18653 

126 

532.8 

25 

18.822 

188 

0.23655 

171 

13700 

0.69167 

780 

0.31159 

44 

0.18779 

126 

530.3 

24 

19.010 

188 

0.23826 

172 

13800 

0.69947 

786 

0.31203 

45 

0.18905 

126 

527.9 

25 

19.198 

190 

0.23998 

171 

13900 

0.70733 

791 

0.31248 

44 

0.19031 

126 

525.4 

25 

19.388 

191 

0.24169 

172 

14000 

0.71524 

797 

0.31292 

45 

0.19157 

126 

522.9 

24 

19.579 

192 

0.24341 

172 

14100 

0.72321 

803 

0.31337 

45 

0.19283 

126 

520.5 

24 

19.771 

193 

0.24513 

172 

14200 

0.73124 

809 

0.31382 

44 

0.19409 

126 

518.1 

24 

19.964 

194 

0.24685 

173 

14300 

0.73933 

814 

0.31426 

45 

0.19536 

127 

515.7 

24 

20.158 

194 

0.24858 

173 

14400 

0.74747 

820 

0.31471 

45 

0.19662 

126 

513.3 

24 

20.352 

195 

0.25031 

172 

14500 

0.75567 

826 

0.31516 

45 

0.19788 

126 

510.9 

24 

20.547 

196 

0.25203 

173 

14600 

0.76393 

831 

0.31561 

45 

0.19914 

126 

508.5 

24 

20.743 

197 

0.25376 

174 

14700 

0.77224 

837 

0.31606 

44 

0.20040 

126 

506.1 

24 

20.940 

198 

0.25550 

173 

14800 

0.78061 

842 

0.31650 

46 

0.20167 

127 

503.7 

23 

21.138 

199 

0.25723 

173 

14900 

0.78903 

848 

0.31696 

45 

0.20293 

126 

501.4 

24 

21.337 

200 

0.25896 

174 

15000 

0.79751 

853 

0.31741 

45 

0.20419 

126 

499.0 

23 

21.537 

201 

0.26070 

174 
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7 X 

A 

A 

H 

A 

log B ’ 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.79751 

853 

0.31741 

45 

0.20419 

126 

499.0 

23 

21.537 

201 

0.26070 

174 

15100 

0.80604 

860 

0.31786 

45 

0.20545 

126 

496.7 

23 

21.738 

202 

0.26244 

174 

15200 

0.81464 

865 

0.31831 

45 

0.20671 

126 

494.4 

23 

21.940 

202 

0.26418 

174 

15300 

0.82329 

871 

0.31876 

46 

0.20797 

126 

492.1 

23 

22.142 

203 

0.26592 

174 

15400 

0.83200 

878 

0.31922 

45 

0.20923 

126 

489.8 

23 

22.345 

205 

0.26766 

175 

15500 

0.84078 

884 

0.31967 

45 

0.21049 

126 

487.5 

23 

22.550 

206 

0.26941 

175 

15600 

0.84962 

890 

0.32012 

46 

0.21175 

126 

485.2 

22 

22.756 

206 

0.27116 

175 

15700 

0.85852 

896 

0.32058 

45 

0.21301 

127 

483.0 

23 

22.962 

206 

0.27291 

175 

15800 

0.86748 

902 

0.32103 

45 

0.21428 

126 

480.7 

22 

23.170 

208 

0.27466 

175 

15900 

0.87650 

908 

0.32148 

46 

0.21554 

126 

478.5 

22 

23.378 

210 

0.27641 

176 

16000 

0.88558 

914 

0.32194 

46 

0.21680 

126 

476.3 

23 

23.588 

211 

0.27817 

176 

16100 

0.89472 

921 

0.32240 

46 

0.21806 

126 

. 474.0 

22 

23.799 

211 

0.27993 

176 

16200 

0.90393 

927 

0.32286 

45 

0.21932 

125 

471.8 

22 

24.010 

211 

0.28169 

176 

16300 

0.91320 

934 

0.32331 

46 

0.22057 

126 

469.6 

22 

24.223 

213 

0.28345 

176 

16400 

0.92254 

941 

0.32377 

46 

0.22183 

126 

467.4 

22 

24.436 

215 

0.26521 

177 

16500 

0.93195 

948 

0.32423 

46 

0.22309 

125 

465.2 

21 

24.651 

216 

0.28698 

177 

16600 

0.94143 

954 

0.32469 

46 

0.22434 

126 

463.1 

22 

24.867 

216 

0.28875 

177 

16700 

0.95097 

961 

0.32515 

46 

0.22560 

126 

460.9 

21 

25.083 

218 

0.29052 

177 

16800 

0.96058 

967 

0.32561 

46 

0.22686 

126 

458.8 

21 

25.301 

218 

0.29229 

177 

16900 

0.97025 

974 

0.32607 

46 

0.22812 

126 

456.6 

22 

25.519 

220 

0.29406 

178 

17000 

0.97999 

981 

0.32653 

46 

0.22938 

125 

454.5 

21 

25.739 

220 

0.29584 

178 

17100 

0 98980 

987 

0.32699 

46 

0.23063 

125 

452.4 

21 

25.959 

222 

0.29762 

178 

17200 

0.99967 

995 

0.32745 

47 

0.23188 

126 

450.3 

21 

26.181 

222 

0.29940 

178 

17300 

1.00962 

1002 

0.32792 

46 

0.23314 

125 

448.2 

21 

26.403 

224 

0.30118 

178 

17400 

1.01964 

1009 

0.32838 

46 

0.23439 

125 

446.1 

21 

26.627 

225 

0.30296 

179 

17500 

1.02973 

1016 

0.32884 

47 

0.23564 

126 

444.0 

21 

26.852 

225 

0.30475 

179 

17600 

1.03988 

1023 

0.32931 

46 

0.23690 

125 

441.9 

21 

27.077 

227 

0.30654 

179 

17700 

1.05011 

1031 

0.32977 

46 

0.23815 

126 

439.8 

20 

27.304 

228 

0.30833 

179 

17800 

1.06042 

1037 

0.33023 

47 

0.23941 

125 

437.8 

20 

27.532 

229 

0.31012 

179 

17900 

1.07079 

1044 

0.33070 

46 

0.24066 

125 

435.8 

21 

27.761 

230 

0.31191 

180 

18000 

1.08123 

1052 

0.33116 

46 

0.24191 

125 

433.7 

20 

27.991 

231 

0.31371 

180 

18100 

1.09175 

1059 

0.33162 

47 

0.24316 

125 

431.7 

20 

28.222 

232 

0.31551 

180 

18200 

1.10234 

1067 

0.33209 

46 

0.24441 

124 

429.7 

20 

28.454 

233 

0.31731 

180 

18300 

1.11301 

1075 

0.33255 

47 

0.24565 

125 

427.7 

20 

28.687 

234 

0.31911 

180 

18400 

1.12376 

1082 

0.33302 

46 

0.24690 

125 

425.7 

20 

28.921 

234 

0.32091 

181 

18500 

1.13458 

1090 

0.33348 

47 

0.24815 

125 

423.7 

20 

29.157 

236 

0.32272 

180 

18600 

1.14548 

1097 

0.33395 

46 

0.24940 

125 

421.7 

20 

29.393 

238 

0.32452 

181 

18700 

1.15645 

1105 

0.33441 

47 

0.25065 

125 

419.7 

19 

29.631 

239 

0.32633 

182 

18800 

1.16750 

1113 

0.33488 

46 

0.25190 

126 

417.8 

19 

29.870 

240 

0.32815 

181 

18900 

1.17863 

1120 

0.33534 

47 

0.25316 

125 

415.9 

20 

30.110 

241 

0.32996 

182 

19000 

1.18983 

1129 

0.33581 

47 

0.25441 

123 

413.9 

19 

30.351 

242 

0.33178 

182 

19100 

1.20112 

1138 

0.33628 

46 

0.25564 

123 

412.0 

19 

30.593 

243 

0.33360 

182 

19200 

1.21250 

1145 

0.33674 

47 

0.25687 

123 

410.1 

19 

30.836 

244 

0.33542 

182 

19300 

1.22395 

1153 

0.33721 

46 

0.25810 

123 

408.2 

19 

31.080 

246 

0.33724 

183 

19400 

1.23548 

1162 

0.33767 

47 

0.25933 

124 

406.3 

19 

31.326 

247 

0.33907 

183 

19500 

1.24710 

1169 

0.33814 

47 

0.26057 

124 

404.4 

19 

31.573 

248 

0.34090 

183 

19600 

1.25879 

1177 

0.33861 

47 

0.26181 

124 

402.5 

19 

31.821 

249 

0.34273 

184 

19700 

1.27056 

1185 

0.33908 

46 

0.26305 

124 

400.6 

19 

32.070 

250 

0.34457 

184 

19800 

1.28241 

1194 

0.33954 

47 

0.26429 

124 

398.7 

18 

32.320 

251 

0.34641 

184 

19900 

1.29436 

1201 

0.34001 

47 

0.26553 

125 

396.9 

19 

32.571 

254 

0.34825 

184 

20000 

1.30636 

1209 

0.34048 

47 

0.26678 

125 

395.0 

18 

32.825 

256 

0.35009 

185 
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TABLE II. F=7,I00/. 8. Continued. 


7 X 

z ~~c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

267 

0.25000 

78 

0.00000 

249 

1100.0 

9.1 

0.000 

91 

0.00000 

241 

100 

0.00267 

270 

0.25078 

75 

0.00249 

239 

1090.9 

8.9 

0.091 

92 

0.00241 

239 

200 

0.00537 

273 

0.25153 

74 

0.00488 

231 

1082.0 

8.5 

0.183 

93 

0.00480 

237 

300 

0.00810 

276 

0.25227 

73 

0.00719 

224 

1073.5 

8.3 

0.276 

94 

0.00717 

235 

400 

0.01086 

279 

0.25300 

71 

0.00943 

217 

1065.2 

8.0 

0.370 

94 

0.00952 

234 

500 

0.01365 

282 

0.25371 

69 

0.01160 

210 

1057.2 

7.8 

0.464 

95 

0.01186 

231 

600 

0.01647 

285 

0.25440 

67 

0.01370 

206 

1049.4 

7.6 

0.559 

95 

0.01417 

230 

700 

0.01932 

288 

0.25507 

66 

0.01578 

203 

1041.8 

7.4 

0.654 

97 

0.01647 

228 

800 

0.02220 

290 

0.25573 

64 

0.01779 

199 

1034.4 

7.1 

0.751 

97 

0.01875 

226 

900 

a 02510 

294 

0.25637 

64 

0.01978 

195 

1027.3 

7.0 

0.848 

98 

0.02101 

224 

1000 

0.02804 

296 

0.25699 

59 

0.02173 

192 

1020.3 

6.8 

0.946 

98 

0.02325 

222 

1100 

0.03100 

300 

0.25758 

57 

0.02365 

187 

1013.5 

6.6 

1.044 

99 

0.02547 

219 

1200 

0.03400 

302 

0.25815 

56 

0.02552 

183 

1006.9 

6.4 

1.143 

100 

0.02766 

218 

1300 

0.08702 

304 

0.25871 

55 

0.02735 

178 

1000.5 

6.3 

1.243 

100 

0.02984 

217 

1400 

0.04006 

307 

0.25926 

54 

0.02913 

175 

994.2 

6.1 

1.343 

101 

0.03201 

215 

1500 

0.04313 

310 

0.25980 

52 

0.03088 

171 

988.1 

5.9 

1.444 

101 

0.03416 

212 

1600 

0.04623 

313 

0.26032 

52 

0.03259 

168 

982.2 

5.9 

1.545 

102 

0.03628 

212 

1700 

0.04936 

316 

0.26084 

51 

0.03427 

165 

976.3 

5.6 

1.647 

103 

0.03840 

209 

1800 

0.05252 

318 

0.26135 

49 

0.03592 

162 

970.7 

5.6 

1.750 

103 

0.04049 

208 

1900 

0.05570 

321 

0.26184 

48 

0.03754 

160 

965.1 

5.5 

1.853 

104 

0.04257 

206 

2000 

0.05891 

324 

0.26232 

48 

0.03914 

157 

959.6 

5.4 

1.957 

105 

0.04463 

204 

2100 

0.06215 

326 

0.26280 

48 

0.04071 

154 

954.2 

5.4 

2.062 

105 

0.04667 

202 

2200 

0.06541 

329 

0.26328 

48 

0.04223 

153 

948.8 

5.3 

2.167 

106 

0.04869 

202 

2300 

a 06870 

332 

0.26376 

47 

0.04378 

152 

943.5 

5.3 

2.273 

106 

0.05071 

200 

2400 

0.07202 

334 

0.26423 

47 

0.04530 

152 

938.2 

5.2 

2.379 

107 

0.05271 

199 

2500 

0.07536 

337 

0.26470 

46 

0.04682 

150 

933.0 

5.1 

2.486 

107 

0.05470 

197 

2600 

0.07873 

340 

0.26516 

46 

0.04832 

149 

927.9 

5.1 

2.593 

108 

0.05667 

196 

2700 

0 . 08213 

343 

0.26562 

46 

0.04981 

149 

922.8 

5.0 

2.701 

. 109 

0.05863 

195 

2800 

0.08556 

345 

0.26608 

46 

0.05130 

147 

917.8 

5.0 

2.810 

109 

0.06058 

194 

2900 

0.08901 

348 

0.26654 

46 

0.05277 

147 

912.8 

4.9 

2.919 

110 

0.06252 

192 

3000 

0.09249 

351 

0.26700 

47 

0.05424 

146 

907.9 

4.9 

3.029 

110 

0.06444 

192 

3100 

0.09600 

353 

0.26747 

47 

0.05570 

145 

903.0 

4.8 

3.139 

111 

0.06636 

192 

3200 

0.09953 

356 

0.26794 

46 

0.05715 

144 

898.2 

4.7 

3.250 

112 

0.06828 

191 

3300 

0.10309 

359 

0.26840 

.47 

0.05859 

144 

893.5 

4.7 

3.362 

112 

0.07019 

190 

3400 

a 10668 

362 

0.-26887 

46 

0.06003 

143 

888.8 

4.7 

3.474 

113 

0.07209 

189 

3500 

0.11030 

365 

0.26933 

47 

0.06146 

142 

884.1 

4.6 

3.587 

113 

0.07398 

188 

3600 

0.11395 

367 

0.28980 

46 

0.06288 

141 

879.5 

4.6 

3.700 

114 

0.07586 

188 

3700 

0.11762 

370 

0.27026 

47 

0.06429 

141 

874.9 

4.5 

3.814 

115 

0.07774 

187 

3800 

0.12132 

372 

0.27073 

46 

0.06570 

140 

870.4 

4.5 

3.929 

115 

0.07961 

187 

3900 

0.12504 

376 

0.27119 

46 

0.06710 

140 

865.9 

4.4 

4.044 

116 

0.08148 

185 

4000 

0.12880 

378 

0.27165 

47 

0.06850 

139 

861.5 

4.4 

4.160 

116 

0.08333 

183 

4100 

0.13258 

382 

0.27212 

46 

0.06989 

138 

857.1 

4.4 

4.276 

117 

0.08516 

182 

4200 

0.13640 

384 

0.27258 

46 

0.07127 

138 

852.7 

4.3 

4.393 

118 

0.08698 

183 

4300 

0.14024 

386 

0.27304 

46 

0.07265 

137 

848.4 

4.2 

4.511 

118 

0.08881 

183 

4400 

0.14410 

390 

0.27350 

46 

0 . 074 D 2 

136 

844.2 

4.2 

4.629 

119 

0.09064 

183 

4500 

0.14800 

393 

0.27396 

46 

0.07538 

135 

840.0 

4.2 

4.748 

119 

0.09247 

182 

4600 

0.15193 

395 

0.27442 

46 

0.07673 

135 

835.8 

4.1 

4.867 

120 

0.09429 

183 

4700 

0.15588 

399 

0.27488 

45 

0.07808 

134 

831.7 

4.1 

4.987 

121 

0.09612 

183 

4800 

0.15987 

401 

0.27533 

46 

0.07942 

133 

827.6 

4.0 

5.108 

121 

0.09795 

183 

4900 

0.16388 

404 

0.27579 

45 

0.08075 

132 

823.6 

4.0 

5.229 

122 

0.09978 

183 

5000 

0.16792 

407 

0.27624 

45 

0.08207 

132 

819.6 

4.0 

5.351 

1 122 

0.10161 

180 
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TABLE II. V=l,100f.s. Continued. 


* 0 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

it 

A 

T* 

A 

Jo;/ Q 

A 

5000 

0.16792 

407 

0.27624 

45 

0.08207 

132 

819.6 

4.0 

5.351 

122 

0.10161 

180 

5100 

0.17199 

410 

0.27669 

45 

0.08339 

131 

815.6 

3.9 

5.473 

123 

0.10341 

180 

5200 

0.17609 

413 

0.27714 

45 

0.08470 

131 

811.7 

3.9 

5.596 

123 

0.10521 

180 

5300 

0.18022 

416 

0.27759 

44 

0.08601 

130 

807.8 

3.8 

5.719 

124 

0.10701 

179 

5400 

0.18438 

419 

0.27803 

44 

0.08731 

129 

804.0 

3.8 

5.843 

125 

0.10880 

179 

5500 

0.18857 

422 

0 . 27847 

44 

0.08860 

129 

800.2 

3.8 

5.968 

125 

0.11059 

178 

5600 

0.19279 

425 

0.27891 

44 

0.08989 

128 

796.4 

3.8 

6.093 

126 

0.11237 

178 

5700 

0.19704 

428 

0.27935 

44 

0.09117 

127 

792.6 

3.7 

6.219 

127 

0.11415 

178 

5800 

0.20132 

431 

0.27979 

43 

0.09244 

127 

788.9 

3.7 

6.346 

127 

0.11593 

178 

5900 

0.20563 

434 

0.28022 

43 

0.09371 

126 

785.2 

3.7 

6.473 

128 

0.11771 

177 

6000 

0.20997 

437 

0.28065 

42 

0.09497 

125 

781.5 

3.6 

6.601 

128 

0.11948 

177 

6100 

0.21434 

440 

0.28107 

41 

0.09622 

124 

777.9 

3.7 

6.729 

129 

0.12125 

176 

6200 

0.21874 

444 

0.28148 

42 

0.09746 

124 

774.2 

3.6 

6.858 

129 

0.12301 

177 

6300 

0.22318 

446 

0.28190 

41 

0.09870 

124 

770.6 

3.6 

6.987 

130 

0.12478 

175 

6400 

0.22764 

450 

0.28231 

42 

0.09994 

124 

767.0 

3.6 

7.117 

131 

0.12653 

176 

6500 

0.23214 

452 

0.28273 

42 

0.10118 

124 

763.4 

3.5 

7.248 

131 

0.12829 

175 

6600 

0.23666 

456 

0.28315 

41 

0.10242 

124 

759.9 

3.6 

7.379 

132 

0.13004 

176 

6700 

0.24122 

458 

0.28356 

42 

0.10366 

123 

756.3 

3.5 

7.511 

133 

0.13180 

174 

6800 

0.24580 

462 

0.28398 

41 

0.10489 

124 

752.8 

3.5 

7.644 

133 

0.13354 

175 

6900 

0.25042 

465 

0.28439 

42 

0.10613 

123 

749.3 

3.5 

7.777 

134 

0.13529 

174 

7000 

0.25507 

468 

0.28481 

42 

0.10736 

122 

745.8 

3.5 

7.911 

134 

0.13703 

174 

7100 

0.25975 

471 

0.28523 

41 

0.10858 

123 

742.3 

3.5 

8.045 

135 

0.13877 

173 

7200 

0.26446 

475 

0.28564 

42 

0.10081 

122 

738.8 

3.4 

8.180 

136 

0.14050 

173 

7300 

0.26921 

478 

0.28606 

41 

0.11103 

123 

735.4 

3.4 

8.316 

136 

0.14223 

173 

7400 ' 

0.27399 

481 

0.28647 

42 

0.11226 

122 

732.0 

3.5 

8.452 

137 

0.14396 

173 

7500 

0.27880 

484 

0.28689 

41 

0.11348 

123 

728.5 

3.4 

8.589 

138 

0.14569 

173 

7600 

0.28364 

488 

0.28730 

42 

0.11471 

122 

725.1 

3.3 

8.727 

138 

0.14742 

173 

7700 

0.28852 

491 

0.28772 

41 

0.11503 

123 

721.8 

3.4 

8.865 

139 

0.14915 

172 

7800 

0.29343 

494 

0.28813 

42 

0.11716 

122 

718.4 

3.4 

9.004 

139 

0.15087 

173 

7900 

0.29837 

498 

0.28855 

41 

0.11838 

123 

715.0 

3.3 

9.143 

140 

0.15260 

172 

8000 

0.30335 

501 

0.28896 

41 

0.11961 

122 

711.7 

3.3 

9.283 

141 

0.15432 

172 

8100 

0.30836 

504 

0.28937 

42 

0.12083 

123 

708.4 

3.3 

9.424 

142 

0.15604 

171 

8200 

0.31340 

508 

0.28979 

41 

0.12206 

122 

705.1 

3.3 

9.566 

142 

0.15775 

171 

8300 

0.31848 

512 

0.29020 

42 

0.12328 

123 

701.8 

3.3 

9.708 

143 

a 15946 

172 

8400 

0.32360 

515 

0.29062 

41 

0.12451 

122 

698.5 

3.2 

9.851 

143 

0.16118 

171 

8500 

0.32875 

518 

0.29103 

41 

0.12573 

122 

695.3 

3.3 

9.994 

144 

0.16289 

172 

8600 

0.33393 

522 

0.29144 

42 

0.12695 

123 

692.0 

3.2 

10.138 

145 

0.16461 

172 

8700 

0.33915 

525 

0.29186 

41 

0.12818 

122 

688.8 

3.2 

10.283 

146 

0.16633 

171 

8800 

0.34440 

529 

0.29227 

42 

0.12940 

123 

685.6 

3.2 

10.429 

146 

0.16804 

172 

8900 

0.34969 

533 

0.29269 

41 

0.13063 

122 

682.4 

3.2 

10.575 

147 

0.16976 

172 

9000 

0.35502 

536 

0.29310 

41 

0.13185 

123 

679.2 

3.2 

10.722 

147 

0.17148 

171 

9100 

0.36038 

540 

0.29351 

42 

0.13308 

123 

676.0 

3.1 

10.869 

148 

a 17319 

171 

9200 

0.36578 

544 

0.29393 

41 

0.13431 

123 

672.9 

3.2 

11.017 

149 

0.17490 

171 

9300 

0.37122 

547 

0.29434 

41 

0.13554 

123 

669.7 

3.1 

11.166 

150 

0.17661 

170 

9400 

0.37669 

551 

0.29475 

42 

0.13677 

123 

666.6 

3.1 

11.316 

151 

0.17831 

171 

9500 

0.38220 

555 

0.29517 

41 

0.13800 

123 

663.5 

3.1 

11.467 

151 

0.18002 

171 

9600 

0.38775 

558 

0.29558 

41 

0.13923 

123 

660.4 

3.1 

11.618 

152 

0 . 18173 

172 

9700 

0.39333 

562 

0.29599 

42 

0.14046 

123 

657.3 

3.0 

11.770 

152 

0.18345 

171 

9800 

0.39895 

566 

0.29641 

41 

0.14169 

123 

654.3 

3.1 

11.922 

153 

0.18516 

171 

9900 

0.40461 

570 

0.29682 

42 

0.14292 

123 

651.2 

3.0 

12.075 

154 

0.18687 

117 

10000 

0.41031 

574 

0.29724 

41 

0.14415 

123 

648.2 

3.0 

12.229 

154 

a 18858 

171 
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z ^c 

A 

A 

H 

A 

logB ' 

I 

A 

tt 

A 

T • 

A 

logQ 

A 

10000 

0.41031 

574 

0.29724 

41 

0.14415 

123 

648.2 

30 

12.229 

154 

0.18858 

171 

10100 

0.41605 

577 

0.29765 

42 

0.14538 

124 

645.2 

30 

12.383 

156 

0.19029 

171 

10200 

0 . 42182 

582 

0.29807 

41 

0.14662 

123 

642.2 

30 

12.539 

156 

0.19200 

171 

10300 

0.42764 

586 

0.29848 

42 

0.14785 

124 

639.2 

30 

12.695 

157 

0.19371 

171 

10400 

0.43350 

590 

0.29890 

42 

0.14909 

123 

636.2 

30 

12.852 

158 

0.19542 

171 

10500 

0 . 43940 

593 

0.29932 

41 

0.15032 

124 

633.2 

29 

13.010 

158 

0.19713 

171 

10600 

0.44533 

598 

0.29973 

42 

0.15156 

123 

630.3 

30 

13.168 

159 

0.19884 

171 

10700 

0.45131 

602 

0.30015 

43 

0.15279 

124 

627.3 

29 

13.327 

159 

0.20055 

172 

10800 

0.45733 

605 

0.30068 

42 

0.15403 

123 

624 . 4 

29 

13.486 

161 

0.20227 

171 

10900 

0.46338 

610 

0.30100 

42 

0.15526 

124 

621.5 

29 

13.647 

161 

0.20398 

171 

11000 

a 46948 

614 

0.30142 

43 

0.15650 

124 

618.6 

29 

13.808 

162 

0.20569 

171 

11100 

0.47562 

618 

0.30185 

43 

0.15774 

124 

615.7 

29 

13.970 

162 

0.20740 

171 

11200 

0.48180 

622 

0.50228 

42 

0.15898 

123 

612.8 

28 

14.132 

164 

0.20911 

172 

11300 

0.48802 

627 

0.30270 

43 

0.16021 

124 

610.0 

29 

14.296 

164 

0.21083 

171 

11400 

0.49429 

631 

0.30313 

43 

0.16145 

124 

607.1 

28 

14.460 

165 

0.21254 

172 

11500 

0.50060 

635 

0.30356 

43 

0.16260 

124 

604.3 

29 

14.625 

166 

0.21426 

171 

11600 

0.50695 

640 

0.30399 

43 

0.16393 

124 

601.4 

28 

14.791 

166 

0.21597 

172 

11700 

0.51335 

644 

0 30442 

42 

0.16517 

123 

598.6 

27 

14.957 

168 

0.21769 

172 

11800 

a 51979 

648 

0.30484 

43 

0 . 16640 

124 

595.9 

28 

15.125 

168 

0.21941 

172 

11900 

0.52627 

653 

0.30527 

43 

0.16764 

124 

593.1 

28 

15.293 

169 

a 22113 

172 

12000 

0.53250 

657 

0.30570 

43 

0.16888 

124 

590.3 

28 

15.462 

170 

0.22285 

172 

12100 

0.53937 

661 

0.30613 

42 

0.17012 

124 

587.5 

27 

15.632 

170 

0.22457 

172 

12200 

0.54598 

667 

0.30655 

43 

0.17136 

124 

584.8 

27 

15.802 

171 

0.22629 

172 

12300 

0.55265 

670 

0.30698 

43 

0.17260 

124 

582.1 

28 

15.973 

172 

a 22801 

172 

12400 

0.55935 

676 

0.30741 

43 

0.17384 

124 

579.3 

27 

16.145 

173 

0.22973 

173 

12500 

0.56611 

680 

0.30784 

43 

0.17508 

124 

576.6 

27 

16.318 

174 

0.23146 

172 

12600 

0.57291 

684 

0.30827 

42 

0.17632 

124 

573.9 

26 

16.492 

175 

a 23318 

173 

12700 

0.57975 1 

690 

0.30809 

43 

0.17756 

124 

571.3 

27 

16.667 

175 

0.23491 

173 

12800 

0.58665 

693 

0.30912 

43 

0.17880 

124 

568.6 

27 

16.842 

177 

0.23664 

173 

12900 

0.59358 

699 

0.30955 

43 

0.18004 

124 

565.9 

26 

17.019 

177 

a 23837 

173 

13000 

0.60057 

704 

0.30998 

43 

0.18128 

124 

563.3 

26 

17.196 

178 

0.24010 

173 

13100 

0.60761 

708 

0.31041 

44 

0.18252 

124 

560.7 

26 

17.374 

179 

0.24183 

174 

13200 

0.61469 

714 

0.31085 

43 

0.18376 

125 

558.1 

27 

17.553 

179 

0.24357 

173 

13300 

0.62183 

719 

0.31128 

43 

0.18501 

124 

555.4 

26 

17.732 

181 

0.24530 

174 

13400 

0.62902 

724 

0.31171 

44 

0.18625 

124 

552.8 

25 

17.913 

182 

0.24704 

173 

13500 

0.63626 

728 

0.31215 

43 

0.18749 

124 

550.3 

26 

18.095 

182 

0.24877 

174 

13600 

0.64354 

734 

0.31258 

44 

0.16873 

124 

547.7 

25 

18.277 

183 

0.25051 

174 

13700 

0.65088 

739 

0.31302 

44 

0.18997 

125 

545.2 

26 

18.460 

184 

0.25225 

174 

13800 

0.65827 

743 

0.31346 

43 

0.19122 

124 

542.6 

25 

18.644 

184 

0.25399 

175 

13900 

0.66570 

749 

0.31389 

44 

0.19246 

124 

540.1 

25 

18.828 

186 

0.25574 

174 

14000 

0.67319 

754 

0.31433 

44 

0.19370 

124 

537.6 

25 

19.014 

187 

0.25748 

175 

14100 

0.68073 

759 

0.31477 

44 

0.19494 

125 

535.1 

25 

19.201 

187 

0.25923 

174 

14200 

0.68832 

764 

0.31521 

45 

0.19619 

124 

532.6 

25 

19.388 

188 

0.26097 

175 

14300 

0.69696 

769 

0 . 31566 

44 

0.19743 

124 

530.1 

24 

19.576 

189 

0.26272 

175 

14400 

0.70365 

775 

0.31610 

44 

0.19867 

125 

527.7 

25 

19.765 

190 

0.26447 

175 

14500 

0 . 71140 

781 

0.31654 

44 

0.19992 

124 

525.2 

24 

19.955 

191 

0.26622 

176 

14600 

0.71921 

786 

0.31698 

44 

0.20116 

124 

522.8 

25 

20.146 

192 

0.26798 

175 

14700 

0.72707 

791 

0.31742 

45 

0.20240 

124 

520.3 

24 

20.338 

193 

0.26973 

176 

14800 

0 . 73498 

796 

0.31787 

44 

0.20364 

125 

517.9 

24 

20.531 

194 

0.27149 

175 

14900 

0.74294 

802 

0.31831 

44 

0.20489 

124 

515.5 

24 

20 . 725 

194 

0.27324 

176 

15000 

0.75096 1 

806 

0.31875 

44 

0.20613 

124 

518.1 

24 

20.919 

195 

0.27500 

176 
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A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

U 

A 

T f 

A 

logQ 

A 

15000 

0.75096 

806 

0.31875 

44 

0.20613 

124 

513.1 

24 

20.919 

195 

0.27500 

176 

15100 

0.75902 

812 

0.31919 

44 

0.20737 

124 

510.7 

24 

21.114 

195 

0.27676 

176 

15200 

0 . 76714 

818 

0.31963 

45 

0.20861 

124 

508.3 

24 

21.309 

197 

0.27852 

176 

15300 

0.77532 

824 

0.32008 

44 

0.20985 

125 

505.9 

23 

21.506 

197 

0.28028 

176 

15400 

0 . 78356 

831 

0.32052 

45 

0.21110 

124 

503.6 

24 

21.703 

199 

0.28204 

177 

15500 

0 . 79187 

836 

0.32097 

44 

0.21234 

124 

501.2 

23 

21.902 

200 

0.28381 

177 

15600 

0.80023 

842 

0.32141 

45 

0.21358 

124 

498,9 

24 

22.102 

202 

0.28558 

176 

15700 

0.80865 

848 

0.32186 

44 

0.21482 

124 

496.5 

23 

22.304 

202 

0.28734 

177 

15800 

0 . 81713 

854 

0.32230 

45 

0.21606 

125 

494.2 

23 

22 . 506 

204 

0.28911 

178 

15900 

0.82567 

860 

0.32275 

45 

0.21731 

124 

491.9 

23 

22.710 

204 

0.29089 

177 

16000 

0.83427 

864 

0.32320 

45 

0.21855 

124 

489.6 

23 

22.914 

204 

0.29266 

178 

16100 

0 . 84291 

870 

0.32365 

46 

0.21979 

124 

487.3 

23 

23.118 

205 

0.29444 

177 

16200 

0 . 85161 

877 

0.32411 

45 

0.22103 

124 

485.0 

22 

23.323 

206 

0.29621 

178 

16300 

0.86038 

883 

0.32456 

45 

0.22227 

123 

482.8 

23 

23.529 

207 

0.29799 

178 

16400 

0.86921 

890 

0.32501 

46 

0.22350 

124 

480.5 

22 

23.736 

209 

0.29977 

179 

16500 

0 . 87811 

897 

0.32547 

45 

0.22474 

274 

478.3 

23 

23.945 

210 

0.30166 

178 

1&500 

0 . 88708 

903 

0.32592 

45 

0.22598 

125 

476.0 

22 

24.155 

211 

0.30334 

179 

16700 

0.89611 

909 

0.32637 

46 

0.22723 

124 

473.8 

22 

24.366 

212 

0.30513 

179 

16800 

0.90520 

916 

0.32683 

45 

0.22847 

124 

471.6 

22 

24.578 

213 

0.30692 

179 

16900 

0.91436 

922 

0.32728 

46 

0.22971 

124 

469.4 

22 

24.791 

214 

0.30871 

179 

17000 

0.92358 

927 

0.32774 

46 

0.23095 

123 

467.2 

22 

25.005 

214 

0.31050 

179 

17100 

0.93285 

933 

0.32820 

46 

0.23218 

124 

465.0 

21 

25.219 

216 

0.31229 

180 

17200 

0.94218 

941 

0.32866 

46 

0.23342 

123 

462.9 

22 

25.435 

217 

0.31409 

180 

17300 

0.95159 

947 

0.32912 

46 

0.23465 

123 

460.7 

22 

25.652 

217 

0.31589 

180 

17400 

0.96106 

! 955 

0.32958 

45 

0.23588 

124 

458.5 

21 

25.869 

219 

0.31769 

180 

17500 

0.97061 

961 

0.33003 

46 

0.23712 

123 

456.4 

21 

26.088 1 

219 

0.31949 

180 

17600 

0.98022 

968 

0.33049 

46 

0.23835 

124 

454.3 

21 

26.307 

221 

0.32129 

181 

17700 

0.98990 

975 

0.33095 

46 

0.23959 

124 

452.2 

21 

26.528 

222 

0.32310 

181 

17800 

0.99965 

982 

0.33141 

46 

0.24083 

123 

450.1 

21 

26.750 

222 

0.32491 

181 

17900 

1.00947 

989 

0.33187 

46 

0.24206 

124 

448.0 

21 

26.972 

224 

0.32672 

181 

18000 

1.01936 

994 

0.33233 

45 

0.24330 

123 

445.9 

21 

27.196 

225 

0.32853 

181 

18100 

1.02930 

1001 

0.33278 

46 

0.24453 

123 

443.8 

20 

27.421 

225 

0.33034 

182 

18200 

1.03931 

1008 

0.33324 

45 

0.24576 

123 

441.8 

21 

27.646 

227 

0.33216 

182 

18300 

1.04939 

1016 

0.33369 

46 

0.24699 

123 

439.7 

21 

27.873 

228 

0.33398 

182 

18400 

1.05955 

1024 

0.33415 

46 

0.24822 

123 

437.6 

20 

28.101 

229 

0.33680 

182 

18500 

1.06979 

1031 

0.33461 

45 

0 . 24945 

123 

435.6 

20 

28.330 

230 

0 . 337 f 2 

182 

18600 

1.08010 

1039 

0.33506 

46 

0 . 25068 

123 

433.6 

21 

28.560 

232 

0.33944 

182 

18700 

1.09049 

1046 

0.33552 

46 

0.25191 

123 

431.5 

20 

28.792 

232 

0.34126 

1 183 

18800 

1.10095 

1053 

0.33598 

46 

0.25314 

123 

429.5 

20 

29.024 

233 

0.34309 

183 

18900 

1.11148 

1061 

0.33644 

46 

0.25437 

123 

427.5 

20 

29.257 

235 

0.34492 

183 

19000 

1.12209 

1066 

0.33690 

46 

0.25560 

122 

425.5 

20 

29.492 

235 

0.34675 

183 

19100 

1.13275 

1074 

0.33236 

45 

0.25682 

123 

423.5 1 

20 

29.727 

237 

0.34858 

184 

19200 

1 . 14349 

1081 

0.33781 

46 

0.25805 

122 

421.5 

19 

29.964 

238 

0.35042 

184 

19300 

1.15430 

1090 

a 33827 

47 

0.25927 

122 

419.6 

20 

30.202 

238 

0.35226 

184 

19400 

1.16520 

1099 

0.33874 

46 

0.26049 

123 

417.6 

19 

30.440 

240 

0.35410 

184 

19500 

1.17619 

1106 

0.33920 

46 

0.26172 

122 

415.7 

20 

30.680 

241 

0.35594 

181 

19600 

1.18725 

1114 

0.33966 

47 

0.26294 

123 

413.7 

19 

30.921 

243 

0.35778 

184 

19700 

1.19839 

1123 

0.34013 

47 

0 . 26417 

123 

411.8 

19 

31.164 

244 

0.35962 

185 

19800 

1.20962 

1130 

0.34060 

47 

0 . 26540 

122 

409.9 

19 

31 . 408 

244 

0.36147 

185 

19900 

1.220952 

1139 

0.34107 

47 

0 . 26662 

123 

408.0 

19 

31.652 

246 

0.36332 

185 

20000 

1.23231 

1147 

a 34154 

48 

0.26785 

122 

406.1 

19 

31.898 

247 

0.36517 

185 


Digitized by 


72 ingalls' ballistic tables. 


TABLE II. V^l y 150 /. 8. —Continued. 


z “c 

D 

A 


D 

logS ' 

D 

u 

D 

m 

■ 

log Q 

A 

0 

0.00000 

245 

a 25000 

78 

0.00000 

273 

1150.0 

10.8 

a ooo 

88 

0.00000 

274 

100 

0.00245 

248 

0.25078 

76 

0.00273 

266 

1139.2 

10.5 

0.088 

88 

0.00274 

272 

200 

0.00493 

251 

0.25154 

75 

a 00539 

259 

1128.7 

10.1 

a 176 

89 

0.00546 

270 

300 

a 00744 

253 

0.25229 

74 

a 00798 

253 

1118. 6 

9.8 

a 265 

90 

0.00816 

267 

400 

0.00997 

257 

0.25303 

74 

0.01051 

246 

1108. 8 

9.4 

0.355 

90 

0.01083 

265 

500 

0.01254 

260 

0.25377 

72 

a 01297 

240 

1099.4 

9.1 

a 445 

92 

0.01348 

262 

600 

0.01514 

263 

0.25449 

71 

0.01537 

235 

1090.3 

8.8 

a 537 

92 

0.01610 

260 

700 

0.01777 

266 

0.25520 

70 

0.01772 

228 

1061.5 

as 

a 629 

93 

0.01870 

258 

800 

0.02043 

269 

0.25590 

69 

a 02000 

223 

1073.0 

a3 

a 722 

93 

0.02128 

256 

000 

a 02312 

272 

0.25659 

68 

a 02223 

217 

1064.7 

ao 

a 815 

94 

0.02384 

253 

1000 

0.02584 

275 

0.25727 

67 

a 02440 

212 

105a 7 

7.8 

a 9oe 

95 

0.02637 

250 

1100 

a 02859 

278 

0.25794 

65 

0.02652 

206 

1048.9 

7.5 

1.004 

96 

0.02887 

248 

1200 

0.03137 

281 

0.25859 

64 

0.02858 

202 

1041.4 

7.3 

1.100 

96 

0.03135 

246 

1300 

0.03418 

283 

0.25923 

64 

a 03060 

198 

1034.1 

7.2 

1.196 

97 

0.03381 

244 

1400 

0.03701 

287 

0.25987 

63 

0.03258 

192 

1026.9 

7.0 

1.293 

98 

a 03625 

241 

1500 

0.03988 

289 

0.26050 

61 

0.03450 

188 

1019.9 

6.8 

1.391 

98 

0.03866 

239 

1600 

0.04277 

292 

0.26111 

60 

0.03638 

184 

1013.1 

6.6 

L480 

99 

0.04106 

237 

1700 

0.04569 

295 

0.26171 

60 

0.03822 

180 

1006.5 

a4 

1.588 

100 

a 04342 

235 

1800 

0.04864 

297 

0.26231 

59 

0.04002 

176 

1000.1 

6.3 

1.688 

100 

0.04577 

233 

1900 

0.05161 

301 

0.26290 

58 

0.04178 

172 

993.8 

ai 

1.788 

101 

a 04810 

230 

2000 

0.06462 

303 

0.26348 

57 

a 04350 

168 

987.7 

ao 

1.889 

102 

a 05040 

228 

2100 

0.05765 

307 

0.26405 

57 

0.04518 

166 

981.7 

5.8 

1.991 

102 

0.05268 

226 

2200 

0.06072 

309 

0.26462 

56 

0.04684 

162 

975.9 

5.6 

2.093 

103 

0.05494 

224 

2300 

0.06381 

311 

0.26518 

56 

a 04846 

159 

970.3 

5.5 

2.196 

103 

0.05718 

223 

2400 

0.06692 

314 

0.26574 

55 

0.05005 

156 

964.8 

5.5 

2.299 

104 

0.05941 

221 

2500 

0.07006 

317 

0.26629 

54 

0.05161 

153 

959.3 

5.4 

2.403 

105 

0.06162 

219 

2600 

0.07323 

320 

0.26683 

53 

0.05314 

151 

953.9 

5.4 

2.508 

105 

0.06381 

217 

2700 

0.07643 

322 

0.26736 

53 

0.05465 

149 

948.5 

5.3 

2.613 

106 

a 06596 

215 

2800 

0.07965 

325 

a 26789 

52 

0.05614 

148 

943.2 

5.3 

2.719 

106 

a 06813 

213 

2900 

0.08290 

328 

0.26841 

52 

0.05762 

146 

937.9 

5.2 

2.825 

107 

0.07026 

211 

3000 

a 08618 

330 

0.26893 

51 

0.05908 

145 

932.7 

ai 

2.932 

107 

a 07237 

211 

3100 

0.08948 

334 

0.26944 

51 

0.06053 

144 

927.6 

ai 

3.039 

108 

a 07448 

210 

3200 

0.09282 

336 

0.26995 

50 

0.06197 

143 

922.5 

5.0 

3.147 

109 

a 07658 

206 

3300 

0.09618 

338 

0.27045 

50 

0.06340 

143 

917.5 

4.9 

3.256 

109 

a 07866 

207 

3400 

0.00956 

342 

0.27096 

50 

0.06483 

142 

912.6 

4.9 

3.365 

110 

0.08073 

| 205 

3500 

0.10298 

344 

0.27145 

49 

0.06625 

141 

907.7 

4.9 

3.475 

110 

0.08278 

203 

3600 

0.10642 

346 

0.27194 

48 

0.06766 

140 

902.8 

4.8 

3.585 

111 

0.08481 

202 

3700 

0.10988 

350 

0.27242 

48 

0.06906 

140 

898.0 

4.8 

3.696 

112 

0.08683 

201 

3800 

0.11338 

352 

0.27290 

48 

0.07046 

139 

893.2 

4.7 

3.808 

112 

0.08884 

200 

3900 

0.11690 

355 

0.27338 

47 

0.07185 

138 

888.5 

4.7 

3.920 

113 

0.09084 

199 

4000 

0.12045 

358 

0.27385 

47 

0.07323 

138 

883.8 

4.6 

4.033 

114 

a 09283 

198 

4100 

0.12403 

360 

0.27432 

46 

0.07461 

137 

879.2 

4.6 

4.147 

114 

a 09481 

197 

4200 

0.12763 

364 

0.27478 

46 

0.07508 

136 

874.6 

4.5 

4.261 

115 

0.09678 

197 

4300 

0.13127 

366 

a 27524 

46 

0.07734 

135 

870.1 

4.5 

4.376 

115 

0.09875 

196 

4400 

0.13493 

369 

0.27570 

45 

0.07869 

135 

865.6 

4.4 

4.491 

116 

0.10071 

196 

4500 

0.13862 

372 

0.27615 

45 

0.08004 

134 

861.2 

4.4 

4.607 

116 

0.10267 

196 

4600 

0.14234 

374 

0.27660 

45 

0.08138 

134 

856.8 

4.4 

4.723 

117 

0.10462 

194 

4700 

0.14608 

378 

0.27705 

44 

0.08272 

133 

852.4 

4.3 

4.840 

118 

0.10656 

194 

4800 

0.14986 

380 

0.27749 

44 

0.08405 

132 

848.1 

4.2 

4.958 

118 

0.10860 

193 

4900 

0.15366 

383 

0.27793 

44 

0.08537 

131 

843.9 

4.2 

5.076 

119 

0.11043 

193 

5000 

0.15749 

386 

a 27837 

44 

a 08668 

131 

839.7 

4.2 

5.195 

119 

a 11236 

192 
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X JL 
z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T » 

A 

logQ 

A 

5000 

a 15749 

386 

0.27837 

44 

0.08668 

131 

83917 

4.2 

5.195 

119 

0.11236 

192 

5100 

0.16135 

389 

0.27881 

43 

0.08799 

130 

835,5 

4.1 

5.314 

120 

0.11428 

191 

5200 

0.16524 

392 

0.27924 

44 

0.08929 

130 

831.4 

4.1 

5.434 

121 

0.11619 

190 

5300 

0.16916 

395 

0.27968 

43 

0.09059 

129 

827.3 

4.0 

5.555 

121 

0.11809 

190 

5400 

0.17311 

397 

(X 28011 

43 

0.09188 

129 

823.3 

4.0 

5.676 

122 

0.11999 

190 

5500 

0.17708 

401 

0.28054 

43 

0.09317 

128 

819.3 

4.0 

5.798 

122 

0.12189 

189 

5600 

0.18109 

403 

0.28097 

43 

0.09445 

127 

815.3 

3.9 

5.9(20 

123 

0.12378 

188 

5700 

0.18512 

407 

0.28140 

43 

0.09572 

126 

811.4 

3.9 

a 043 

123 

0.12566 

188 

5800 

0.18919 

409 

0.28183 

43 

0.09698 

126 

807.5 

3.9 

a 166 

124 

0.12754 

187 

5900 

0.19328 

412 

0.28226 

42 

0.09824 

125 

803.6 

3.8 

6.290 

125 

0.12941 

187 

6000 

0.19740 

415 

0.28268 

42 

0.09949 

124 

799.8 

3.7 

a 415 

125 

a 13128 

186 

6100 

0.20155 

418 

0.28310 

43 

0.10073 

124 

796.1 

3.8 

6.540 

126 

0.13314 

185 

6200 

0.20573 

421 

0.28353 

42 

0.10197 

124 

792.3 

3.7 

6.666 

127 

0.13499 

185 

6300 

0.20994 

425 

0.28395 

42 

0.10021 

123 

788.6 

3.7 

6.793 

127 

0.13684 

184 

6400 

0.21419 

427 

0.28437 

42 

0.10444 

123 

784.9 

3.6 

a 920 

128 

0.13868 

184 

6500 

0.21846 

430 

0.28479 

42 

0.10667 

122 

781.3 

3.7 

7.048 

128 

0.14052 

184 

6600 

0.22276 

433 

0.28521 

42 

0.10689 

122 

777.6 

3.6 

7.176 

129 

0.14236 

184 

6700 

0.22709 

436 

0.28563 

42 

0.10811 

121 

774.0 

3.6 

7.305 

129 

0.14420 

183 

6800 

0.23145 

440 

0.28605 

42 

0.10932 

121 

77a 4 

3.6 

7.434 

130 

0.14603 

183 

6000 

0.23585 

442 

0.28647 

42 

0.11053 

120 

766.8 

3.6 

7.564 

131 

0.14786 

182 

7000 

0.24027 

445 

0.28689 

41 

0.11173 

119 

76a 2 

3.6 

7.605 

132 

0.14968 

182 

7100 

0.24472 

449 

0.28730 

42 

0.11292 

120 

759.6 

3.5 

7.827 

132 

0.15150 

181 

7200 

0.24921 

452 

0.28772 

41 

0.11412 

119 

75a 1 

3.6 

7.959 

133 

0.15331 

181 

7300 

0.25373 

455 

0.28813 

42 

0.11531 

120 

75i 5 

3.5 

a 002 

133 

0.15512 

181 

7400 

0.25828 

458 

0.28855 

41 

0.11651 

119 

749.0 

3.5 

a 225 

134 

0.15603 

180 

7500 

0.26286 

461 

0.28896 

41 

0.11770 

119 

745.5 

3.5 

8.359 

134 

0.15873 

180 

7600 

0.26747 

465 

0.28937 

42 

0.11889 

120 

74a 0 

3.4 

8.493 

135 

0.16053 

180 

7700 

0.27212 

467 

0.28979 

41 

0.12009 

119 

738.6 

3.5 

a 628 

136 

0.16233 

180 

7800 

0.27679 

471 

0.29020 

42 

0.12128 

120 

735.1 

3.4 

a 764 

136 

0.16413 

180 

7900 

0.28150 

474 

0.29062 

41 

0.12248 

119 

731.7 

3.4 

a 900 

137 

0.16503 

179 

8000 

0.28624 

477 

0.29103 

41 

0.12367 

119 

72 a 3 

3.4 

9.087 

137 

a 16772 

178 

8100 

0.29101 

481 

0.29144 

41 

0.12486 

119 

724.9 

3.4 

9.174 

138 

0.16950 

179 

8200 

0.29582 

484 

0.29185 

41 

0.12605 

120 

721.5 

3.3 

9.312 

139 

0.17129 

178 

8300 

0.90066 

487 

0.29226 

41 

0.12725 

119 

7ia2 

3.4 

9.451 

140 

0.17307 

177 

8400 

0.90553 

491 

0.29267 

42 

0.12844 

119 

714.8 

3.3 

9.501 

140 

0.17484 

178 

8500 

0.31044 

494 

0.29309 

41 

0.12963 

119 

711.5 

3.3 

9.731 

141 

0.17662 

178 

8600 

0.31538 

497 

0.29350 

41 

a 13082 

119 

70a2 

3.3 

9.872 

141 

0.17840 

177 

8700 

0.32085 

501 

0.29391 

41 

0.13201 

120 

704.9 

3.3 

10.013 

142 

0.18017 

177 

8800 

0.32536 

504 

0.29432 

41 

0.13321 

119 

701.6 

3.3 

10.155 

143 

0.18195 

177 

8900 

0.33040 

507 

0.29473 

41 

0.13440 

119 

69a 3 

3.2 

10.298 

144 

1 0.18372 

177 

9000 

0.33547 

511 

0.29514 

41 

a 13559 

120 

095,1 

3.2 

10.442 

144 

0.18549 

177 

9100 

0.34058 

514 

0.29555 

41 

a 13679 

119 

691.9 

3.2 

10.586 

145 

0.18726 

176 

9200 

0.34572 

518 

0.29596 

41 

a 13798 

120 

68a 7 

3.2 

10.731 

146 

0.18902 

176 

9300 

0.35090 

522 

0.29636 

40 

0.13918 

119 

685.5 

3.2 

10.877 

146 

0.19078 

176 

9400 

0.35612 

525 

0.29677 

41 

a 14037 

120 

68Z 3 

3.2 

11.023 

147 

0.19254 

177 

9500 

0.36137 

529 

0.29718 

41 

a 14157 

120 

679.1 

3.2 

11.170 

148 

0.19431 

176 

9600 

0.36656 

533 

a 29759 

41 

0.14277 

119 

675.9 

3.2 

11.318 

148 

a 19607 

176 

9700 

0.37199 

536 

0.29800 

41 

0.14896 

120 

672.7 

3.1 

11.466 

149 

0.19783 

176 

9800 

0.37735 

540 

0.29840 

40 

a 14516 

119 

669.6 

3.2 

11.615 

150 

0.19959 

176 

9900 

0.38275 

543 

0.29881 

41 

0.14635 

120 

66a 4 

3.1 

11.765 

150 

0.20135 

176 

10000 

0.38818 

547 

0.29822 

41 

0.14756 

120 

66a 3 

3.1 

11.915 

151 

0.20311 

176 


Digitized by 



74 INGALLS' BALLISTIC TABLES. 
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z c 

A 

A 

B 

A 

log&' 

A 

u ‘ 

A 

T[ 

A 

logQ 

A 

10000 

0.38818 

547 

0.29022 

41 

0.14755 

120 

663.3 

3.1 

11.915 

151 

0.20311 

176 

10100 

0.39365 

551 

0.29063 

40 

0.14875 

121 

66a 2 

3.1 

12.066 

152 

0.20487 

175 

10300 

0.39916 

555 

0.30003 

41 

0.14096 

120 

657.1 

3.1 

12.218 

152 

0.20662 

176 

10000 

0.40471 

558 

0.30044 

41 

0.15116 

120 

654-0 

3.0 

12.370 

154 

0.20838 

175 

10400 

0.41029 

562 

0.30086 

41 

0.15236 

121 

651.0 

3.0 

12.524 

154 

0.21043 

176 

10G00 

0.41591 

566 

0.30126 

41 

0.13357 

120 

648.0 

3.0 

12.078 

164 

0.21189 

175 

10600 

0.42157 

570 

0.30167 

40 

0.15477 

121 

645.0 

3.0 

12.832 

156 

0.21364 

176 

10700 

0.42727 

574 

0.30207 

40 

0.15598 

121 

642.0 

3.0 

12.9B8 

156 

0.21540 

175 

10800 

0.43301 

578 

0.30247 

41 

0.15719 

120 

639.0 

3.0 

13.144 

157 

0.21715 

176 

10000 

0.43879 

582 

0.30288 

41 

0.15839 

121 

636.0 

3.0 

13.301 

157 

0.21891 

175 

11000 

0.44461 

585 

0.30B29 

41 

0.19960 

121 

633.0 

3.0 

13.458 

158 

0.22066 

175 

11100 

0.45046 

589 

0.30670 

41 

0.16081 

121 

630.0 

2.9 

13.616 

159 

0.22241 

175 

11300 

0.45635 

504 

0.30411 

41 

0.16202 

121 

627.1 

2.9 

13.775 

160 

0.22466 

175 

11300 

0.46229 

598 

0.30452 

41 

0.16323 

121 

624.2 

2.9 

13.935 

161 

0.22591 

176 

11400 

0.46827 

602 

0.30493 

41 

0.16444 

121 

621.3 

2.9 

14.096 

161 

0.22767 

175 

11500 

0.47429 

606 

0.30534 

41 

0.16665 

121 

618.4 

2.9 

14.257 

162 

0.22942 

175 

11600 

0.48035 

610 

0.30675 

41 

0.16686 

121 

615.5 

2.9 

14.419 

163 

0.23117 

176 

11700 

0.48645 

614 

0.30616 

41 

0.16807 

121 

612.6 

2.8 

14.582 

164 

0.23293 

175 

11800 

0.49259 

618 

0.30657 

42 

0.16028 

122 

609.8 

2.9 

14.746 

164 

0.23468 

176 

11900 

0.49877 

623 

0.30699 

41 

0.17050 

121 

608.9 

2.8 

14.910 

165 

0 23644 

175 

13000 

0.50600 

627 

0.30740 

42 

0.17171 

121 

6041 

2.8 

15.075 

166 

0.23819 

175 

13100 

0.51127 

632 

0.30782 

41 

0.17292 

122 

60L3 

2.8 

15.241 

167 

0.23994 

176 

12200 

0.51769 

636 

0.30823 

42 

0.17414 

121 

598.5 

2.8 

15.408 

168 

0.24170 

176 

12300 

0.52395 

640 

0.30866 

42 

0.17535 

121 

595.7 

2.8 

15.576 

168 

0.25346 

175 

12400 

0.53035 

645 

0.30007 

41 

0.17657 

121 

592.9 

2.8 

15.744 

169 

0.25501 

176 

12500 

0.53680 

649 

0.30048 

42 

0.17778 

122 

590.1 

2.7 

15.913 

170 

0.25097 

176 

12600 

0.54329 

654 

0.30090 

42 

0.17900 

122 

587.4 

2.8 

16.063 

170 

0.25873 

176 

12700 

0.54983 

658 

0.31032 

42 

0.18022 

121 

584.6 

2.7 

16.253 

172 

0.26049 

176 

12800 

0.55641 

663 

0.31074 

42 

0.18143 

122 

581.9 

2.7 

16.425 

172 

0.26225 

176 

12900 

0.56304 

667 

0.31116 

42 

0.18265 

122 

579.2 

2.7 

16.597 

173 

0.26401 

176 

13000 

0.56971 

671 

0.31158 

42 

0.18887 

122 

. 676.5 

2.7 

16.770 

174 

0.26577 

176 

13100 

0.57642 

676 

0.31200 

42 

0.18609 

122 

573t8 

2.7 

16.944 

175 

0.25753 

176 

13200 

0.58318 

681 

0.31242 

43 

0.18631 

122 

571.1 

2.6 

17.119 

175 

0.25909 

177 

13300 

0.58999 

685 

0.31285 

42 

0.18753 

122 

668.5 

2.7 

17.294 

176 

0.26106 

176 

13400 

0.59684 

690 

0.31327 

42 

0.18875 

122 

565.8 

2.6 

17.470 

178 

0.26282 

177 

13500 

0.60374 

695 

0.31369 

43 

0.18997 

122 

563.2 

2.7 

17.648 

178 

0.26459 

176 

13600 

0.61069 

700 

0.31412 

42 

0.19119 

122 

660.5 

2.6 

17.826 

178 

0.26685 

177 

13700 

0.61769 

705 

0.31454 

43 

0.19241 

122 

657.9 

2.6 

18.004 

180 

0.26812 

177 

13800 

0.62474 

709 

0.31497 

42 

0.19163 

122 

555.3 

2.6 

18.184 

180 

0.26989 

177 

13900 

0.63183 

714 

0.31539 

43 

0.19485 

122 

552.7 

2.6 

18.364 

182 

0.27166 

177 

14000 

0.63897 

720 

0.31582 

43 

0.19607 

122 

550.2 

2.6 

18.546 

182 

0.27343 

177 

14100 

0.64617 

726 

0.31625 

43 

0.19729 

123 

647.6 

2.6 

18.728 

183 

0.27520 

177 

14200 

0.65343 

731 

0.31667 

43 

0.19852 

122 

645.0 

2.5 

18.911 

184 

0.27697 

178 

14300 

0.66074 

735 

0.31710 

43 

0.19974 

122 

64215 

2.5 

19.095 

184 

0.27875 

178 

14400 

0.66809 

740 

0.31753 

43 

0.20096 

123 

64Q|0 

2.6 

19.279 

186 

0.28063 

178 

14500 

0.6764Q 

745 

0.31796 

43 

0.20219 

122 

537; 4 

2.5 

19.465 

186 

0.28211 

177 

14600 

0.68294 

750 

0.31839 

43 

0.20841 

122 

634,9 

2.5 

19.661 

188 

0.28468 

178 

14700 

0.69044 

754 

0.31882 

43 

0.20463 

122 

632U, 

2.4 

19.819 

188 

0.28586 

179 

14800 

0.69798 

759 

0.31925 

43 

0.20885 

123 

630.0; 

2.5 

20.027 

189 

0.28765 

178 

14900 

0.70567 

765^ 

0.31968 

43 

0.20T08 

122 

52715 

2.5 

20.216 

190 

0.289J3 

178 

15000 

0 71322 

770 

0.32011 

43 

Q.20fe3Q 

122 

625|0 

2.4 

20.4^6 

191 

0.29121 

178 
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■ 7 X 
z “c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

w 

A 

T* 

A 

logQ 

A 

16000 

0.71322 

770 

0.32011 

43 

0.20810 

122 

525.0 

2.4 

20.406 

191 

0.29121 

178 

15100 

0.72092 

777 

0.32054 

44 

0.20952 

123 

522.6 

2.5 

20.597 

192 

0.29299 

178 

15200 

0.72861 

782 

0.32098 

43 

0.21075 

122 

520.1 

2.4 

20.789 

193 

0.29478 

178 

15300 

0.73651 

788 

0.32141 

43 

0.21197 

122 

517.7 

2.4 

20.982 

194 

0.29656 

179 

15400 

0.74439 

792 

0.32184 

44 

0.21319 

123 

515.3 

2.4 

21.176 

194 

0.29835 

179 

15500 

0.75231 

798 

0.32228 

43 

0.21442 

122 

512.9 

2.4 

21.370 

196 

0.30014 

178 

15600 

0.76029 

803 

0.32271 

44 

0.21564 

122 

510.5 

2.4 

21.566 

196 

0.30192 

179 

15700 

0.76832 

808 

0.32345 

44 

0.21686 

123 

508.1 

2.4 

21.762 

197 

0.30371 

180 

15800 

0.77640 

813 

0.32359 

43 

0.21808 

123 

505.7 

2.3 

21.959 

199 

0.30551 

179 

15900 

0.78453 

820 

0.32402 

44 

0.21981 

122 

503.4 

2.4 

22.158 

199 

0.30730 

179 

16000 

0.79273 

826 

0.32446 

44 

0.22063 

122 

501.0 

2.3 

22.357 

200 

0.30909 

179 

16100 

0.80099 

831 

0.32490 

44 

0.22175 

122 

498.7 

2.3 

22.557 

201 

0.31088 

180 

16200 

0.80030 

838 

0.32534 

44 

0.22297 

123 

496.4 

2.3 

22.758 

202 

0.31268 

180 

16300 

0.81768 

843 

0.32578 

44 

0.22420 

122 

494.1 

2.3 

22.960 

203 

0.31448 

179 

16400 

0.82611 

850 

0.32622 

44 

0.22542 

122 

491.8 

2.3 

JB.163 

204 

0,31627 

180 

16500 

0.83461 

855 

0.32666 

44 

0.22664 

122 

489.5 

2.3 

23.367 

204 

0.31807 

180 

16600 

0.84316 

862 

0.32710 

44 

0.22786 

122 

487.2 

2.3 

23.571 

206 

0.31987 

181 

16700 

0.85178 

867 

0.32754 

- 44 

0.22908 

123 

485.9 

2.3 

23.777 

207 

0.32168 

180 

16800 

0.86045 

874 

0.32798 

45 

0.23031 

122 

482.6 

2.2 

23.984 

208 

0.32348 

180 

16900 

0.86919 

879 

0.32843 

44 

0.23153 

122 

480.4 

2.3 

24.192 

208 

0.32528 

181 

17000 

0.87798 

886 

0.32887 

45 

0.23275 

122 

478.1 

2.2 

24.400 

210 

0.32709 

181 

17100 

0.88684 

892 

0.32932 

44 

0.23397 

122 

475.9 

2.2 

24.610 

210 

0.32890 

181 

17200 

0.89576 

898 

0.32976 

45 

0.23519 

122 

473.7 

2.1 

24.820 

212 

0.33071 

181 

17300 

0.90474 

905 

0.33021 

44 

0.23641 

122 

471.6 

2.2 

25.032 

213 

0.33252 

m 

17400 

0.91379 

911 

0.33065 

45 

0.23763 

123 

469.4 

2.2 

25.246 

213 

0.33438 

182 

17500 

0.92290 

918 

0.33110 

45 

0.23886 

122 

467.2 

2.2 

25.458 

215 

0.33616 

181 

17600 

0.93208 

924 

0.33155 

44 

0.24008 

122 

465.0 

2.2 

25.673 

216 

0.33796 

182 

17700 

0.94132 

930 

0.33199 

45 

0.24130 

122 

462.8 

2.2 

25.889 

216 

0.33978 

182 

17800 

0.96062 

937 

0.33244 

45 

0.24252 

122 

460.6 

2.2 

26.106 

218 

0.34160 

182 

17900 

0.95999 

943 

0.33289 

45 

0.24374 

122 

458.4 

2.1 

26.323 

219 

0.34342 

182 

18000 

0.96942 

950 

0.33334 

45 

0.24496 

122 

456.8 

2.1 

26.542 

219 

0.34524 

182 

18100 

0.97892 

956 

0.33379 

45 

0.24618 

122 

454.2 

2.1 

26.761 

221 

0.34706 

183 

18200 

0.98848 

964 

0.33424 

45 

0.24740 

122 

452.1 

2.2 

26.982 

222 

0.34889 

182 

18300 

0.99812 

970 

0.33469 

45 

0.24862 

122 

449.9 

2.1 

27.204 

223 

0.35071 

183 

18400 

1.00782 

977 

0.33514 

45 

0.24984 

122 

447.8 

2.0 

27.427 

223 

0.35254 

183 

18500 

1.01759 

984 

0.33559 

46 

0.25106 

121 

445.8 

2.1 

27.650 

225 

0.35437 

183 

18600 

1.02743 

990 

0.33605 

41 

0.25217 

122 

443.7 

2.1 

27.876 

226 

0.35620 

183 

18700 

1.03733 

999 

0.33650 

45 

0.25349 

122 

441.6 

2.1 

28.101 

227 

0.35806 

183 

18800 

1.04732 

1005 

0.33695 

46 

0.25471 

121 

439.6 

2.0 

28.328 

228 

0.35987 

183 

18900 

1.05737 

1012 

0.33741 

45 

0.25592 

122 

437.6 

2.1 

28.556 

229 

0.36170 

184 

19000 

1.06749 

1019 

0.33786 

*<> 

0.25774 

122 

435-4 

2.0 

28.786 

231 

0.36354 

184 

19100 

1.07768 

1026 

0.33832 

45 

0.25836 

121 

433.4 

2.0 

29.016 

231 

0.36538 

184 

19200 

1.08794 

1034 

0.33877 

46 

0.25957 

122 

431.4 

2.0 

29.247 

232 

0.36722 

184 

19300 

1.09628 

1042 

0.33943 

46 

0.260T9 

121 

429.4 

2.0 

29.47f 

234 

0.30906 

184 

19400 

1.10870 

1049 

0.33969 

46 

0.26200 

122 

427.4 

2.0 

29.713 

235 

0.37090 

185 

19500 

1.11919 

1055 

0.34015 

46 

0.26312 

121 

425.4 

2.0 

29.948 

235 

0.37276 

185 

19600 

1.12974 

1064 

0.34061 

46 

0.26443 

121 

423.4 

2.0 

30.188 

237 

0.37460 

185 

19700 

1.14038 

1071 

0.34107 

46 

0.26564 

122 

421.4 

1.9 

30.420 

238 

0.37648 

185 

19800 

1.15109 

1078 

0.34153 

46 

0.26686 

121 

419.6 

2.0 

30.568 

238 

0.37830 

• 185 

19900 

1.16187 

1086 

0.34199 

46 

0.26807 

121 

417-6 

1.9 

30.896 

240 

0.38016 

186 

20000 

1.17273 

1094 

0.342J5 

46 

0.26918 

121 

415.6 

1.9 

31.138 

241 

0.382(i 

186 
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ingalls' ballistic tables. 


TABLE II. V=l,m f. i. 


-X 

Z -~C 

A 

A 

H 

A 

log B f 

A 

tt 

A 

T 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

225 

0.25000 

91 

0.00000 

319 

1200.0 

12.9 

0.000 

84 

0.00000 

312 

100 

0.00225 

228 

0.25091 

90 

0.00319 

306 

1187.1 

12.3 

0.084 

85 

0.00312 

308 

200 

0.00453 

231 

0.25181 

88 

0.00625 

295 

1174.8 

11.8 

0.169 

86 

0.00620 

306 

300 

0.00684 

235 

0.25269 

87 

0.00920 

284 

1163.0 

11.4 

0.255 

86 

0.00926 

303 

400 

a 00919 

238 

0.25356 

85 

0.01204 

275 

1151.6 

10.9 

0.341 

87 

0.01229 

300 

500 

0.01157 

241 

0.25441 

83 

0.01479 

266 

1140.7 

10.5 

0.428 

88 

0.01529 

296 

600 

0.01398 

244 

0.25524 

81 

0.01745 

258 

1130.2 

10.2 

0.516 

89 

a 01825 

293 

700 

0.01642 

247 

0.25605 

80 

0.02003 

250 

1120.0 

9.8 

0.605 

90 

0.02118 

290 

800 

a 01889 

250 

0.25685 

78 

0.02253 

243 

1110.2 

9.5 

0.695 

90 

0.02408 

288 

900 

0.02139 

253 

0.25763 

77 

0.02496 

237 

1100.7 

9.1 

0.785 

91 

0.02696 

284 

1000 

0.02392 

257 

0.25840 

74 

0.02733 

230 

1091.6 

8.9 

0.876 

92 

0.02980 

279 

1100 

0.02649 

259 

0.25914 

72 

0.02963 

225 

1082.7 

8.5 

0.968 

93 

0.03259 

277 

1200 

0.02908 

262 

0.25986 

71 

0.03188 

220 

1074.2 

8.3 

1.061 

94 

0.03536 

273 

1300 

0.03170 

265 

0.26057 

69 

0.03408 

214 

1065.9 

8.1 

1.155 

94 

0.03809 

272 

1400 

0.03435 

268 

0.26126 

68 

0.03622 

209 

1057.8 

7.8 

1.249 

95 

0.04081 

269 

1500 

0.03703 

271 

0.26194 

66 

0.03831 

204 

1050.0 

7.6 

1.344 

96 

0.04350 

266 

1600 

0.03974 

274 

0.26260 

65 

0.04035 

199 

1042.4 

7.4 

1.440 

96 

0.04616 

264 

1700 

0.04248 

277 

0.26325 

64 

0.04234 

194 

1035.0 

7.2 

1.536 

97 

0.04880 

261 

1800 

0.04525 

280 

0.26389 

63 

a 04428 

190 

1027.8 

7.0 

1.633 

97 

0.05141 

259 

1900 

0.04806 

283 

0.26452 

61 

0.04618 

185 

1020.8 

6.7 

1.730 

98 

0.05400 

256 

2000 

0.05088 

286 

0.26513 

59 

0.04803 

180 

1014.1 

6.6 

1.828 

99 

0.05656 

251 

2100 

0.05374 

289 

0.26572 

58 

0.04983 

177 

1007.5 

6.5 

1.927 

99 

0.05907 

249 

2200 

0.05663 

291 

0.26630 

58 

0.05160 

173 

1001.0 

6.3 

2.026 

100 

a 06156 

247 

2300 

0.05954 

293 

0.26688 

57 

0.05333 

169 

994.7 

6.1 

2.126 

101 

0.06403 

245 

2400 

0.06247 

297 

0.26745 

57 

0.05502 

165 

988.6 

6.0 

2.227 

101 

0.06648 

244 

2500 

0.06544 

300 

0.28802 

56 

0.05667 

162 

982.6 

5.8 

2.328 

102 

0.06892 

241 

2600 

0.06844 

303 

0.26858 

56 

0.05829 

158 

976.8 

5.7 

2.430 

103 

0.07133 

240 

2700 

0.07147 

305 

0.26914 

55 

0.05987 

155 

971.1 

5.6 

2.533 

103 

0.07373 

237 

2800 

0.07452 

308 

0.26969 

54 

0.06142 

152 

965.5 

5.5 

2.636 

104 

a 07610 

236 

2900 

0.07760 

310 

0.27023 

54 

0.06294 

149 

960.0 

5.4 

2.740 

105 

0.07846 

233 

3000 

0.08070 

313 

0.27077 

53 

0.06443 

146 

954.6 

5.4 

2.845 

105 

0.08079 

229 

3100 

0.08383 

316 

0.27130 

53 

0.06589 

145 

949.2 

5.3 

2.950 

106 

0.08308 

227 

3200 

0.08699 

319 

0.27183 

53 

0.06734 

143 

943.9 

5.3 

3.056 

106 

0.08535 

226 

3300 

0.09018 

322 

0.27236 

52 

0.06877 

142 

938.6 

5.2 

3.162 

107 

0.08761 

225 

3400 

0.09340 

324 

0.27288 

51 

0.07019 

141 

933.4 

5.1 

3.269 

108 

0.08986 

223 

3500 

0.09664 

327 

0.27339 

51 

0.07160 

140 

928.3 

5.1 

3.377 

108 

0.09209 

222 

3600 

0.09991 

330 

0.27390 

50 

0.07300 

139 

923.2 

5.0 

3.485 

109 

0.09431 

221 

3700 

0.10321 

332 

0.27440 

50 

0.07439 

138 

918.2 

5.0 

3.594 

109 

0.09652 

219 

3800 

0.10653 

335 

0.27490 

49 

0.07577 

137 

913.2 

4.9 

3.708 

110 

0.09871 

218 

3900 

0.10988 

338 

0.27589 

49 

0.07714 

136 

908.8 

4.9 

3.818 

110 

0.10089 

217 

4000 

0.11326 

340 

0.27588 

47 

0.07850 

135 

903.4 

4.8 

3.923 

111 

0.10306 

214 

4100 

0.11666 

343 

a 27635 

47 

0.07985 

134 

808.6 

4.7 

4.034 

111 

0.10520 

212 

4200 

0.12009 

346 

0.27682 

47 

0.08119 

134 

803.9 

4.7 

4.145 

112 

0.10732 

212 

4300 

0.12356 

349 

0.27729 

46 

0.08253 

133 

889.2 

4.7 

4.257 

113 

0.10944 

211 

4400 

0.12704 

352 

0.27775 

46 

0.08386 

133 

884.5 

4.6 

4.370 

113 

0.11155 

210 

4500 

0.13056 

355 

0.27821 

46 

0.08519 

132 

879.9 

4.6 

4.483 

114 

0.11365 

208 

4600 

0.13411 

357 

0.27867 

46 

0.08661 

131 

875.8 

4.5 

4.597 

115 

0.11573 

208 

4700 

0.13768 

360 

0.27913 

45 

0.08782 

131 

870.8 

4.5 

4.712 

115 

0.11781 

208 

4800 

0.14128 

363 

0.27958 

45 

0.08913 

130 

866.3 

4.5 

4.827 

116 

0.11989 

205 

4900 

0.14491 

366 

0.28003 

45 

0.09043 

129 

861.8 

4.4 

4.948 

116 

0.12195 

206 

5000 

0.14857 

368 

0.28048 

44 

0.09172 

129 

857.4 

4.4 

5.059 

117 

0.12400 

203 


Digitized by ^.ooQle 


INGALLS’ BALLISTIC TABLES. 77 


TABLE II. V—l,tOO /. 8 .— Continued. 


*-£ 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

D 

T ' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.14857 

368 

0.28048 

44 

a 09172 

129 

857.4 

4.4 

5.059 

117 

0.12400 

203 

5100 

0.15225 

371 

0.28092 

44 

0.09301 

129 

853.0 

4.3 

5.176 

118 

0.12603 

203 

5200 

0.15596 

374 

0.28136 

43 

0.09430 

128 

848.7 

4.3 

5.294 

118 

0.12806 

202 

5300 

0.15970 

377 

0.28179 

44 

0.09558 

127 

844.4 

4.2 

5.412 

119 

0.13008 

201 

5400 

0.16347 

380 

0.28223 

44 

0.09685 

126 

840.2 

4.2 

5.531 

119 

0.13209 

201 

5500 

0.16727 

383 

0.28267 

43 

0.09811 

126 

816.0 

4.1 

5.650 

120 

0.13410 

200 

5600 

0.17110 

386 

0.28310 

43 

0.09937 

125 

831.9 

4.1 

5.770 

120 

0.13610 

199 

5700 

0.17496 

389 

0.28353 

43 

0.10062 

125 

827.8 

4.0 

5.890 

121 

0.13809 

199 

5800 

0.17885 

391 

0.28396 

43 

0.10187 

124 

823.8 

4.0 

6. 011 

122 

0.14008 

198 

5000 

0.18276 

394 

0.28439 

43 

0.10811 

123 

819.8 

3.9 

6.133 

122 

0.14206 

197 

6000 

0.18670 

397 

a 28482 

43 

0.10434 

123 

815.9 

3.9 

6.255 

123 

0.14403 

196 

6100 

0.19067 

400 

0.28525 

43 

0.10557 

123 

812.0 

3.9 

6.378 

123 

0.14599 

195 

6200 

0.19467 

403 

0.28668 

42 

0.10680 

122 

808.1 

3.8 

6.501 

124 

0.14794 

195 

6300 

0.19870 

406 

0.28610 

43 

0.10802 

122 

804.3 

3.8 

6.625 

125 

0.14989 

194 

6400 

0.20276 

409 

0.28653 

42 

0.10924 

121 

800.5 

3.8 

6.750 

125 

0.15183 

194 

6500 

0.20685 

412 

0.28695 

42 

0.11045 

120 

796.7 

3.8 

6.875 

126 

0.15377 

193 

6600 

0.21097 

415 

0.28737 

42 

0.11165 

120 

792.9 

3.7 

7.001 

126 

0.15570 

193 

6700 

0.21512 

418 

0.28779 

42 

0.11285 

119 

789.2 

3.7 

7.127 

127 

0.15763 

192 

6800 

0.21930 

421 

0.28821 

42 

0.11404 

118 

785.5 

3.7 

7.254 

128 

0.15955 

192 

6900 

0.22351 

423 

0.28863 

42 

0.11522 

118 

781.8 

3.6 

7.382 

128 

0.16147 

191 

7000 

0.22774 

427 

0.28905 

42 

0.11640 

117 

778.2 

3.6 

7.510 

129 

0.16338 

190 

7100 

0.23201 

430 

0.28947 

42 

0.11757 

117 

774.6 

3.6 

7.639 

129 

0.16528 

190 

7200 

0.23631 

433 

0.28689 

41 

0.11874 

117 

771.0 

3.6 

7.768 

130 

0.16718 

189 

7300 

0.24064 

436 

0.29030 

42 

0.11991 

117 

767.4 

3.6 

7.898 

131 

0.16907 

189 

7400 

0.24500 

439 

0.29072 

42 

0.12108 

117 

763.8 

3.6 

8.029 

131 

0.17096 

189 

7500 

0.24939 

442 

0.29114 

41 

0.12225 

116 

76 a 2 

3.6 

8.160 

132 

0.17285 

188 

7600 

0.25381 

445 

0.29155 

41 

0.12341 

116 

756.6 

3.5 

8.292 

133 

0.17473 

188 

7700 

0.25826 

449 

a 29196 

41 

0.12457 

116 

753.1 

3.5 

8.425 

133 

0.17661 

187 

7800 

0.26275 

451 

0.29237 

40 

0.12573 

116 

749.6 

3.5 

8.558 

134 

0.17848 

187 

7000 

0.26726 

455 

0.29277 

41 

0.12689 

116 

746.1 

3.5 

8.692 

134 

0.18035 

187 

8000 

0.27181 

458 

a 29318 

40 

0.12805 

116 

742.6 

3.5 

8.826 

135 

0 18222 

186 

8100 

0.27639 

461 

0.29358 

40 

0.12921 

116 

739.1 

3.5 

8.961 

136 

0.18408 

185 

8200 

0.28100 

464 

0.29398 

40 

0.13037 

115 

735.6 

3.4 

9.097 

136 

0.18593 

185 

8300 

0.28564 

467 

0.29438 

40 

0.13152 

116 

732.2 

3.4 

9.233 

137 

0.18778 

185 

8400 

0.29031 

471 

a 29478 

40 

0.13268 

116 

728.8 

3.4 

9.370 

138 

0.18963 

184 

8500 

0.29502 

474 

0.29518 

40 

0.13384 

116 

725.4 

3.4 

9.508 

138 

0.19147 

184 

8600 

0.29976 

477 

0.29558 

40 

0.13500 

116 

722.0 

3.4 

9.646 

139 

0.19331 

184 

8700 

0.30453 

481 

0.29598 

40 

0.13616 

115 

718.6 

3.3 

9.785 

139 

0.19515 

184 

8800 

0.30934 

484 

0.29638 

40 

0.13731 

116 

715.3 

3.3 

9.924 

140 

0.19699 

184 

8900 

0.31418 

487 

0.29678 

40 

0.13847 

116 

712.0 

3.3 

10.064 

141 

0.19883 

183 

9000 

0.31905 

491 

0.29718 

40 

0.13963 

116 

708.7 

3.3 

10.205 

141 

0.20066 

183 

9100 

0.32396 

494 

0.29758 

40 

0.14079 

116 

705.4 

3.3 

10.346 

142 

0.20249 

182 

9200 

0.32890 

497 

0.29798 

39 

0.14195 

117 

702.1 

3.3 

10.486 

143 

0.20431 

182 

9300 

0.33387 

501 

0.29837 

40 

0.14312 

116 

698.8 

3.3 

10.631 

143 

0.20613 

182 

9400 

0.33888 

504 

0.29877 

40 

0.14428 

116 

695.5 

3.2 

10.774 

144 

0.20795 

182 

9500 

0.34392 

508 

0.29917 

40 

0.14544 

116 

692.3 

3.2 

10.918 

145 

0.20977 

181 

9600 

0.34900 

511 

0.29957 

40 

0.14660 

117 

689.1 

3.2 

11.063 

146 

0.21158 

182 

9700 

a 35411 

515 

0.29997 

40 

0.14777 

116 

685.9 

3.2 

11.209 

146 

0.21340 

182 

9800 

0.35926 

518 

0.30037 

40 

0.14893 

116 

682.7 

3.2 

11.355 

147 

0.21522 

181 

9900 

0.36444 

522 

0.30077 

40 

0.15009 

116 

679.5 

3.2 

11.502 

147 

0.21703 

181 

10000 

0.36966 

525 

0.30117 

40 

0.15125 

116 

676.3 

3.2 

11.649 

148 

0.21884 

181 


Digitized by 


78 


INGALLS BALLISTIC TABLES. 


TABLE II. V—1^00 /. a.—Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.36966 

525 

0.30117 

40 

0.15125 

116 

676.3 

3.2 

11.649 

148 

0.21884 

181 

10100 

0.37491 

529 

0.30157 

40 

0.15241 

117 

673.1 

3.1 

11.797 

149 

0.22065 

180 

10200 

0.38020 

533 

0.30197 

41 

0.15358 

117 

670.0 

3.1 

11.946 

150 

0.22245 

181 

10300 

0.38563 

537 

0 30238 

40 

0.15475 

117 

066.9 

3.1 

12.096 

150 

0.22426 

180 

10400 

0 39090 

540 

0.30278 

40 

0.15592 

117 

663.8 

3.1 

12.246 

151 

0.22606 

180 

10500 

0.39630 

544 

0.30318 

40 

0 15709 

117 

660.7 

3.1 

12.397 

152 

0.22786 

181 

10600 

0.40174 

548 

0.30358 

40 

0.15826 

118 

657.6 

3.1 

12.549 

152 

0.22967 

180 

10700 

0.40722 

552 

0.30398 

41 

0.15944 

117 

654.5 

3.0 

12.701 

153 

0.23147 

180 

10800 

0.41274 

555 

0.30459 

40 

0.16061 

117 

651.5 

3.1 

12.854 

154 

0.23327 

180 

10900 

0.41829 

559 

0.30479 

40 

0.16178 

118 

648.4 

3.0 

13.008 

155 

0.23507 

180 

11000 

0.42388 

562 

0.30519 

40 

0.16296 

118 

645.4 

3.0 

13.163 

155 

0.23667 

ISO 

11100 

0.42950 

567 

0.30559 

41 

0.16414 

118 

64214 

3.0 

13.318 

158 

0.23867 

179 

11200 

0.43517 

570 

0.30600 

40 

0.16532 

117 

639.4 

3.0 

13.474 

157 

0.24046 

180 

11300 

0.44087 

575 

0.30640 

40 

0.16649 

118 

636 L 4 

3.0 

13.681 

158 

0.24226 

179 

11400 

0.44602 

578 

0.30680 

41 

0.16767 

119 

633 U 

2.9 

13.789 

158 

0.24405 

180 

11500 

0.45240 

582 

0.30721 

40 

0.16886 

118 

63 a 5 

3.0 

13.947 

159 

0.24585 

179 

11600 

0.45822 

586 

0.30761 

40 

0.17004 

118 

627.5 

2.9 

14105 

160 

0.24764 

180 

11700 

0.46408 

591 

0.30601 

40 

0.17522 

118 

624.6 

2.9 

14.266 

160 

0.24944 

179 

11800 

0.46999 

594 

0.30841 

41 

0.17240 

119 

621.7 

2.9 

14.426 

161 

0.25123 

180 

11900 

0.47593 

598 

0.30882 

40 

0.17359 

118 

618.8 

2.9 

14.587 

162 

0.25303 

179 

12000 

0.48191 

602 

0.30922 

41 

0.17477 

119 

615.9 

2.9 

14.749 

163 

0.23182 

179 

12100 

0.48793 

607 

0.30963 

40 

0.17596 

119 

61 $. 0 

2.9 

14.932 

164 

0.25061 

179 

12200 

0.49400 

611 

0.31003 

41 

0.17715 

118 

eiai 

2.8 

15.076 

164 

0.25840 

179 

12300 

0.60011 

615 

0.31044 

40 

0.17833 

119 

607.3 

2.8 

15.240 

165 

0.26019 

180 

12400 

0.60026 

620 

0.31084 

41 

0.17952 

119 

604.5 

2.8 

15.405 

166 

0.26169 

179 

12500 

0.51246 

624 

0.31125 

41 

0.18071 

119 

601.7 

2.8 

15.571 

166 

0.26378 

179 

12600 

0.51870 

628 

0.31166 

40 

0.18190 

119 

598.9 

2.8 

15.737 

168 

0.26357 

180 

12700 

0.52498 

632 

0.31206 

41 

0.18309 

120 

596.1 

2.8 

15.905 

168 

0.26737 

179 

12800 

0.53130 

637 

0.31247 

40 

0.18429 

119 

593.3 

2.7 

16.073 

169 

0.26916 

180 

12900 

0.53767 

641 

0.31287 

41 

0.18548 

119 

590.6 

2.8 

16.242 

170 

0 . 27 Q 96 

179 

13000 

0.54408 

645 

0.31328 

41 

0.18667 

119 

587.8 

2.7 

16.412 

170 

0.27275 

179 

13100 

0.55053 

650 

0.31369 

41 

0.18786 

120 

585.1 

2.8 

16.382 

171 

0.27454 

180 

13200 

0.55703 

655 

0.31410 

41 

0.18906 

119 

582.3 

2.7 

16.753 

173 

0.27634 

179 

13300 

0.56358 

659 

0.31451 

41 

0.19025 

120 

579.6 

2.7 

16.926 

173 

0.27813 

180 

13400 

0.57017 

664 

0.31492 

41 

0.19145 

119 

576.9 

2.7 

17.099 

174 

0.27993 

180 

13500 

0.57681 

668 

0.31533 

41 

0.19264 

120 

574 2 

2.7 

17.273 

174 

0.28173 

179 

13600 

0.57349 

673 

0.31574 

41 

0.19384 

120 

571.5 

2.6 

17.447 

176 

0.28352 

180 

13700 

0.59022 

677 

0.31615 

41 

0.19504 

119 

568.9 

2.7 

17.623 

176 

0.28332 

180 

13800 

0.59699 

682 

0.31656 

42 

0.19523 

120 

56 & 2 

2.7 

17.799 

17 ? 

0.28112 

180 

13900 

0.60381 

687 

0.31698 

41 

0.19743 

120 

563.5 

2.6 

17.976 

178 

0.28892 

180 

14000 

0.61068 

691 

0.31739 

42 

0.19863 

120 

560.9 

2.6 

18.154 

179 

0.29072 

180 

14100 

0.61759 

696 

0.31781 

41 

0.19983 

120 

558.3 

2.6 

18.333 

179 

0.29252 

180 

14200 

0.62455 

701 

0.31822 

42 

0.20103 

120 

555.7 

2.6 

18.512 

181 

0.29432 

180 

14300 

0.63156 

706 

0.31864 

41 

0.20223 

120 

* 553.1 

2.6 

18.693 

181 

0.29612 

180 

14400 

0.63862 

711 

0.31905 

42 

0.20343 

121 

550.5 

2.6 

18.874 

182 

0.29792 

180 

14500 

0.64573 

716 

0.31947 

42 

0.20464 

120 

547.9 

2.5 

19.056 

183 

0.29972 

180 

14600 

0.65289 

721 

0.31989 

42 

0.20584 

120 

545.4 

2.6 

19 239 

184 

0.30152 

181 

14700 

0.66010 

726 

0.33031 

42 

0.20704 

120 

542.8 

2.5 

19.423 

184 

0.30333 

181 

14800 

0.66736 

731 

0.33073 

42 

0 . 20824 

120 

540.3 

2.5 

19.607 

186 

0.30414 

i 180 

14900 

0 . 67*67 

736 

0.32115 

42 

0.20944 

120 

537.8 

2.5 

19 . 793 

186 

0 . 30*94 

181 

15000 

0.68303 

741 

0.32157 

42 

0.21064 

120 

535-3 

2.5 

19.979 

187 

0.30875 

181 
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-X 

A 

A 

II 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T 

A 

log Q 

A 

15000 

0.68203 

741 

0.32157 

42 

0.21064 

120 

535.3 

2.5 

19.979 

187 

0.30875 

181 

15100 

0.68944 

746 

0.32199 

43 

0.21184 

121 

532.8 

2.5 

20.166 

189 

a 31056 

181 

15200 

0.69600 

752 

0.32242 

42 

0.21805 

120 

530.3 

2.5 

20.355 

189 

0.31237 

181 

15300 

0.70442 

757 

0.32284 

42 

0.21425 

121 

527.8 

2.4 

20.544 

190 

0.31418 

181 

15400 

0.71199 

762 

0.32326 

43 

0.21546 

120 

525.4 

2.5 

20-734 

190 

a 31599 

181 

15500 

0 71961 

768 

0 32369 

43 

0 21666 

120 

522.9 

2.4 

20.924 

192 

a 31780 

181 

15600 

0.72729 

773 

0.32412 

42 

0.21786 

121 

520.5 

2.5 

21.116 

193 

0.31961 

182 

15700 

0.73502 

778 

0.32454 

43 

0.21907 

120 

518.0 

2.4 

21.309 

193 

a 32143 

182 

15800 

0.74280 

783 

a 32497 

43 

0.22027 

121 

515.6 

2.4 

21.502 

194 

a 32325 

181 

15900 

0.75063 

789 

0.32540 

43 

0.22148 

120 

513.2 

2.4 

21.696 

196 

0.32506 

182 

16000 

0.75862 

794 

0.32583 

43 

0.22268 

120 

510.8 

2.4 

21.892 

196 

0.32688 

182 

16100 

0.76646 

800 

0.32626 

43 

0.22388 

121 

508.4 

2.3 

22.088 

197 

0.32870 

182 

16200 

0.77446 

805 

0.32669 

43 

0.22609 

120 

506.1 

2.4 

22.285 

198 

a 33052 

1K2 

16300 

0.78251 

811 

0.32712 

43 

0.22629 

121 

503.7 

2.4 

22.483 

199 

a 33234 

182 

16400 

0.79062 

817 

0.32755 

43 

0.22750 

120 

501.3 

2.3 

22.682 

200 

0.33416 

182 

16500 

0.79879 

823 

0.32798 

43 

0.22870 

120 

499.0 

2.3 

22.882 

201 

0.33598 

183 

16600 

0.80702 

828 

0.32841 

44 

0.22990 

121 

496.7 

2.3 

23.083 

201 

0.33781 

182 

16700 

0.81530 

834 

0.32885 

43 

0.23111 

120 

494.4 

2.3 

23.284 

203 

0.33963 

183 

16800 

0.82364 

840 

0.32928 

44 

0.23231 

121 

492.1 

2.3 

23.487 

204 

0.34146 

183 

16900 

0.83204 

845 

0.32972 

43 

0.23352 

120 

489,8 

2.3 

23.691 

205 

0.34329 

183 

17000 

0.84049 

852 

0.33015 

44 

0.23472 

120 

487.5 

2.3 

23.896 

205 

0.34512 

183 

17100 

0.84901 

857 

0.33059 

43 

0.23592 

121 

485.2 

2.2 

24.101 

206 

0.34695 

184 

17200 

0.86758 

864 

0.33102 

44 

0.23713 

120 

483.0 

2.3 

24.307 

208 

0.34879 

183 

17300 

0.86622 

870 

0.33146 

44 

0.23833 

121 

480.7 

2.3 

24.515 

209 

0.36062 

184 

17400 

0.87402 

877 

0.33190 

44 

0.23954 

120 

478.4 

2.2 

24.724 

209 

0.35246 

184 

17500 

0.88369 

882 

0.33234 

44 

0.24074 

120 

476.2 

2.2 

24.933 

211 

0.35430 

184 

17600 

0.89251 

888 

0.33278 

44 

0.24194 

121 

474 0 

2.2 

25.144 

212 

0.35614 

184 

17700 

0.90189 

895 

0.33822 

44 

0.24315 

120 

471.8 

2.2 

25.356 

212 

0.35798 

184 

17800 

0.91084 

901 

0.33366 

44 

0.24435 

121 

469.6 

2.2 

25.568 

213 

0 35982 

184 

17900 

0.91965 

907 

0.33410 

44 

0.24556 

120 

567.4 

2.2 

25.781 

214 

0.36166 

185 

18000 

0.92842 

913 

0.33454 

44 

0.24676 

120 

465.2 

2.2 

25.995 

216 

0.36351 

185 

18100 

0.93755 

920 

0.33498 

45 

0.24796 

121 

463.0 

2.1 

26.211 

216 

0.36536 

185 

18200 

0.94675 

926 

0.33543 

44 

0.24917 

120 

460.9 

2.2 

26.427 

218 

0.36721 

185 

18300 

0.95601 

933 

0.33587 

44 

0.25037 

120 

468.7 

2.1 

26.645 

219 

0.36906 

185 

18400 

0.96534 

940 

0.33631 

45 

0.25157 

121 

456.6 

2.1 

26.864 

219 

0.37091 

185 

18500 

0.97474 

947 

0.33676 

44 

0.25878 

120 

4545 

2.2 

27.083 

220 

0.37276 

186 

18600 

0.98421 

953 

0.33720 

45 

0.25898 

120 

452.3 

2.1 

27.303 

222 

0.37462 

185 

18700 

0.99374 

960 

0.33765 

45 

0.25518 

120 

450.2 

2.0 

27.525 

223 

a 37647 

186 

18800 

1.00334 

967 

0.33810 

44 

0.25638 

121 

448.2 

2.1 

27 . 748 

223 

0.37833 

186 

18900 

1.01301 

973 

0.33854 

45 

0.25759 

120 

446.1 

2.1 

27.971 

225 

0.38019 

186 

19000 

1.02274 

980 

0.33899 

45 

0.25879 

120 

4440 

2.1 

28.196 

226 

0.38205 

186 

19100 

1.03254 

987 

0.33944 

45 

0.25999 

120 

441.9 

2.0 

28.422 

226 

0.38391 

187 

19200 

1.04241 

994 

0.33989 

45 

0.26119 

121 

439.9 

2.1 

28.643 

228 

0.38578 

186 

19300 

1.05285 

1002 

0.34034 

45 

0.26840 

120 

437,8 

2.0 

28.876 

229 

0.38764 

187 

19400 

1.06237 

1009 

0.34079 

45 

0.26860 

120 

435.8 

2.1 

29.105 

230 

0.38961 

187 

19600 

1.07246 

1015 

0.34124 

45 

0.26480 

120 

433.7 

2.0 

29.335 

231 

0.99138 

187 

19600 

1.08261 

1023 

0.34169 

45 

0.26600 

120 

431.7 

2.0 

29.566 

j 

233 

0.39325 

187 

19700 

1.09234 

1030 

0.34214 

45 

0.26720 

121 

429 . 7 

2.0 

29.799 

233 

0.39512 

188 

19800 

1.10314 

1037 

0.34259 

46 

0 . 26841 

120 

427.7 

2.0 

30.082 

234 

0.39700 

187 

19900 

1.11351 

1044 

0.34805 

45 

0.26y61 

120 

425,7 

2.0 

30.266 

236 

0 . 398^7 

188 

20000 

1.12395 

1051 

0.34850 

46 

0.27081 

121 

4231 7 1 

2.0 

30.502 

237 

0 . 400b 

1S8 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

208 

0.25000 

102 

0.00000 

347 

125a 0 

14.9 

0.000 

81 

0.00000 

349 

100 

0.00208 

211 

0.25102 

100 

0.00347 

337 

1235,1 

14.4 

0.081 

82 

0.00349 

345 

200 

0.00419 

214 

0.25202 

98 

0.00684 

328 

122 a 7 

13.7 

0.163 

83 

0.00694 

341 

300 

0.00633 

217 

0.25300 

96 

0.01012 

318 

1207.0 

13.2 

0.246 

83 

0.01089 

338 

400 

0.00850 

221 

0.25396 

93 

0.01330 

308 

1193.8 

12.5 

0.329 

84 

0.01373 

335 

500 

0.01071 

223 

0.25489 

91 

0.01638 

298 

1181.3 

12.0 

0.413 

85 

0.01708 

330 

600 

0.01294 

227 

0.25580 

89 

0.01936 

289 

1169.3 

11.6 

0.498 

86 

0.02088 

327 

700 

0.01521 

231 

0.25609 

87 

0.02225 

279 

1157.7 

11.2 

0.584 

87 

0.02365 

324 

800 

0.01752 

233 

0.25756 

86 

0.02504 

269 

1146.5 

10.8 

0.671 

87 

0.02689 

320 

900 

0.01985 

237 

0.25842 

84 

0.02773 

259 

1135.7 

10.3 

a 758 

88 

0.03009 

316 

1000 

0.02222 

240 

0.25926 

83 

0.03032 

251 

1125.4 

10.0 

0.846 

90 

0.03325 

311 

1100 

0.02462 

243 

0.26009 

83 

0.03283 

244 

1115.4 

9.6 

0.936 

90 

0.03636 

308 

1200 

0.02705 

246 

0.26092 

83 

0.03527 

239 

1105.8 

9.4 

1.026 

91 

0.03944 

305 

1300 

0.02951 

249 

0.26175 

82 

0.03766 

233 

1096.4 

9.0 

1.117 

91 

0.04249 

301 

1400 

0.03200 

252 

0.26257 

81 

0.03999 

226 

1087.4 

8.7 

1.208 

92 

0.04550 

299 

1500 

0.03452 

255 

0.26338 

78 

0.04225 

221 

1078.7 

8.4 

1.300 

93 

0.04849 

294 

1600 

0.03707 

259 

0.26416 

75 

0.04446 

214 

1070.3 

8.2 

1.393 

94 

0.05143 

292 

1700 

a 03966 

261 

0.26491 

72 

0.04660 

209 

1062.1 

8.0 

1.487 

94 

0.05435 

288 

1800 

0.04227 

264 

0.26563 

69 

0.04869 

202 

1054.1 

7.7 

1.581 

95 

0.05723 

285 

1900 

0.04491 

267 

0.26632 

65 

0.05071 

197 

1046.4 

7.5 

1.676 

96 

0.06008 

282 

2000 

0.04758 

270 

0.26697 

62 

0.05268 

194 

1038.9 

7.4 

1.772 

97 

0.06290 

279 

2100 

0.05028 

273 

0.26759 

62 

0.05462 

189 

1031.5 

7.1 

1.869 

98 

0.06569 

275 

2200 

0.05301 

276 

0.26821 

61 

0.05651 

184 

1024.4 

6.9 

1.967 

98 

0.06844 

273 

2300 

0.05577 

279 

0.26882 

61 

0.05835 

180 

1017.5 

6.7 

2.065 

98 

0.07117 

271 

2400 

0.05856 

282 

0.26943 

60 

0.06015 

175 

1010.8 

6.4 

2.163 

99 

0.07388 

268 

2500 

0.06138 

284 

0.27003 

59 

0.06190 

171 

1004.4 

6.4 

2.262 ; 

100 

0.07656 

364 

2600 

0.06422 

287 

0.27062 

59 

0.06361 

166 

998.0 

6.3 

2.362 

101 

0.07920 

262 

2700 

0.06709 

290 

0.27121 

58 

0.06527 

162 

991.7 

6.1 

2.463 

101 

0.08182 

260 

2800 

0.06999 

293 

0.27179 

58 

0.06689 

157 

985.6 

5.8 

2.564 

102 

0.08442 

256 

2900 

0.07292 

296 

0.27237 

57 

0.06846 

152 

979.8 

5.7 

2.666 ! 

102 

0.08698 

254 

3000 

0.07588 

299 

0.27294 

57 

0.06998 

149 

974.1 

5.6 

2.768 

103 

0.08962 

251 

3100 

0.07887 

301 

0.27351 

56 

0.07147 

147 

968.5 

5.5 

2.871 

103 

0.09203 

250 

3200 

0.08188 

304 

0.27407 

55 

0.07294 

146 

963.0 

5.5 

2.974 

104 

0.09453 

247 

3300 

0.08492 

307 

0.27462 

55 

0.07440 

144 

957.5 

5.4 

3.078 ! 

105 

0.09700 

245 

3400 

0.08799 

309 

0.27517 

54 

0.07584 

142 

952.1 

5.4 

3.183 

105 

0.09945 

243 

3500 

0.09108 

313 

0.27571 

53 

0.07726 

141 

946.7 

5.3 

3.288 

106 

0.10188 

240 

3600 

0.09421 

315 

0.27624 

53 

0.07867 

139 

941.4 

5.2 

3.394 

107 

0.10428 

239 

3700 

0.09736 

317 

0.27677 

52 

0.08006 

137 

936.2 

5.2 

3.501 

107 

0.10667 

237 

3800 

0.10053 

321 

0.27729 

51 

0.08143 

136 

931.0 

5.1 

3.608 

108 

0.10904 

235 

3900 

0.10374 

323 

0.27780 

51 

0.08279 

134 

925.9 

5.1 

3.716 

108 

0.11189 

232 

4000 

0.10697 

326 

0.27831 

49 

0.08413 

132 

92a 8 

5.0 

3.824 

109 

0.11371 

231 

4100 

0.11023 

329 

0.27880 

49 

0.08545 

132 

. 915.8 

4.9 

3.933 

109 

a 11602 

230 

4200 

0.11352 

332 

0.27929 

48 

0.08677 

131 

910.9 

4.9 

4.042 

110 

0.11882 

228 

4300 

0.11684 

334 

0.27977 

47 

0.08808 

131 

906.0 

4.8 

4.152 

111 

0.12060 

227 

4400 

0.12018 

337 

0.28024 

46 

0.08939 

130 

901.2 

4.8 

4.263 

111 

a 12287 ‘ 

226 

4500 

0.12355 

340 

0.28072 

46 

0.09069 

129 

896.4 

4.8 

4.374 

112 

0.12513 

223 

4600 

0.12695 

342 

0.28118 

46 

0.09198 

129 

891.6 

4.7 

4.486 

112 

0.12736 

223 

4700 

0.13087 

345 

0.28164 

46 

0.09327 

128 

886.9 

4.7 

4.598 

113 

0.12959 

221 

4800 

0.13382 

348 

0.28210 

45 

0.09455 

127 

882.2 

4.6 

4.711 

114 

0.13180 

219 

4900 

0.13730 

351 

0.28255 

44 

0.09582 

127 

877.6 

4.5 

4.825 

114 

0.13399 

218 

5000 

a 14081 

353 

0.28299 

44 

a 09709 

126 

873.1 

4.5 

4.939 

115 

0.13617 

217 
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*-# 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

6000 

0.14081 

353 

0.28299 

44 

0.09709 

126 

873.1 

4.5 

4.939 

115 

0.13617 

217 

5100 

0.14434 

357 

0.28343 

44 

0.09835 

125 

868.6 

4.5 

5.054 

115 

0.13834 

216 

6200 

0.14791 

359 

0.28387 

43 

0 09960 

125 

864.1 

4.4 

5.169 

116 

0.14050 

215 

6300 

0.15160 

362 

0.28430 

43 

0.10085 

124 

859.7 

4.4 

5.285 

117 

a 14265 

213 

6400 

0.15512 

365 

0.28473 

43 

0.10209 

123 

855.3 

4.3 

5.402 

117 

0.14478 

213 

6500 

0.15877 

367 

0.28516 

42 

0.10332 

123 

851.0 

4.3 

5.519 

118 

0.14691 

212 

6600 

0.16244 

371 

0.28558 

42 

0.10456 

123 

846.7 

4.2 

5.637 

118 

0.14903 

211 

5700 

0.16615 

373 

0.28600 

42 

0.10578 

123 

842.5 

4.2 

5.755 

119 

0.15114 

209 

6800 

0.16988 

376 

0.28642 

43 

0.10701 

122 

838.3 

4.1 

5.874 

120 

0.15323 

209 

6900 

0.17364 

379 

0.28683 

41 

0.10823 

121 

834.2 

4.1 

5.994 

120 

0.15532 

207 

6000 

0.17743 

382 

0.28724 

41 

0.10944 

121 

830.1 

4.1 

6.114 

121 

0.15739 

207 

6100 

0.18125 

385 

0.28765 

41 

0.11065 

120 

826.0 

4.0 

6.235 

121 

0.15946 

206 

6200 

0.18510 

387 

0.28806 

41 

0.11185 

119 

822.0 

4.0 

6.356 

122 

0.16152 

205 

6300 

0.18897 

391 

0.28847 

41 

0.11304 

119 

818.0 

3.9 

a 478 

123 

0.16357 

205 

6400 

0.19288 

393 

0.28888 

41 

a 11423 

118 

814.1 

3.9 

6.601 

123 

0.16562 

204 

6500 

0.19681 

397 

0.28929 

41 

0.11541 

118 

810.2 

3.9 

6.724 

124 

0.16766 

203 

6600 

0.20078 

•399 

0.28970 

41 

0.11659 

117 

806.3 

3.9 

6.848 

124 

0.16969 

202 

6700 

0.20477 

403 

0.29011 

40 

0.11776 

117 

802.4 

3.8 

6.972 

125 

0.17171 

201 

6800 

0.20880 

405 

0.29051 

41 

0.11893 

116 

798.6 

3.8 

7.097 

126 

0.17372 

201 

6900 

0.21285 

408 

0.29092 

40 

0.12009 

116 

794.8 

3.7 

7.223 

126 

0.17573 

200 

7000 

0.21693 

411 

0.29132 

41 

0.12125 

115 

791.1 

3.7 

7.349 

127 

0.17773 

200 

7100 

0.22104 

415 

0.29173 

41 

0.12240 

114 

787.4 

3.7 

7.476 

127 

0.17973 

198 

7200 

0.22519 

417 

0. 29214 

41 

0.12354 

114 

783.7 

3.6 

7.603 

128 

0.18171 

198 

7300 

0.22986 

420 

0.29256 

41 

0.12468 

114 

780.1 

3.6 

7.731 

128 

0.18369 

198 

7400 

0.23366 

423 

0.29298 

41 

0.12582 

114 

776.5 

3.6 

7.869 

129 

0.18567 

198 

7500 

0.23779 

427 

0.29337 

41 

0.12696 

113 

772.9 

3.6 

7.988 

130 

0.18765 

196 

7600 

0.24206 

429 

0.29378 

41 

0.12809 

113 

769.3 

3.6 

8.118 

130 

0.18961 

196 

7700 

0.24635 

432 

0.29419 

41 

0.12922 

113 

765.7 

3.6 

8.248 

131 

0.19157 

195 

7800 

0.25067 

436 

0.29460 

40 

0.13035 

113 

762.1 

3.6 

8.379 

132 

0.19352 

195 

7900 

0.25503 

438 

0.29600 

41 

0.13148 

113 

758.5 

3.5 

8.511 

132 

0.19547 

194 

8000 

0.25941 

442 

0.29641 

40 

0.13261 

112 

755.0 

3.5 

8.643 

133 

0.19741 

194 

8100 

0.26383 

444 

0.29681 

40 

0.13373 

112 

751.5 

3.5 

8.776 

133 

0.19935 

193 

8200 

0.26827 

448 

0.29621 

40 

0.13485 

113 

748.0 

3.5 

8.909 

134 

0.20128 

192 

8300 

0.27275 

451 

0.29661 

40 

0.13698 

112 

744.5 

3.5 

9.043 

135 

0.20320 

192 

8400 

0.27726 

454 

0.29701 

39 

0.13710 

112 

741.0 

3.5 

9.178 

135 

0.20512 

192 

8500 

0.28180 

458 

0.29740 

40 

0.13822 

112 

737.5 

3.4 

9.313 

136 

0.20704 

191 

8600 

0.28638 

460 

0.29780 

40 

0.13934 

113 

734,1 

3.4 

9.449 

137 

0.20895 

191 

8700 

0.29098 

464 

0.29820 

39 

0.14047 

112 

73 a 7 

3.4 

9.586 

137 

0.21086 

191 

8800 

0.29562 

467 

0.29859 

40 

0.14159 

112 

727.3 

3.4 

9.723 

138 

0.21277 

190 

8900 

0.30029 

470 

0.29899 

39 

0.14271 

113 

723.9 

3.4 

9.861 

138 

0.21467 

189 

9000 

0.30499 

474 

0.29938 

39 

0.14384 

112 

72 a 5 

3.3 

9.999 

139 

0.21666 

189 

9100 

0.30973 

477 

0.29977 

39 

0.14496 

112 

717.2 

3.4 

10.138 

140 

0.21845 

189 

9200 

0.31460 

480 

0.30014 

89 

0.14608 

113 

713.8 

3.3 

10.278 

140 

0.22034 

189 

9300 

0.31960 

483 

0.30053 

39 

0.14721 

112 

7ia5 

3.3 

ia418 

141 

0.22223 

188 

9400 

0.32413 

487 

0.30094 

39 

0.14833 

113 

707.2 

3.3 

10.559 

142 

0.22411 

188 

9500 

0.32900 

491 

0.30133 

89 

0.14946 

113 

703.9 

3.3 

10. 701 

142 

0.22599 

188 

9600 

0.33391 

494 

0.30172 

39 

0.15059 

113 

7oae 

3.3 

10.843 

143 

0.22787 

187 

9700 

0.33885 

497 

0.30211 

39 

0.15172 

113 

697.3 

3.3 

10.986 

144 

0.22974 

187 

9800 

0.34382 

600 

0.30250 

39 

0.15285 

113 

694.0 

3.2 

11.130 

145 

0.23161 

187 

9900 

0.34882 

604 

0.30289 

39 

0.15398 

113 

69a 8 

3.2 

11.275 

145 

0.23348 

186 

10000 

0.36386 

607 

0.30328 

38 

0.15511 

113 

687.6 

3.2 

11.420 

146 

0.23534 

186 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 


A 

T > 

A 

log Q 

A 

10000 

0.35386 

507 

0.30328 

38 

0.15511 

113 

687.6 

32 

11.420 

146 

0.23534 

186 

10100 

0.35893 

511 

0.30366 

39 

0.15624 

114 

684.4 

32 

11.566 

146 

0.23720 

186 

10200 

0.36404 

515 

0.30405 

39 

0.15738 

113 

681.2 

32 

11.712 

147 

0.23905 

186 

10300 

0.36919 

519 

0.30444 

39 

0.15851 

114 

678.0 

31 

11.859 

148 

0.24092 

186 

10400 

0.37438 

522 

0.30483 

39 

0.15965 

114 

674.9 

32 

12.007 

148 

0.24278 

185 

10500 

0.37960 

525 

0.30522 

39 

0.16079 

114 

671.7 

31 

12.155 

149 

0.24463 

185 

10600 

0.38485 

529 

0.30561 

39 

0.16193 

114 

668.6 

31 

12.304 

150 

0.24648 

186 

10700 

0.39014 

533 

0.30600 

39 

0.16307 

114 

665.5 

31 

12.454 

151 

0 24834 

185 

10800 

0.39547 

537 

0.30639 

40 

0.16421 

115 

662.4 

31 

12.605 

151 

0.25019 

184 

10900 

0.40084 

538 

0.30679 

38 

0.16536 

114 

659.3 

31 

12.756 

152 

0.25203 

185 

11000 

0.40622 

544 

0.30717 

38 

0.16650 

115 

656.2 

31 

12.908 

153 

0.25388 

184 

11100 

0.41166 

548 

0.30755 

36 

0.16765 

115 

653.1 

30 

13.061 

153 

0.25572 

184 

11200 

0.41714 

551 

0.30791 

36 

0.16880 

115 

650.1 

30 

13.214 

154 

0.25756 

184 

11300 

0.42265 

555 

0.30827 

36 

0.16995 

115 

647.1 

30 

13.368 

155 

0.25940 

184 

11400 

0.42820 

559 

0.30863 

36 

0.17110 

116 

644.0 

31 

13.523 

156 

0.26124 

184 

11500 

0.43379 

563 

0.30899 

37 

0.17226 

115 

641.0 

30 

13.679 

156 

0.26308 

184 

11600 

0.43942 

567 

0.30936 

36 

0.17341 

115 

638.0 

29 

13.835 

157 

0.26492 

183 

11700 

0.44509 

570 

0.30972 

37 

0.17456 

116 

635.1 

30 

13.992 

158 

0.26675 

184 

11800 

0.45079 

573 

0.31009 

37 

0.17572 

115 

632.1 

30 

14.150 

159 

0.26859 

184 

11900 

0.45653 

578 

0.31046 

37 

0.17687 

116 

629.1 

29 

14.309 

159 

0.27043 

183 

12000 

0.46231 

582 

0.31083 

37 

0.17803 

115 

626.2 

29 

14.468 

160 

0.27226 

183 

12100 

0.46813 

586 

0.31120 

38 

0.17918 

116 

623.3 

29 

14.628 

161 

0.27409 

183 

12200 

0.47399 

591 

0.31158 

37 

0.18034 

115 

620.4 

29 

14.789 

161 

0.27592 

183 

12300 

0.47990 

595 

0.31195 

38 

0.18149 

116 

617.5 

29 

14.950 

163 

0.27775 

183 

12400 

0.48585 

599 

0.31233 

38 

0.18265 

116 

614.6 

29 

15.113 

163 

0.27958 

184 

12590 

0.49184 

603 

0.31271 

38 

0.18381 

116 

611.7 

28 

15.276 

164 

0.28142 

183 

12600 

0.49787 

607 

0.31309 

38 

0.18497 

116 

608.9 

29 

15.440 

164 

0.28325 

183 

12700 

0.50394 

611 

0.31347 

39 

0.18613 

116 

606.0 

28 

15.604 

166 

0.28508 

183 

12800 

0.51005 

615 

0.31386 

38 

0.18729 

117 

603.2 

28 

15.770 

166 

0.28691 

183 

12900 

0.51620 

620 

0.31424 

39 

0.18846 

116 

600.4 

28 

15.936 

167 

0.28874 

183 

13000 

0.52240 

624 

0.31463 

39 

0.18962 

117 

597.6 

28 

16.103 

168 

0.29057 

183 

13100 

0.52864 

628 

0.31502 

39 

0.19079 

117 

594.8 

28 

16.271 

168 

0.29240 

183 

13200 

0.53492 

633 

0.31541 

39 

0.19196 

117 

592.0 

27 

16.439 

170 

0.29423 

183 

13300 

0.54125 

637 

0.31580 

40 

0.19313 

117 

589.3 

28 

16.609 

170 

0.29606 

183 

13400 

0.54762 

642 

0.31620 

39 

0.19430 

117 

586.5 

27 

16.779 

171 

0.29789 

183 

13500 

0.55404 

646 

0.31659 

40 

0.19547 

117 

583.8 

28 

16.950 

172 

0.29972 

182 

13600 

0.56050 

651 

0.31699 

40 

0.19664 

117 

581.0 

27 

17.122 

172 

0.30154 

183 

13700 

0.56701 

655 

0.31739 

40 

0.19781 

117 

578.3 

27 

17.294 

174 

0.30337 

183 

13800 

0.57356 

659 

0.31779 

40 

0.19898 

118 

575.6 

27 

17.468 

174 

0.30520 

183 

13900 

0.58015 

664 

0.31819 

40 

0.20016 

117 

572.9 

26 

17.642 

175 

0.30703 

183 

14000 

0.58679 

668 

0.31859 

40 

0.20133 

118 

570.3 

27 

17.817 

176 

0.30886 

183 

14100 

0.59347 

673 

0.31899 

41 

0.20251 

117 

567.6 

26 

17.993 

176 

0.31069 

183 

14200 

0.60020 

678 

0.31940 

41 

0.20368 

118 

565.0 

27 

18.169 

178 

0.31252 

183 

14300 

0.60608 

683 

0.31981. 

41 

0.20486 

117 

562.3 

26 

18.347 

178 

0.31435 

183 

14400 

0.61381 

687 

0.32022 

41 

0.20603 

118 

559.7 

26 

18.525 

179 

0.31618 

183 

14500 

0.62068 

692 

0.32063 

41 

0.20721 

117 

557.1 

26 

18.704 

180 

0.31801 

183 

14600 

0.62760 

697 

0.32104 

41 

0.20838 

118 

554.5 

26 

18.884 

181 

0.31964 

183 

14700 

0.63457 

702 

0.32145 

42 

0.20956 

118 

551.9 

26 

19.065 

181 

0.32167 

183 

14800 

0.64159 

707 

0.32187 

41 

0.21074 

117 

549.3 

25 

19.246 

183 

0.32350 

184 

14900 

0.64866 

711 

0.32228 

42 

0.21191 

118 

546.8 

26 

19.429 

183 

0.32534 

| 183 

15000 

0.65577 

716 

0.32270 

42 

0.21309 

118 

544.2 

25 

19.612 

184 

0.32717 

183 
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ingalls' ballistic tables. 

TABLE II. V= 1,250 f. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.65577 

716 

0.32270 

42 

0.21309 

118 

544.2 

25 

19.612 

184 

0.32717 

183 

15100 

0.66293 

722 

0.32312 

42 

0.21427 

117 

541.7 

25 

19.796 

185 

0.32900 

184 

15200 

0.67015 

727 

0.32354 

43 

0.21544 

118 

539.2 

26 

19.981 

186 

0.33084 

183 

15300 

0.67742 

732 

0.32397 

42 

0.21662 

117 

536.6 

25 

20.167 

187 

0.33267 

184 

15400 

0.68474 

737 

0.32439 

43 

0.21779 

118 

534.1 

25 

20.354 

188 

0.33451 

184 

15500 

0.69211 

742 

0.32482 

42 

0.21897 

118 

531.6 

25 

20.542 

188 

0.33635 

184 

15600 

0.69953 

747 

0.32524 

43 

0.22015 

118 

529.1 

24 

20.730 

189 

0.33819 

184 

15700 

0.70700 

753 

0.32567 

42 

0.22133 

118 

526.7 

25 

20.919 

191 

0.34003 

184 

15800 

0.71453 

757 

0.32609 

43 

0.22251 

118 

524.2 

24 

21.110 

191 

0.34187 

184 

15900 

0.72210 

763 

0.32652 

43 

0.22369 

119 

521.8 

24 

21.301 

192 

0-34371 

184 

16000 

0.72973 

768 

0.32695 

43 

0.22488 

119 

619.4 

25 

21.493 

193 

0.34555 

184 

16100 

0.73741 

774 

0.32738 

44 

0.22607 

119 

616.9 

24 

21.686 

194 

0.34739 

185 

16200 

0.74515 

779 

0.32782 

43 

0.22726 

119 

514.5 

24 

21.880 

194 

0.34924 

184 

16300 

0.75294 

784 

0.32825 

43 

0.22845 

119 

512.1 

24 

22.074 

196 

0.35108 

185 

16400 

0.76078 

790 

0.32868 

44 

0.22964 

118 

509.7 

23 

22.270 

197 

0.35293 

185 

16500 

0.76868 

796 

0.32912 

43 

0.23083 

119 

507.4 

24 

22.467 

197 

0.35478 

185 

16600 

0.77664 

802 

0.32955 

43 

0.23201 

119 

505.0 

24 

22.664 

199 

0.35663 

185 

16700 

0.78466 

807 

0.32998 

43 

0.23320 

119 

502.6 

23 

22.863 

199 

0.35848 

185 

16800 

0.79273 

812 

0.33641 

44 

0.23439 

119 

500.3 

23 

23.062 

201 

0.36033 

185 

16900 

0.80085 

818 

0.33085 

43 

0.23558 

119 

498.0 

24 

23.263 

201 

0.36218 

185 

17000 

0.80903 

824 

0.33128 

44 

0.23677 

119 

495.6 

23 

23.464 

202 

0.36403 

185 

17100 

0.81727 

830 

0.33172 

43 

0.23796 

118 

493.3 

23 

23.666 

203 

0.36588 

185 

17200 

0.82557 

835 

0.33215 

44 

0.23914 

119 

491.0 

23 

23.869 

204 

0.36773 

186 

17300 

0.83392 

841 

0.33259 

43 

0.24033 

119 

488.7 

23 

24.073 

205 

0.36959 

185 

17400 

0.84233 

847 

0.33302 

44 

0.24152 

118 

486.4 

22 

24.278 

206 

0.37144 

186 

17500 

0.85080 

853 

0.33346 

43 

0.24270 

119 

484.2 

23 

24.484 

207 

0.37330 

186 

17600 

0.85933 

860 

0.33389 

44 

0.24389 

119 

481.9 

22 

24.691 

208 

0.37516 

186 

17700 

0.86793 

865 

0.33433 

43 

0.24508 

119 

479,7 

23 

24.899 

209 

0.37702 

186 

17800 

, 0.87658 

871 

0.33476 

44 

0.24627 

119 

477.4 

22 

25.108 

210 

0.37888 

186 

17900 

0.88529 

877 

0.33520 

43 

0.24746 

119 

475.2 

22 

25.318 

211 

0.38074 

187 

18000 

0.89406 

883 

0.33563 

43 

0.24865 

120 

473.0 

22 

25.529 

212 

0.38261 

187 

18100 

0.90289 

890 

0.33606 

44 

0.24985 

120 

470.8 

22 

25.741 

213 

0.38448 

187 

18200 

0.91179 

896 

0.33650 

43 

0.25105 

119 

468.6 

22 

25.954 

214 

0.38635 

187 

18300 

0.92075 

903 

0.33693 

44 

0.25224 

120 

466.4 

22 

26.168 

215 

0.28822 

187 

18400 

0.92978 

909 

0.33737 

43 

0.25344 

119 

464.2 

21 

26.383 

217 

0.39009 

188 

18500 

0.93887 

916 

0.33780 

44 

0.25463 

119 

462.1 

22 

26.600 

217 

0.39197 

187 

18600 

0.94803 

922 

0.33824 

43 

0.25582 

119 

459.9 

21 

26.817 

218 

0.39384 

188 

18700 

0.95725 

928 

0.33867 

44 

0.25701 

119 

,457.'8 

22 

27.035 

219 

0.39572 

188 

18800 

0.96653 

935 

0.33911 

44 

0.25820 

119 

455*6 

21 

27.254 

220 

0.39760 

189 

18900 

0.97588 

941 

0.33955 

44 

0.25939 

119 

453.5 

21 

27.474 

221 

0.39949 

188 

19000 

0.98529 

948 

0.33999 

44 

0.26058 

118 

451,4 

21 

27.695 

222 

0.40137 

189 

19100 

0.99477 

954 

0.34043 

44 

0.26176 

118 

449.3 

21 

27.917 

223 

0.40326 

188 

19200 

1.00431 

962 

0.34087 

44 

0.26294 

119 

447.2 

21 

28.140 

224 

0.40514 

189 

19300 

1.01393 

968 

0.34131 

45 

0.26413 

118 

445.1 

21 

28.364 

225 

0.40703 

189 

19400 

1.02361 

976 

0.34176 

44 

0.26531 

118 

443.0 

20 

28.589 

227 

0.40892 

190 

19500 

1.03337 

982 

0.34220 

44 

0.26649 

118 

441.0 

21 

28.8l6 

227 

0.41082 

189 

19600 

1.04319 

990 

0.34264 

45 

0.26767 

119 

438.9 

21 

29.043 

228 

0.41271 

190 

19700 

1 06309 

996 

0.34309 

45 

0.26886 

118 

436.8 

20 

29.271 

230 

0.41461 

190 

19800 

1.06305 

1003 

0.34354 

44 

0.27004 

118 

434.8 

20 

29.501 

230 

0.41651 

191 

19900 

1.07308 

1010 

0.34398 

45 

0.27122 

118 

432.8 

21 

29.731 

232 

0.41842 

190 

20000 

1.08318 

1017 

0.34443 

45 

0.27240 

118 

430.7 

20 

29.963 

234 

0.42032 

191 
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TABLE II. V=l,300 /. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

■ j , 

A 

T 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

192 

0.25000 

111 

0.0000 

36 

1300.0 

16.0 

0.000 

78 

0.00000 

368 

100 

0.00192 

195 

0.25111 

109 

0.0036 

35 

1284.0 

15.6 

0.078 

78 

0.00368 

366 

200 

0.00387 

198 

0.25220 

107 

0.0071 

36 

1268.4 

15.2 

0.156 

80 

0.00734 

362 

300 

a 00585 

201 

0.25327 

105 

a 0107 

34 

1253.2 

14.8 

0.236 

80 

0.01096 

359 

400 

a 00786 

205 

a 25432 

103 

0.0141 

34 

1238.4 

14.5 

0.316 

81 

a 01455 

357 

500 

0.00991 

208 

0.25535 

100 

0.0175 

33 

1223.9 

13.9 

0.397 

83 

0.01812 

353 

600 

a 01199 

212 

0.25635 

98 

0.0208 

32 

1210.0 

13.3 

0.480 

83 

a 02165 

350 

700 

0.01411 

215 

a 25733 

96 

0.0240 

31 

1196.7 

12.7 

0.563 

83 

0.02515 

347 

800 

0.01626 

218 

0.25829 

94 

0.0271 

30 

1184.0 

12.2 

0.646 

85 

0.02862 

345 

900 

a 01844 

221 

0.25923 

92 

0.0301 

29 

1171.8 

11.7 

0.731 

86 

a 03207 

341 

1000 

0.02065 

225 

0.26015 

91 

0.0330 

29 

1160.1 

11.3 

a 817 

87 

0.03548 

339 

1100 

0.02290 

227 

0.26106 

89 

0.0359 

27 

1148.8 

10.8 

0.904 

87 

0.03887 

337 

1200 

0.02517 

231 

0.26195 

88 

0.0386 

26 

1138.0 

10.4 

0.991 

89 

0.04224 

333 

1300 

0.02748 

234 

0.26283 

87 

0.0412 

25 

1127.6 

10.1 

1.080 

89 

0.04557 

330 

1400 

0.02982 

237 

0.26370 

86 

0.0437 

25 

1117.5 

9.7 

1.169 

90 

0.04887 

327 

1500 

0.03219 

240 

0.26456 

84 

0.0462 

24 

1107.8 

9.4 

1.259 

90 

0.05214 

323 

1600 

0.03459 

244 

0.26540 

82 

0.0486 

23 

1098.4 

9.1 

1.349 

91 

0.05537 

320 

1700 

0.03703 

246 

0.26622 

80 

0.0509 

22 

1089.3 

8.7 

1.440 

92 

0.05857 

317 

1800 

0.03949 

249 

0.26702 

78 

0.0531 

22 

1080.6 

8.5 

1.532 

93 

0.06174 

314 

1900 

0.04198 

253 

0.26780 

76 

0.0553 

21 

1072.1 

8.3 

1.625 

94 

0.06488 

311 

2000 

0.04451 

256 

0.26856 

74 

0.0574 

21 

1063.8 

8.0 

1.719 

95 

0.06799 

305 

2100 

0.04707 

259 

0.26930 

74 

0.0595 

20 

1055.8 

7.7 

1.814 

95 

0.07104 

302 

2200 

0.04966 

261 

0.27004 

72 

0.0615 

19 

1048.1 

7.6 

1.909 

95 

0.07406 

298 

2300 

0.05227 

265 

0.27076 

71 

0.0634 

19 

1040.5 

7.3 

2.004 

97 

0.07704 

296 

2400 

0.05492 

267 

0.27147 

69 

0.0653 

19 

1033.2 

7.1 

2.101 

97 

0.08000 

293 

2500 

0.05759 

270 

0.27216 

67 

0.0672 

18 

1026.1 

6.9 

2.198 

98 

0.08293 

289 

2600 

0.06029 

273 

0.27283 

66 

0.0690 

17 

1019.2 

6.8 

2.296 

98 

0.08582 

286 

2700 

0.06302 

276 

0.27349 

65 

0.0707 

17 

1012.4 

6.6 

2.394 

99 

0.08868 

283 

2800 

0.06578 

279 

0.27414 

63 

0.0724 

17 

1005.8 

6.4 

2.493 

100 

0.09161 

280 

2900 

0.06857 

282 

0.27477 

61 

0.0741 

16 

999.4 

6.2 

2.593 

100 

0.09481 

276 

3000 

0.07139 

285 

0.27538 

58 

0.0757 

16 

993.2 

6.1 

2.693 

101 

0.09708 

274 

3100 

0.07424 

288 

0.27596 

55 

0.0773 

16 

987.1 

5.9 

2.794 

102 

0.09982 

271 

3200 

0.07712 

290 

0.27651 

52 

0.0789 

15 

981.2 

5.8 

2.896 

102 

a 10253 

269 

3300 

0.08002 

293 

0.27703 

49 

0.0804 

15 

975.4 

5.7 

2.998 

103 

a 10522 

267 

3400 

0.08295 

296 

0.27752 

49 

0.0819 

14 

969.7 

6.6 

3.101 

103 

0.10789 

264 

3500 

0.08591 

299 

0.27801 

49 

0.0833 

14 

964.1 

5.4 

3.204 

104 

0.11053 

261 

3600 

0.08890 

301 

0.27850 

48 

0.0847 

14 

958.7 

5.5 

3.308 

105 

0.11314 

259 

3700 

0.09191 

304 

0.27898 

48 

0.0861 

14 

953.2 

5.3 

3.413 

105 

0.11573 

256 

3800 

0.09495 

307 

0. 27946 

48 

0.0875 

14 

947.9 

5.4 

3 518 

106 

0.11829 

254 

3900 

0.09802 

310 

0.27994 

48 

0.0889 

13 

942.5 

5.2 

3.624 

106 

0.12083 

251 

4000 

0.10112 

313 

0.28042 

48 

0.0902 

13 

937.3 

5.2 

3.730 

107 

0.12334 

249 

4100 

0.10425 

315 

0.28090 

48 

0.0915 

13 

932.1 

5.1 

3.837 

108 

a 12583 

248 

4200 

0.10740 

318 

0.28138 

48 

0.0928 

13 

927.0 

5.1 

3.945 

108 

a 12831 

245 

4300 

0.11058 

321 

0.28186 

48 

0.0941 

13 

921.9 

5.0 

4.053 

109 

a 13076 

244 

4400 

0.11379 

323 

0.28234 

47 

0.0954 

13 

916.9 

5.0 

4.162 

109 

0.13320 

242 

4500 

0.11702 

327 

0.28281 

47 

0.0967 

12 

911.9 

4.9 

4.271 

110 

0.13562 

240 

4600 

0.12029 

329 

0.28328 

47 

0.0979 

13 

907.0 

4.9 

4.381 

111 

0.13802 

238 

4700 

0.12358 

331 

0.28375 

47 

0.0992 

12 

902.1 

4.8 

4.492 

111 

0.14040 

236 

4800 

0.12689 

335 

0.28422 

47 

0.1004 

13 

897.3 

4.7 

4.603 

112 

0.14276 

235 

4900 

0.13024 

337 

0.28469 

46 

0.1017 

12 

892.6 

4.7 

4.715 

112 

0.14511 

232 

5000 

0.13361 

340 

0.28515 

44 

0.1029 

12 

887.9 

4.6 

4.827 

113 

0.14743 

231 
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TABLE II. V=1 } $00 f. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ’ 

A 

log Q 

A 

5000 

0.13361 

340 

0.28515 

44 

0.1023 

12 

887.9 

4.6 

4.827 

113 

0.14743 

231 

5100 

0.13701 

343 

0.28559 

43 

0.1041 

12 

883.3 

4.6 

4.940 

113 

0.14974 

230 

5200 

0.14044 

345 

0 . 28602 

42 

0.1053 

13 

878.7 

4.5 

5.053 

114 

0.15204 

229 

5300 

0.14389 

349 

0.28644 

42 

0.1066 

12 

874.2 

4.5 

5.167 

115 

0.15433 

227 

5400 

0.14738 

351 

0.28686 

42 

0.1078 

12 

869.7 

4.5 

5.282 

115 

0.15660 

226 

5500 

0.15089 

354 

0.28728 

42 

0.1090 

12 

865.2 

4.4 

5.397 

116 

0.15886 

225 

5600 

0.15443 

357 

0.28770 

43 

0.1102 

12 

860.8 

4.4 

5.513 

116 

0.16111 

223 

5700 

0.15800 

359 

0.28813 

43 

0.1114 

12 

856.4 

4.3 

5.629 

117 

0.16334 

221 

5800 

0.16159 

363 

0.28856 

43 

0.1126 

11 

852.1 

4.3 

5.746 

118 

0.16556 

221 

5900 

0.16522 

365 

0.28899 

43 

0.1137 

12 

847.8 

4.3 

5.864 

118 

0.16777 

219 

6000 

0.16887 

368 

0.28942 

43 

0.1149 

12 

843.5 

4.2 

5.982 

119 

0.16996 

219 

6100 

0.17255 

371 

0.28985 

43 

0.1161 

12 

839.3 

4.2 

6.101 

120 

0.17215 

217 

6200 

0.17626 

374 

0 . 29028 

43 

0.1173 

11 

835.1 

4.1 

6.221 

120 

0.17432 

217 

6300 

0.18000 

377 

0.29071 

43 

0.1184 

12 

831.0 

4.1 

6.341 

121 

0.17649 

216 

6400 

0.18377 

379 

0.29114 

44 

0.1196 

11 

826.9 

4.1 

6.462 

121 

0.17865 

215 

6500 

0.18756 

383 

0.29158 

44 

0.1207 

12 

822.8 

4.0 

6.583 

122 

0.18080 

213 

6600 

0.19139 

385 

0.29202 

44 

0.1219 

11 

818.8 

3.9 

6.705 

122 

0.18293 

213 

6700 

0.19524 

389 

0.29246 

44 

0.1230 

12 

814.9 

3.9 

6.827 

123 

0.18506 

212 

6800 

0.19913 

391 

0.29290 

43 

0.1242 

11 

811.0 

3.9 

6.950 

124 

0.18718 

211 

6900 

0.20304 

394 

0.29333 

43 

0.1253 

11 

807.1 

3.8 

7.074 

124 

0.18929 

210 

7000 

a 20698 

397 

0.29376 

43 

0.1264 

12 

803.3 

3.8 

7.198 

125 

0.19139 

210 

7100 

0.21095 

400 

0.29419 

42 

0.1276 

11 

799.5 

3.7 

7.323 

125 

0.19348 

209 

7200 

0.21495 

403 

0.29461 

42 

0.1287 

11 

795.8 

3.8 

7.448 

126 

0.19557 

207 

7300 

0.21898 

406 

0.29503 

41 

0.1298 

11 

792.0 

3.7 

7.574 

126 

0.19764 

207 

7400 

0.22304 

409 

0.29544 

41 

0.1309 

11 

788.3 

3.7 

7.700 

127 

0.19971 

206 

7500 

0.22713 

412 

0.29585 

41 

0.1320 

11 

784.6 

3.7 

7.827 

128 

0.20177 

206 

7600 

0.23125 

415 

0.29626 

41 

0.1331 

11 

780.9 

3.6 

7.955 

128 

0.20383 

204 

7700 

0.23540 

418 

0.29667 

41 

0.1342 

11 

777.3 

3.7 

8.083 

129 

0.20587 

204 

7800 

0.23958 

421 

0.29708 

40 

0.1353 

11 

773.6 

3.6 

8.212 

130 

0.20791 

204 

7900 

0.24379 

424 

0.29748 

40 

0.1364 

11 

770.0 

3.6 

8.342 

130 

0.20995 

202 

8000 

0.24803 

427 

0.29788 

40 

0.1375 

11 

766.4 

3.6 

8.472 

131 

0.21197 

202 

8100 

0.25230 

430 

0.29828 

40 

0.1386 

11 

762.8 

3.5 

8.603 

131 

0.21399 

201 

8200 

0.25660 

433 

0.29868 

40 

0.1397 

11 

759.3 

3.6 

8.734 

132 

0.21600 

201 

8300 

0.26093 

436 

a 29908 

40 

0.1408 

11 

755.7 

3.5 

8.866 

133 

0.21801 

200 

8400 

0.26529 

440 

0.29948 

40 

0.1419 

10 

752.2 

3.5 

8.999 

133 

0.22001 

200 

8500 

0.26969 

442 

0.29988 

40 

0.1429 

11 

748.7 

3.5 

9.132 

134 

0.22201 

199 

8600 

0.27411 

446 

0.30028 

40 

0.1440 

11 

745.2 

3.5 

9.266 

135 

0.22400 

198 

8700 

0.27857 

449 

0.30068 

39 

0.1451 

11 

741.7 

3.4 

9.401 

135 

0.22598 

198 

8800 

0.28306 

452 

0.30107 

39 

0.1462 

11 

738.3 

3.5 

9.536 

136 

0.22796 

197 

8900 

0.28758 

455 

0 . 301*6 

39 

0.1473 

11 

734.8 

3.4 

9.672 

136 

0.22993 

197 

9000 

0.29213 

458 

0.30185 

39 

0.1484 

10 

731.4 

3.4 

9.806 

137 

0.23190 

196 

9100 

0.29671 

462 

0.30224 

38 

0.1494 

11 

728.0 

3.4 

9.945 

138 

0.23386 

196 

9200 

0.30133 

465 

0.30262 

38 

0.1505 

11 

724.6 

3.4 

10.088 

138 

0.23582 

195 

9300 

0.30598 

468 

0.30300 

38 

0.1516 

11 

721.2 

3.3 

10.221 

139 

0.23777 

195 

9400 

0.31066 

471 

0.30338 

38 

0.1527 

11 

717.9 

3.4 

10.360 

140 

0.23972 

194 

9500 

0.31537 

475 

0.30376 

38 

0.1538 

11 

714.5 

3.3 

10.500 

140 

a 24166 

194 

9600 

0.32012 

478 

0.30414 

38 

0.1549 

11 

711.2 

3.3 

10.640 

141 

0.24360 

194 

9700 

0.32490 

481 

0.30452 

38 

0.1560 

11 

707.9 

3.8 

10.781 

14 £ 

0.24554 

193 

9800 

0.32971 

485 

0.30490 

38 

0.1571 

11 

704.6 

3.3 

10 . 92J 

142 

0.24747 

193 

9900 

0.33456 

488 

0.30528 

38 

0.1582 

11 

701.8 

3.3 

11.065 

143 

0.24940 

192 

10000 

0.33944 

491 

0.30566 

38 

0.1593 

11 

698.0 

3.3 

11.208 

144 

0.25132 

192 
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TABLE II. V=l,S00f. s. —Continued. 


- * 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T f 

A 

logQ 

A 

10000 

0.33944 

491 

0.30666 

38 

0.15930 

109 

698.0 

33 

11.208 

144 

0.25132 

192 

10100 

0.34435 

495 

0.30604 

38 

0.16039 

110 

694.7 

32 

11.352 

144 

0.25324 

192 

10200 

0.34930 

498 

0.30642 

38 

0.16149 

110 

691.5 

32 

11.496 

144 

0.25516 

192 

10300 

0.35428 

502 

0.30680 

38 

0.16259 

109 

688.3 

32 

11.640 

146 

0.25708 

191 

10400 

0.35930 

505 

0.30718 

38 

0.16368 

110 

685.1 

32 

11.786 

146 

0.25809 

191 

10500 

0.36435 

509 

0.30756 

38 

0.16478 

110 

681.9 

32 

11.932 

147 

0.26090 

191 

10600 

0.36944 

513 

0.30794 

38 

0.16588 

111 

678.7 

32 

12.079 

148 

0.26281 

191 

10700 

0.37457 

517 

0.30832 

38 

0.16699 

110 

675.5 

31 

12.227 

148 

0.26472 

191 

10800 

0.37974 

520 

0.30870 

38 

0.16809 

110 

672.4 

32 

12.375 

149 

0.26663 

190 

10900 

0.38494 

524 

0.30908 

38 

0.16919 

111 

669.2 

31 

12.524 

150 

0.26853 

190 

11000 

0.39018 

526 

0.30946 

38 

0.17030 

110 

666.1 

31 

12.674 

150 

0.27043 

190 

11100 

0.39544 

531 

0.30984 

38 

0.17140 

111 

663.0 

31 

12.824 

152 

0.27233 

189 

11200 

0.40075 

534 

0.31022 

39 

0.17251 

111 

659.9 

31 

12.976 

152 

0.27422 

189 

11300 

0.40609 

538 

0.31061 

38 

0.17362 

111 

656.8 

30 

13.128 

153 

0.27611 

189 

11400 

0.41147 

542 

0.31099 

38 

0.17473 

111 

653.8 

31 

13.281 

153 

0.27800 

189 

11500 

0.41689 

545 

0.31137 

38 

0.17584 

111 

650.7 

30 

13.434 

154 

0.27989 

189 

11600 

0.42234 

550 

0.31175 

38 

0.17695 

112 

647.7 

30 

13.588 

155 

0.28178 

189 

11700 

0.42784 

553 

0.31213 

39 

0.17807 

112 

644.7 

31 

13.743 

156 

0.28367 

188 

11800 

0.43337 

557 

0.31252 

38 

0.17919 

112 

641.6 

30 

13.899 

156 

0.28555 

188 

11900 

0.43894 

562 

0.31290 

38 

0.18031 

112 

638.6 

29 

14.055 

157 

0.28743 

188 

12000 

0.44456 

563 

0.31328 

38 

0.18143 

113 

635.7 

30 

14.212 

158 

0.28931 

187 

12100 

0.45019 

568 

0.31366 

38 

0.18256 

113 

632.7 

29 

14.370 

158 

0.29118 

188 

12200 

0.45587 

572 

0.31404 

39 

0.18369 

113 

629.8 

30 

14.528 

160 

0.29306 

187 

12300 

0.46159 

576 

0.31443 

38 

a 18482 

113 

626.8 

29 

14.688 

159 

0.29493 

187 

12400 

0.46735 

580 

0.31481 

38 

0.18595 

114 

623.9 

29 

14.847 

161 

0.29680 

187 

12500 

0.47315 

584 

0.31519 

39 

0.18709 

113 

621.0 

29 

15.008 

161 

0.29867 

187 

12600 

0.47899 

589 

0.31558 

38 

0.18822 

114 

618.1 

29 

15.169 

163 

0.30054 

187 

12700 

0.48488 

592 

0.31596 

39 

a 18936 

113 

615.2 

29 

15.332 

162 

0.30241 

187 

12800 

0.49080 

598 

0.31635 

38 

0.19049 

114 

612.3 

28 

15.494 

164 

0.30428 

186 

12900 

0.49678 

601 

0.31673 

39 

0.19163 

114 

609.5 

29 

15.658 

164 

0.30614 

187 

13000 

0.50279 

605 

0.31712 

39 

0.19277 

114 

606.6 

28 

15.822 

165 

0.30801 

186 

13100 

0.50884 

609 

0.31761 

39 

0.19391 

115 

603.8 

28 

15.987 

166 

0.30987 

186 

13200 

0.51493 

613 

0.31790 

38 

0.19506 

114 

601.0 

28 

16.153 

167 

0.31173 

187 

13300 

0.52106 

618 

0.31828 

39 

0.19620 

114 

598.2 

28 

16.320 

168 

0.31360 

186 

13400 

0.52724 

621 

0.31867 

40 

0.19734 

115 

595.4 

28 

16.488 

169 

0.31546 

186 

13500 

0.53345 

627 

0.31907 

39 

0.19849 

114 

592.6 

28 

16.657 

169 

0.31732 

186 

13600 

0.53972 

631 

0.31946 

39 

0.19963 

115 

589.8 

27 

1 & 826 

170 

a 31918 

186 

13700 

0.54603 

635 

0.31985 

39 

0.20078 

115 

587.1 

27 

16.996 

170 

0.32104 

187 

13800 

0.55238 

639 

0.32024 

40 

0.20193 

114 

584.4 

28 

17.166 

172 

0.32291 

186 

18900 

0.55877 

644 

0.32064 

39 

0.20307 

115 

581.6 

27 

17.338 

172 

a 32477 

186 

14000 

0.56521 

648 

0.32103 

40 

0.20422 

115 

578.0 

27 

17.510 

173 

a 32663 

186 

14100 

0.57169 

653 

0.32143 

39 

0.20537 

115 

576.2 

27 

17.683 

174 

0.32849 

187 

14200 

0.57822 

657 

0.32182 

40 

0.20652 

115 

573.5 

27 

17.857 

174 

0.33036 

186 

14300 

0.58479 

662 

0.32222 

40 

0.20767 

115 

570.8 

26 

1&031 

176 

0.33222 

186 

14400 

0.59141 

667 

0.32262 

40 

0.20882 

115 

568.2 

27 

18.207 

176 

0.33408 

187 

14500 

0.59806 

671 

0.32302 

40 

0.20997 

115 

565.5 

26 

18.383 

177 

0.33595 

186 

14600 

0.60479 

675 

0.32342 

40 

0.21112 

116 

562.9 

26 

18.560 

178 

0.33781 

186 

14700 

0.61154 

681 

0.32382 

40 

0.21228 

115 

560.3 

26 

18.738 

179 

0.33967 

186 

14800 

0.61835 

685 

0 . 324*2 

41 

0.21343 

115 

557.7 

26 

18.917 

179 

0.34153 

187 

14900 

0.62520 

690 

0.32463 

40 

0.21458 

116 

555.1 

26 

19.096 

181 

0.34340 

186 

15000 

0.63210 

695 

0.32503 

41 

0.21574 

116 

552.5 

26 

19.277 

182 

0.34526 

186 
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A 

A 

a 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.63210 

695 

0.32503 

41 

0.21574 

116 

552.5 

26 

19.277 

182 

0.34526 

186 

15100 

0.63905 

700 

0.32544 

40 

0.21690 

116 

549,9 

26 

19.469 

182 

0.34712 

187 

15200 

0.64605 

704 

0.32584 

41 

0.21806 

115 

517.3 

25 

19.641 

183 

0.34809 

186 

15300 

0.65309 

710 

0.32625 

41 

0.21921 

116 

544.8 

26 

19.824 

184 

0.35085 

186 

15400 

0.66019 

715 

0.32666 

41 

0.22037 

116 

542,2 

25 

20.008 

185 

0.35271 

187 

15500 

0.66734 

720 

0.32707 

40 

0 . 22153 

116 

539.7 

25 

20.193 

186 

0.35458 

186 

15600 

0.67454 

725 

0.32747 

41 

0.22269 

316 

537.2 

25 

20.379 

187 

0.35644 

187 

15700 

0.68179 

729 

0.32788 

42 

0.22385 

117 

5347 

25 

20.566 

187 

0.35831 

187 

15800 

0 . 68908 

735 

C . 32830 

41 

0 . 22502 

116 

532.2 

25 

20.753 

189 

0.36018 

186 

15900 

0.69643 

740 

0.32871 

41 

0.22618 

116 

529.7 

25 

20.942 

189 

0.36204 

187 

16000 

0.70383 

745 

0.32912 

41 

0.22734 

116 

527.2 

24 

21.131 

190 

0.36391 

187 

16100 

0 . 71128 

750 

0.32053 

42 

0.22850 

117 

524 8 

25 

21.321 

191 

0.36578 

186 

16200 

0 . 71878 

756 

0.32995 

41 

0 . 22967 

116 

522.3 

24 

21.512 

192 

0.36764 

187 

16300 

0.72634 

761 

0.33036 

42 

0.23083 

117 

519.9 

24 

21.704 

193 

0.36951 

187 

16400 

0.73395 

767 

0.33078 

42 

0 . 23200 

116 

517.5 

24 

21.897 

194 

0.37138 

187 

16500 

0.74162 

771 

0.33120 

41 

0.23316 

117 

515.1 

24 

22.091 

194 

0.37325 

187 

16600 

0.74933 

777 

0.33161 

42 

0 . 23433 

117 

512.7 

24 

22.285 

196 

0.37512 

187 

16700 

0.75710 

783 

0.33203 

42 

0.23550 

116 

510.3 

24 

22.481 

196 

0.37699 

187 

16800 

0 . 76493 

788 

0.33245 

42 

0 . 23666 

117 

507.9 

24 

22.677 

198 

0.37886 

188 

16900 

0.77281 

793 

0.33287 

42 

0.23783 

117 

505.5 

24 

22.875 

198 

0.38074 

187 

17000 

0.78074 

799 

0.33329 

42 

0.23900 

117 

503.1 

23 

23.073 

199 

0.38261 

188 

17100 

0.78873 

804 

0.33371 

42 

0 . 24017 

117 

500.8 

23 

23.272 

200 

0.38449 

187 

17200 

0.79677 

811 

0.33413 

42 

0 . 24134 

117 

398.5 

24 

23 . 472 

201 

0.38666 

188 

17300 

0.80488 

816 

0.33455 

42 

0.24251 

117 

496.1 

23 

23.673 

202 

0.38824 

188 

17400 

0.81304 

822 

0.33497 

43 

0 . 24368 

117 

493.8 

23 

23.875 

203 

0.39012 

188 

17500 

0.82126 

827 

0.33540 

42 

0.24485 

117 

491.5 

23 

24.078 

204 

0.39200 

188 

17600 

0.82953 

834 

0.33582 

42 

0 . 24602 

117 

489.2 

23 

24.282 

205 

0.39388 

188 

17700 

0.83787 

839 

0.33624 

43 

0.24719 

117 

486.9 

22 

24.487 

205 

0.39576 

188 

17800 

0.84626 

845 

0.33667 

42 

0 . 24836 

117 

484 7 

23 

24.692 

207 

0.39764 

189 

17900 

0.85471 

851 

0.33709 

43 

0.24953 

117 

482.4 

22 

24.899 

208 

0.39953 

188 

18000 

0.86322 

857 

0.33752 

43 

0.25070 

117 

480.2 

23 

25.107 

209 

0.40141 

189 

18100 

0.87179 

863 

0.33795 

42 

0.25187 

117 

477.9 

22 

25.316 

210 

0.40330 

188 

18200 

0.88042 

869 

0.33837 

43 

0.25304 

117 

475.7 

22 

25.526 

210 

0 . 40518 

189 

18300 

0.88911 

876 

0.33880 

43 

0.25421 

117 

473.5 

22 

25.736 

212 

0.40707 

189 

18400 

0.89787 

882 

0.33923 

43 

0.25538 

117 

471.3 

22 

25.948 

213 

0.40896 

189 

17500 

0.90669 

887 

0.33966 

43 

0.25655 

117 

469.1 

22 

26 . jei 

214 

0.41085 

189 

18600 

0.91556 

895 

0.34009 

43 

0.25772 

117 

466.9 

22 

26.375 

215 

0.41274 

189 

18700 

0.92451 

900 

0.34052 

43 

0.25889 

117 

464.7 

22 

26.590 

215 

0.41463 

190 

18800 

0.93351 

907 

0.34095 

43 

0.26006 

117 

462.5 

21 

26.805 

217 

0.41653 

189 

18900 

0.94258 

913 

0.34138 

43 

0 . 26123 

117 

460.4 

22 

27.022 

218 

0.41842 

190 

19000 

0.95171 

920 

0.34181 

43 

0 . 26240 

117 

458.2 

21 

27.240 

219 

0.42032 

190 

19100 

0 96091 

926 

0.34224 

44 

0 . 26357 

117 

456.1 

22 

27.459 

219 

0.42222 

189 

19200 

0.97017 

933 

0.34268 

43 

0 . 26474 

118 

453.9 

21 

27 . 678 

221 

0.42411 

190 

19300 

0.97950 

940 

0.34311 

43 

0.26592 

117 

451.8 

21 

27.899 

222 

0.42601 

190 

19400 

0.98890 

946 

0.34354 

44 

0.26709 

117 

449.7 

21 

28.121 

223 

0.42791 

190 

19500 

0.99836 

953 

0.34398 

43 

0.26826 

117 

447.6 

21 

28.344 

223 

0 . 42981 

191 

19600 

1.00789 

961 

0.34441 

44 

0.26943 

117 

445.5 

20 

28.567 

225 

0.43172 

190 

19700 

1.01750 

966 

0.34486 

44 

0 . 27060 

118 

443.5 

21 

28.792 

227 

0.43362 

191 

19800 

1.02716 

974 

0.34529 

43 

0 . 27178 

117 

441.4 

21 

29.019 

227 

0.43553 

191 

19900 

1.03690 

980 

0.34572 

44 

0.27295 

117 

439.3 

20 

29.246 

228 

0.43744 

191 

20000 

1.04670 

987 

0.34616 

44 

0.27412 

117 

437.3 

20 

29.474 

229 

0.43935 

191 
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11 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

178 

0.25000 

119 

0.00000 

260 

1350.0 

170 

0.000 

76 

0.00000 

382 

100 

0.00178 

181 

0.25119 

116 

0.00260 

272 

1333.0 

167 

0.076 

76 

0.00382 

379 

200 

0.00369 

184 

0 . .25235 

113 

0.00532 

284 

1316.3 

163 

0.152 

77 

0.00761 

377 

300 

0.00543 

187 

a 25348 

111 

0.00616 

297 

1300.0 

160 

0.229 

78 

0.01138 

374 

400 

0.00730 

191 

0.25459 

109 

0.01113 

310 

1284.0 

157 

0.307 

79 

0.01512 

372 

500 

0.00921 

194 

0.25568 

107 

0.01423 

323 

126 & 3 

153 

0.386 

80 

0.01884 

370 

600 

0.01115 

197 

0.25675 

104 

0.01746 

336 

1253.0 

150 

0.466 

81 

0.02254 

367 

700 

0.01312 

200 

0.25779 

101 

0.02082 

349 

123 a 0 

145 

0.547 

81 

0.02621 

365 

800 

0.01512 

203 

0.25880 

99 

0.02431 

360 

1223.5 

139 

0.628 

82 

0.02986 

363 

900 

0.01715 

207 

0.25979 

96 

0.02791 

369 

1209.6 

133 

0.710 

83 

0.03349 

360 

1000 

0.01922 

210 

0.26075 

94 

0.03160 

370 

1196.3 

128 

0.793 

84 

0.03709 

359 

1100 

0.02132 

212 

a 26169 

93 

0.03530 

364 

1183.5 

122 

0.877 

84 

0.04068 

357 

1200 

0.02344 

216 

a 28262 

92 

0.03894 

351 

1171.3 

117 

0.961 

85 

0.04425 

354 

1300 

0.02560 

219 

0.26354 

91 

0.04245 

333 

1159.6 

112 

1.046 

86 

0.04779 

352 

1400 

0.02779 

223 

0.26445 

90 

0.04578 

315 

114a 4 

108 

1.132 

87 

0 05131 

349 

1500 

0.03002 

226 

0.26535 

88 

0.04893 

297 

1137 . 6 

105 

1.219 

88 

0.05480 

346 

1600 

0.03228 

229 

0.26623 

87 

0.05190 

280 

1127.1 

101 

1.307 

89 

0.05826 

343 

1700 

0.03457 

232 

0.26710 

86 

0.05470 

264 

1117.0 

97 

1.396 

89 

0.06169 

340 

1800 

0.03689 

236 

0.26796 

85 

0.05734 

246 

1107.3 

93 

1.485 

91 

0.06509 

337 

1900 

0.03925 

239 

0.26881 

84 

0.05980 

230 

109 a 0 

90 

1.576 

91 

0.06846 

335 

2000 

0.04164 

242 

0.26965 

82 

0.06210 

220 

1089.0 

89 

1.667 

92 

0.07181 

331 

2100 

0.04406 

245 

0.27047 

80 

0.06430 

214 

1080.1 

86 

1.759 

93 

0.07512 

328 

2200 

0.04651 

247 

0.27127 

78 

0.06644 

209 

1071.5 

83 

1.852 

94 

0.07840 

325 

2300 

0.04898 

251 

0.27205 

76 

0.06853 

204 

1063.2 

80 

1.946 

94 

0.08165 

321 

2400 

0.05149 

254 

0.27281 

74 

a 07057 

199 

1055.2 

77 

2.040 

95 

0.08486 

318 

2500 

0.05403 

257 

0.27355 

72 

0.07256 

193 

1047.6 

74 

2.135 

96 

0.08804 

315 

2600 

0.05660 

260 

0.27427 

70 

0.07449 

186 

1040.1 

72 

2.231 

97 

0.09119 

312 

2700 

0.05920 

263 

0.27497 

69 

0.07635 

180 

1032.9 

70 

2.328 

97 

0.09431 

308 

2800 

0.06183 

266 

0.27566 

68 

0.07815 

175 

1025.9 

68 

2.425 

98 

0.09739 

305 

2900 

0.06449 

269 

0.27634 

66 

a 07990 

170 

1019.1 

66 

2.523 

98 

0.10044 

302 

3000 

0.06718 

272 

0.27700 

64 

0.08160 

165 

1012.5 

65 

2.621 

99 

0.10346 

298 

3100 

0.06990 

275 

0.27764 

63 

0.08325 

160 

1006.0 

63 

2.720 

100 

0.10644 

295 

3200 

0.07265 

278 

0.27827 

62 

0.08485 

155 

999.7 

61 

2.820 

100 

0.10939 

292 

3300 

0.07543 

280 

0.27889 

61 

0.08640 

153 

993.6 

59 

2.920 

101 

0.11231 

289 

3400 

0.07823 

283 

0.27950 

60 

0.08793 

151 

987.7 

59 

3.021 

102 

0.11520 

286 

3500 

0.08106 

286 

0.28010 

58 

0.08944 

148 

981.8 

59 

3.123 

102 

0.11806 

283 

3600 

0.08392 

289 

0.28068 

57 

0.09092 

145 

975.9 

58 

3.225 

103 

0.12089 

280 

3700 

0.08681 

292 

0.28125 

56 

0.09237 

142 

970.1 

57 

3.328 

103 

0.12369 

277 

3800 

0.08973 

294 

0.28181 

55 

0.09379 

138 

964.4 

56 

3.431 

104 

0.12646 

274 

3900 

0.09267 

297 

0.28236 

55 

0.09617 

133 

95a 8 

55 

3.535 

105 

0.12920 

272 

4000 

0.09564 

300 

0.28291 

54 

0.09650 

130 

953.3 

54 

a 640 

105 

0.13192 

269 

4100 

0.09864 

303 

0.28345 

54 

0.09780 

128 

947.9 

53 

3.745 

106 

0.13461 

> 266 

4200 

0.10167 

305 

0.28399 

54 

0.09908 

126 

942.6 

53 

3.851 

107 

0.13727 

263 

4300 

0.10472 

308 

0.28453 

53 

0.10034 

125 

937.3 

52 

’ 3.958 

107 

0.13990 

261 

4400 

0.10780 

311 

0.28506 

53 

0.10159 

125 

932.1 

61 

4.065 

107 

0.14251 

259 

4600 

0.11091 

313 

0.28559 

53 

0.10284 

124 

927.0 

50 

4.172 

108 

0.14510 

257 

4600 

0.11404 

317 

0.28612 

52 

0.10408 

124 

922.0 

50 

4.280 

109 

0.14767 

255 

4700 

0.11721 

319 

0.28664 

51 

0.10532 

123 

917.0 

50 

4.389 

110 

0.15022 

253 

4800 

0.12040 

322 

0.28715 

50 

0.10655 

123 

912.0 

50 

4.499 

110 

0.15275 

250 

4900 

0.12362 

325 

0.28765 

48 

0.10778 

122 

907.0 

50 

4.609 

110 

a 15525 

248 

5000 

a 12687 

328 

0.28813 

46 

0.10900 

120 

902.0 

50 

4.719 

111 

a 15773 

1 247 
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TABLE II. V=l } $50 f, 8. —Continued. 


A 

| 

H 

B 

log B ' 

D 


A 


A 

log Q 

A 

0.12987 


0.28813 

B 

0.10900 

120 


50 

B 

111 

0.15773 

247 

0.13015 

330 

0.28859 

46 

0.11020 

120 

897.0 

50 

4.830 

112 

0.16020 

245 

0.13345 

333 

0.28905 

45 

0.11140 

120 

892.0 

50 

4.942 

112 

0.16265 

244 

0.13678 

336 

0.28950 

45 

0.11260 

119 

887.0 

49 

5.064 

113 

0.16509 

242 

0.14014 

339 

0.2S095 

44 

0.11379 

118 

882.1 

48 

5.167 

114 

0.16751 

210 

0.14363 

342 

0.29039 

43 

0.11497 

117 

877.3 

47 

5.281 

115 


239 

0.14605 

344 

0.29082 

42 

0.11614 

116 

872.6 

46 

5.305 

115 

0.17230 

237 

0.15039 

347 

0.29124 

42 

0.11730 

115 

868.0 

44 

5.510 

115 

0-17467 

236 

0.15386 

349 

0.29166 

41 

0.11845 

115 

863.6 

43 

5.625 

116 

0.17703 

234 

0.15735 

353 

0.29207 

41 

0.11960 

114 

859.3 

42 

5.741 

116 

0.17937 

232 

0.16088 

355 

0.29248 

40 

0.12074 

113 

855.1 

41 

5.857 

117 

0.18169 

231 

0.16443 

359 

0.29288 

40 

0.12187 

112 

851.0 

40 

5.974 

118 

0.18400 

230 

0.16802 

361 

0.29328 

40 

0.12299 

111 

847.0 

40 

6.092 

118 

0.18630 

229 

0.17163 

364 

a 29360 

39 

0.12410 

110 

843.0 

40 

6.210 

119 

0.18859 

228 

0.17527 

367 

0.29407 

39 

0.12520 

110 

839.0 

40 

6.329 

119 

0.19087 

227 

0.17894 

370 

0.29446 

39 

0.12630 

no 

835.0 

40 

6.448 

120 

0.19314 

225 

0.18264 

373 

0.29485 

39 

0.12740 

no 

831.0 

40 

6.568 

121 

0.19539 

224 

0.18637 

375 

0.29524 

39 

0.12850 

no 

827.0 

40 

6.689 

121 

0.19763 

222 

0.19012 

378 

0.29563 

38 

0.12960 

no 

823.0 

40 

6.810 

122 

0.199S5 

222 

0.19390 

381 

a 29601 

38 

0.13070 

no 

819.0 

40 

6.932 

122 

0.20207 

220 

0.19771 

384 

0.29639 

39 

0.13180 

no 

815.0 

40 

7.054 

123 

0.20427 

219 

0.20155 

387 

0.29678 

39 

0.13290 

no 

811.0 

40 

7.177 

124 

0.20646 

219 

0.20542 

390 

a 29717 

39 

0.13400 

no 

807.0 

40 

7.301 

124 

0.20865 

218 

0.20932 

393 

a 29756 

40 

0.13510 

no 

803.0 

40 

7.425 

125 

0.21083 

216 

0.21325 

396 

0.29796 

40 

0.13620 

no 

799.0 

40 

7.550 

125 

0.21299 

216 

0.21721 

398 

0.29836 

40 

0.13730 

no 

795.0 

39 

7.675 

126 

0.21515 

215 

0.22119 

402 

0.29876 

40 

0.13840 

no 

791.1 

39 

7.801 

127 

0.21730 

214 

0.22521 

405 

0.29916 

40 

0.13950 

109 

787.2 

38 

7.928 

127 

0.21944 

213 

0.22926 

407 

0.29956 

40 

0.14059 

108 

783.4 

37 

8.055 

128 

0.22157 

212 

0.23333 

411 

0.29996 

41 

0.14167 

107 

779.7 

36 

8.183 

128 

0.22369 

211 

0.23744 

414 

0.30037 

40 

0.14274 

107 

776.1 

35 

8.311 

129 

0.22580 

1 

211 

0.24158 

416 

0.30077 

39 

0.14381 

106 

772.6 

34 

8.440 

129 

0.22791 

210 

0.24574 

420 

0.30116 

39 

0.14487 

106 

769. 2 

34 

8.569 

130 

0.23001 

209 

0.24994 

423 

0.30155 

39 

0.14592 

104 

765.8 

34 

8.699 

131 

0.23210 

209 

0.25417 

426 

0.30194 

39 

0.14696 

104 

762.4 

34 

8.830 

131 

0.23419 

208 

0.25843 

429 

0.30233 

38 

0.14800 

104 

759.0 

34 

8.961 

132 

0.23627 

207 

0.26272 

432 

0.30271 

38 

0.14904 

104 

755.6 

34 

9.093 

133 

0.23834 

20$ 

0.26704 

435 

0.30309 

38 

0.15008 

104 

752.2 

34 

9.226 

133 

0.24040 

206 

0.27139 

439 

0.30347 

38 

0.16112 

104 

748.8 

34 

9.359 

134 

0.24246 

205 

0.27578 

441 

0.30385 

37 

0.15216 

105 

745.4 

34 

9.493 

135 

0.24451 

204 

0.28019 

444 

0.30422 

37 

0.15321 

104 

742.0 

34 

9.628 

135 

0.24655 

204 

0.28463 

448 

0.30459 

37 

0.15425 

105 

738.6 

34 

9.763 

136 

0.24859 

203 

0.28911 

461 

0.30496 

37 

0.15630 

105 

735.2 

34 

9.899 

137 

0.25062 

203 

0.29362 

454 

0.30533 

37 

0.15635 

105 

731.8 

34 

10.036 

137 

0.25265 

202 

0.29816 

458 

0.30570 

38 

0.15740 

105 

728.4 

34 

10.173 

138 

0.25467 

202 

0.30274 

460 

0.30608 

37 

0.16845 

105 

725.0 

34 

10.311 

138 

0 25669 

201 

0.30734 

464 

0.30645 

37 

0.15950 

105 

721.6 

34 

10.449 

139 

0.25870 

200 

0.31198 

467 

0.30682 

37 

0.16065 

105 

718.2 

34 

10.588 

140 

0.26070 

200 

0.31666 

470 

0.30719 

37 

0.16160 

105 

714.8 

34 

10.728 

140 

0.26270 

199 

0.32135 

474 

0.30756 

37 

0.16265 

105 

711.4 

34 

10.868 

141 

0.26439 

199 

0.32609 

477 

0.30793 

37 

0.16370 

106 

708.0 

34 

11.009 

142 

0.26668 

198 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T » 

A 

logQ 

A 

10000 

0.32809 

477 

0.30793 

37 

0.16370 

106 

708.0 

3.4 

11.009 

142 

0.26668 

198 

10100 

0.33086 

480 

0.30830 

37 

0.16476 

106 

704.6 

3.3 

11.161 

142 

0.26866 

198 

10200 

0.33566 

484 

0.30867 

37 

0.16582 

105 

701.3 

3.3 

11.293 

143 

0.27064 

198 

10300 

0.34060 

487 

0.30904 

37 

0.16687 

106 

698.0 

3.3 

11.436 

144 

0.27262 

197 

10400 

0.34537 

491 

0.30941 

38 

0.16793 

107 

694.7 

3.3 

11.580 

144 

0.27459 

197 

10500 

0.35028 

494 

0.30979 

37 

0.16900 

106 

691.4 

3.2 

11.724 

145 

0.27656 

197 

10600 

0.35522 

497 

0.31016 

37 

0.17006 

106 

688.2 

3.2 

11.869 

145 

0.27863 

196 

10700 

0.36019 

501 

0.31053 

37 

0.17112 

107 

685.0 

3.2 

12.014 

146 

0.28049 

196 

10800 

0.36520 

505 

0.31090 

37 

0.17219 

106 

681.8 

3.2 

12.160 

147 

0.28245 

196 

10900 

0.37025 

508 

0.31127 

37 

0.17325 

107 

678.6 

3.2 

12.307 

148 

0.28441 

195 

11000 

0.37533 

511 

0.31164 

37 

0.17432 

107 

675.4 

3.2 

12.465 

148 

0.28636 

195 

11100 

0.38044 

515 

0.31201 

38 

0.17539 

108 

672.2 

3.1 

12.603 

149 

0.28831 

194 

11200 

0.38559 

519 

0.31239 

37 

0.17647 

107 

669.1 

3.1 

12.752 

150 

0.29026 

194 

11300 

0.39078 

623 

0.31276 

38 

0.17754 

108 

666.0 

3.1 

12.902 

151 

0.29219 

194 

11400 

0.39601 

526 

0.31314 

37 

0.17862 

108 

662.9 

3.1 

13.063 

151 

0.29413 

194 

11500 

0.40127 

530 

0.31351 

37 

0.17970 

108 

659.8 

3.1 

13.204 

152 

0.29607 

193 

11600 

0.40657 

533 

0.31388 

38 

0.18078 

108 

656.7 

3.1 

13.366 

153 

0.29800 

193 

11700 

0.41190 

537 

0.31426 

37 

0.18186 

109 

653.6 

3.0 

13.509 

153 

0.29993 

193 

11800 

0.41727 

541 

0.31463 

38 

0.18295 

108 

650.6 

3.0 

13.662 

154 

0.30186 

193 

11900 

0.42268 

545 

0.31501 

37 

0.18403 

109 

647.6 

3.0 

13.816 

155 

0.30379 

193 

12000 

0.42813 

548 

0.31538 

38 

0.18512 

109 

644.6 

3.0 

13.971 

155 

0.30572 

192 

12100 

0.43361 

552 

0.31576 

37 

0.18621 

no 

641.6 

3.0 

14.126 

166 

0.30764 

192 

12200 

0.43913 

556 

0.31613 

38 

0.18731 

no 

638.6 

3.0 

14.282 

157 

0.30956 

192 

12300 

0.44469 

560 

0.31651 

38 

0.18841 

no 

635.6 

3.0 

14.439 

158 

0.31148 

192 

12400 

0.45029 

564 

0.31689 

38 

0.18951 

no 

632.6 

3.0 

14.597 

159 

0.31340 

192 

12500 

0.45593 

568 

0.31727 

37 

0.18961 

no 

629.6 

2.9 

14.756 

159 

0.31532 

191 

12600 

0.46161 

571 

0.31764 

38 

0.18971 

no 

626.7 

2.9 

14.915 

160 

0.31723 

191 

12700 

0.46732 

575 

0.31802 

38 

0.19281 

in 

623.8 

2.9 

15.075 

161 

0.31914 

191 

12800 

0.47307 

579 

0.31840 

37 

0.19392 

in 

620.9 

2.9 

15.236 

161 

0.32105 

191 

12900 

0.47886 

583 

0.31877 

38 

0.19503 

in 

618.0 

2.9 

15.397 

162 

0.32296 

191 

13000 

0.48469 

588 

0.31915 

38 

0.19614 

in 

615.1 

2.9 

15.559 

163 

0.32487 

191 

13100 

0.49057 

592 

0.31953 

38 

0.19725 

in 

612.2 

2.9 

15.722 

164 

0.32078 

190 

13200 

0.49649 

596 

0.31991 

37 

0.19836 

in 

609.3 

2.8 

15.886 

165 

0 . 3286 ? 

190 

13300 

0.50245 

600 

0.32028 

38 

0.19947 

in 

606.5 

2.8 

16.051 

165 

0.33058 

190 

13400 

0.50845 

604 

0.32066 

38 

0.20058 

112 

603.7 

2.8 

16.216 

166 

0.33248 

190 

13500 

0.51449 

608 

0.32104 

38 

0.20170 

111 

600.9 

2.8 

16.382 

167 

0.33438 

190 

13600 

0.52057 

613 

0.32142 

38 

0.20281 

112 

598.1 

2.8 

16.549 

168 

0.33628 

190 

13700 

0.52670 

617 

0.32180 

39 

0.20393 

112 

595.3 

2.8 

16.717 

168 

0.33818 

190 

13800 

0.53287 

621 

0.32219 

38 

0.20505 

112 

592.5 

2.8 

16.885 

169 

0.34008 

190 

13900 

0.53908 

626 

0.32257 

38 

0.20617 

112 

589.7 

2.7 

17.054 

170 

0.34198 

190 

14000 

0.54534 

630 

0.32295 

38 

0.20729 

112 

587.0 

2.7 

17.224 

171 

0.34388 

190 

14100 

0.55164 

634 

0.32333 

39 

0 20841 

113 

584.3 

2.7 

17.395 

172 

0.34578 

189 

14200 

0.55798 

639 

0.32372 

38 

0.20954 

112 

581.6 

2.7 

17.567 

172 

0.34767 

190 

14300 

0.56437 

643 

0.32410 

38 

0.21066 

112 

578.9 

2.7 

17.739 

173 

0.34957 

189 

14400 

0.57080 

648 

0.32448 

39 

0.21178 

113 

676.2 

2.7 

17.912 

174 

0.35146 

190 

14500 

0.57728 

653 

0.32487 

39 

0.21291 

113 | 

673.5 

2.7 

18.086 

176 

0.35336 

189 

14600 

0.58381 

657 

0.32526 

38 

0.21404 

113 

576.8 

2.7 

18.261 

176 

0.35525 

190 

14700 

0.59038 

661 

0.32564 

39 

0.21517 

113 

668.1 

2.6 

18.437 

176 

0.35715 

189 

14800 

0.59699 

666 

0.32603 

39 

0.21630 

113 

635.5 

2.7 

18.613 

177 

0.35904 

190 

14900 

0.60365 

671 

0.32642 

39 

0.21743 

113 

562.8 

2.6 

18.790 

178 

0.36094 

189 

15000 

0.61036 

675 

0.32681 

39 

0.21856 

113 

560.2 

2.6 

18.968 

179 

0.36283 

189 
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Z —C 

A 

A 

n 

A 

log B f 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

16000 

0.61036 

675 

0.32681 

39 

0.21856 

11.3 

560.2 

2.6 

18.968 

179 

0.36283 

189 

15100 

0.61711 

680 

0.32720 

39 

0.21969 

11.4 

557.6 

2.6 

19.147 

180 

0.36472 

190 

15200 

0.62391 

685 

0.32759 

39 

0.22083 

11.3 

555.0 

2.0 

19.327 

180 

0.36662 

189 

15300 

0.63076 

690 

0.32798 

40 

0.22196 

11.4 

552.4 

2.6 

19.507 

181 

0.36851 

190 

15400 

0.63766 

695 

0.32838 

40 

0.22310 

11.4 

549.8 

2.5 

19.688 

183 

0.37041 

189 

15500 

0.64461 

700 

0.32877 

40 

0.22424 

11.3 

547.3 

2.6 

19.871 

183 

0.37230 

189 

15600 

0.65161 

704 

0.32916 

40 

0.22537 

11.4 

544.7 

2.5 

20.054 

184 

0.37419 

190 

15700 

0.66865 

709 

0.32956 

40 

0.22651 

11.4 

542.2 

2.6 

20.288 

185 

0.37609 

189 

15800 

0.66574 

714 

0.32996 

39 

0.22765 

11.4 

539.0 

2.5 

20.423 

186 

0.37798 

190 

15900 

0.67288 

719 

0.33035 

40 

0.22879 

11.4 

537.1 

2.5 

20.609 

186 

0.37988 

189 

16000 

0.68007 

724 

0.33075 

40 

0.22993 

11.4 

534.6 

2.5 

20.795 

187 

0.38177 

189 

16100 

0.68731 

729 

0.33115 

40 

0.23107 

11.4 

532.1 

2.5 

20.982 

189 

0.38366 

190 

16200 

0.69460 

735 

0.33155 

40 

0.23221 

11.4 

529.6 

2.6 

21.171 

189 

0.38556 

189 

16300 

0.70195 

740 

0.33195 

40 

0.23335 

11.4 

527.2 

2.5 

21.360 

190 

0.38745 

190 

16400 

0.70935 

745 

0.33235 

41 

0.23449 

11.5 

524.7 

2.4 

21.550 

191 

0 38935 

190 

16500 

0.71680 

750 

0.33276 

40 

0.23564 

11.4 

522.3 

2.5 

21.741 

192 

0.39125 

189 

16600 

0.72430 

756 

0.33316 

40 

0.23678 

11.4 

519.8 

2.4 

21.933 

193 

0.39314 

190 

16700 

0.73186 

761 

0.33356 

41 

0.23792 

11.5 

517.4 

2.4 

22.126 

193 

0.39504 

190 

16800 

0.73947 

766 

0.33397 

40 

0.23907 

11.4 

515.0 

2.4 

22.319 

195 

0.39694 

190 

16900 

0.74713 

771 

0.33437 

41 

0.24021 

11.6 

512.6 

2.4 

22.514 

196 

0.39884 

190 

17000 

0.75484 

777 

0.33478 

41 

0.24136 

11.5 

510.2 

2.4 

22.710 

197 

0.40074 

190 

17100 

0.76261 

782 

0.33519 

41 

0.24251 

11.4 

507.8 

2.3 

22.907 

197 

0.40264 

190 

17200 

0.77043 

788 

0.33560 

41 

0.24365 

11.5 

505.5 

2.4 

23.104 

198 

0.40454 

190 

17300 

0.77831 

793 

0.33601 

41 

0.24480 

11.5 

503.1 

2.4 

23.302 

199 

0.40644 

190 

17400 

0.78624 

1 799 

0.33642 

41 

0.24595 

11.5 

500.7 

2.3 

23.501 

200 

0.40834 

191 

17500 

0.79423 

804 

0.33683 

41 

0.24710 

11.5 

408.4 

2.3 

23.701 

201 

0.41025 

190 

17600 

0.80227 

810 

0.33724 

41 

0.24825 

11.5 

496.1 

2.3 

23.902 

203 

0.41215 

190 

17700 

0.81037 

| 816 

0.33766 

41 

0.24940 

11.5 

493.8 

2.3 

24.105 

203 

0.41405 

191 

17800 

0.81853 

822 

0.33806 

42 

0.25055 

11.5 

491.5 

2.3 

24.308 

204 

0.41596 

190 

17900 

0.82675 

827 

0.33848 

41 

0.25170 

11.5 

489.2 

2.3 

24.512 

205 

0.41786 

191 

18000 

0.83502 

833 

0.33889 

41 

0.25285 

11.5 

486.9 

2.3 

24.717 

206 

0.41977 

191 

18100 

0.84335 

839 

0.33930 

42 

0.25400 

11.4 

484.6 

2.2 

24.923 

206 

0.42168 

190 

18200 

0.85174 

845 

0.33972 

42 

0.25516 

11.5 

482.4 

2.3 

25.129 

208 

0.42358 

191 

18300 

0.86019 

851 

0.34014 

41 

0.25631 

11.5 

480.1 

2.3 

25.337 

209 

0.42549 

191 

18400 

0.86870 

857 

0.34055 

42 

0.25746 

11.6 

477.8 

2.2 

25.546 

210 

0.42740 

191 

18500 

0.87727 

863 

0.34097 

42 

0.25862 

11.5 

475.6 

2.2 

25.756 

211 

0.42931 

191 

18600 

0.88590 

870 

0.34139 

42 

0.25977 

11.5 

473.4 

2.2 

25.967 

212 

0.43122 

192 

18700 

0.89460 

876 

0.34181 

42 

0.26092 

11.5 

471.2 

2.2 

26.179 

213 

0.43314 

191 

18800 

0.90336 

881 

0.34223 

42 

0.26207 

11.6 

469.0 

2.2 

26.392 

214 

0.43505 

191 

18900 

0.91217 

888 

0.34265 

42 

0.28323 

11.5 

466.8 

2.2 

26.606 

214 

0.43696 

192 

19000 

0.92105 

894 

0.34307 

42 

0.26438 

11.6 

464.6 

2.2 

26.820 

215 

0.43888 

192 

19100 

0.92999 

901 

0.34349 

43 

0.26564 

11.5 

462.4 

2.1 

27.035 

217 

0.44080 

191 

19200 

0.93900 

907 

0.34392 

42 

0.26669 

11.6 

460.3 

2.2 

27.252 

218 

0.44271 

192 

19300 

0.94807 

914 

0.34434 

43 

0.26785 

11.5 

458.1 

2.1 

27.470 

219 

0.44463 

192 

19400 

0.95721 

920 

0.34477 

42 

0.26900 

11.6 

456.0 

2.1 

27.689 

220 

0.44655 

192 

19500 

0.96641 

927 

0.34519 

43 

0.27016 

11.5 

453.9 

2.2 

27.909 

221 

0.44847 

192 

19600 

0.97568 

933 

0.34562 

43 

0.27131 

11.6 

451.7 

2.1 

28.130 

221 

0.45039 

192 

19700 

0.98501 

940 

0.34005 

42 

0.27247 

11.5 

449.6 

2.0 

28.351 

223 

0.45231 

193 

19800 

0.99441 

946 

0.34647 

43 

0.27362 

11.6 

447.6 

2.1 

28.574 

224 

0.45424 

192 

19900 

1.00387 

953 

0.34690 

43 

0.27478 

11.5 

445.5 

2.1 

28.798 

225 

0.45616 

193 

20000 

1.01340 

960 

0.34733 

43 

0.27593 

11.6 

443.4 

2.0 

29.023 

226 

0.45809 

193 
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Zam * 

Z —C 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

164 

0.25000 

125 

0.00000 

411 

1400.0 

187 

a ooo 

72 

a 00000 

383 

100 

0.00164 

168 

0.25125 

123 

0.00411 

431 

1381.3 

182 

a 072 

72 

a 00383 

383 

200 

0.00332 

172 

0.25248 

121 

0.00842 

381 

1363.1 

177 

a 144 

74 

0.00766 

382 

300 

0.00504 

175 

a 25369 

119 

0.01223 

361 

1345.4 

173 

a 218 

75 

a 01148 

381 

400 

a 00679 

178 

0.25488 

117 

0.01584 

351 

1328.1 

167 

a 293 

75 

0.01529 

381 

500 

a 00857 

180 

0.25605 

115 

0.01935 

341 

1311.4 

163 

a 368 

77 

a 01910 

380 

000 

0.01037 

184 

a 25720 

113 

a 02276 

341 

1295.1 

157 

a 445 

78 

a 02290 

379 

700 

a 01221 

186 

0.25833 

111 

0.02617 

341 

1279.4 

153 

a523 

79 

a 02669 

379 

800 

a 01407 

190 

0.25944 

109 

0.02958 

346 

1264.1 

148 

a 602 

79 

0.03048 

378 

000 

0.01597 

194 

0.26053 

107 

a 03304 

346 

1249.3 

143 

a 681 

81 

a 03426 

378 

1000 

a 01791 

197 

a 26160 

104 

0.03650 

341 

1235.0 

138 

a 762 

82 

0.03804 

878 

1100 

0 01988 

199 

0.26264 

101 

0.03991 

331 

1211.2 

135 

a 844 

82 

a 04182 

377 

1200 

0.02187 

203 

0.26365 

98 

0.04322 

321 

1207.7 

130 

a 926 

84 

0.04559 

376 

1300 

a 02390 

207 

0.26463 

95 

0.04643 

311 

1194.7 

126 

L010 

84 

a 04935 

374 

1400 

0.02597 

209 

0.26558 

92 

0.04954 

301 

1182.1 

122 

1.094 

85 

0.05309 

372 

1500 

a 02806 

213 

0.26650 

90 

0.05255 

289 

1169.9 

118 

1.179 

86 

0.05681 

371 

1600 

a 03019 

216 

a 26740 

88 

0.05544 

379 

1158.1 

114 

L 265 

87 

0.06052 

869 

1700 

a 03235 

219 

0.26828 

87 

0.05823 

269 

1146.7 

110 

L352 

87 

0.06421 

368 

1800 

0.03454 

222 

0.26915 

86 

0.06092 

259 

1135.7 

105 

1.439 

89 

0.06789 

366 

1900 

0.03676 

226 

0.27001 

85 

0.06351 

249 

1125.2 

102 

L528 

89 

0.07155 

365 

2000 

0.03902 

229 

0.27086 

85 

0.06600 

241 

1115.0 

97 

1*617 

90 

a 07520 

362 

2100 

0.04131 

232 

0.27161 

84 

0.06841 

234 

1105.3 

93 

1.707 

91 

0.07882 

356 

2200 

0.04363 

234 

0.27255 

84 

0.07075 

227 

1096.0 

89 

1.798 

92 

0.08238 

351 

2300 

0.04597 

238 

a 27339 

83 

a 07302 

221 

1087.1 

87 

1.890 

92 

a 08589 

346 

2400 

0.04835 

241 

0.27422 

83 

0.07523 

213 

1078.4 

84 

1.982 

93 

0.08935 

341 

2500 

0.05076 

244 

0.27505 

82 

0.07736 

207 

1070.0 

81 

2.075 

94 

0.09276 

335 

2600 

0.05320 

247 

0.27587 

81 

0.07943 

199 

1061.9 

79 

2.169 

94 

0.09611 

331 

2700 

0.05567 

251 

0.27668 

79 

0.08142 

193 

1054.0 

76 

2.263 

95 

0.09942 

325 

2800 

0.05818 

253 

0.27747 

77 

0.08335 

186 

1046.4 

73 

2.358 

96 

0.10267 

320 

2900 

0.06071 

256 

0.27824 

76 

0.08521 

179 

1089.1 

71 

2.454 

97 

0.10587 

315 

3000 

0.06327 

259 

0.27900 

75 

0.08700 

176 

1082.0 

71 

2.551 

98 

0.10902 

312 

3100 

0.06586 

263 

0.27975 

72 

a 08876 

172 

1024.9 

70 

2.649 

98 

0.11214 

311 

3200 

0.06849 

265 

0.28047 

69 

0.09048 

167 

1017.9 

68 

2.747 

98 

0.11525 

309 

3300 

0.07114 

268 

a 28116 

67 

a 09215 

163 

1011.1 

66 

2.845 

100 

0.11834 

308 

3400 

0.07382 

271 

0.28183 

65 

a 09378 

160 

1004.5 

65 

2.945 

100 

0.12142 

306 

3500 

0.07653 

273 

0.28248 

64 

0.09538 

154 

998.0 

63 

3.045 

100 

0.12448 

304 

3600 

0.07926 

277 

0.28312 

63 

0.09692 

151 

991.7 

62 

3.145 

101 

0.12752 

303 

3700 

0.08203 

279 

0.28375 

62 

0.09843 

147 

985.5 

60 

3.246 

102 

0.13055 

301 

3800 

a 08482 

283 

0.28437 

61 

0.09990 

142 

979.5 

58 

3.348 

102 

0.13356 

299 

3900 

0.08675 

285 

0.28498 

60 

a 10132 

138 

973.7 

57 

3.450 

103 

0.13655 

298 

4000 

0.09050 

288 

0.28558 

59 

a 10270 

136 

968.0 

55 

3.553 

104 

0.13953 

293 

4100 

0.09338 

291 

a 28617 

58 

a 10406 

133 

962.5 

55 

3.657 

104 

0.14246 

290 

4200 

0.09629 

294 

0.28675 

56 

0.10539 

131 

957.0 

53 

3.761 

105 

0.14536 

286 

4300 

0.09923 

296 

0.28731 

55 

a 10670 

120 

951.7 

53 

3.866 

105 

0.14822 

281 

4400 

a 10219 

300 

0.28786 

54 

a 10799 

127 

946.4 

52 

3.971 

106 

0.15103 

279 

4500 

a 10519 

302 

0.28840 

52 

a 10926 

125 

941.2 

52 

4.077 

106 

0.15382 

275 

4600 

a 10821 

304 

0.28892 

50 

a 11051 

123 

936.0 

51 

4.183 

107 

0.15657 

270 

4700 

o. 11125 

308 

0.28942 

49 

a 11174 

121 

930.9 

50 

4.290 

108 

0.15927 

267 

4800 

0.11433 

310 

0.28991 

47 

a 11295 

118 

925.9 

50 

4.398 

108 

0.16194 

263 

4900 

a 11743 

313 

0.29038 

46 

a 11413 

117 

920.9 

49 

4.506 

109 

0.16457 

260 

5000 

0.12056 

316 

a 29084 

45 

0.11530 

118 

916.0 

50 

4.615 

110 

0.16717 

259 
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z=x X 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

r , 

A 

logq 

A 

5000 

0.12056 

316 

0.29084 

45 

0.11530 

118 

916.0 

50 

4.615 

110 

0.16717 

259 

5100 

0.12372 

313 

0.29129 

45 

0.11648 

117 

91L0 

50 

4.725 

no 

0.16976 

259 

5200 

0.12690 

322 

0.29174 

44 

0.11765 

116 

906.0 

49 

4.835 

111 

0.16235 

257 

5300 

0.13012 

324 

a 29218 

44 

0.11881 

116 

90L1 

49 

4.946 

111 

0.17492 

256 

5400 

0.13336 

327 

0.29262 

43 

0.11997 

114 

896.2 

48 

5.057 

112 

0.17748 

254 

5500 

0.13663 

329 

0.29305 

42 

0.12111 

114 

891.4 

48 

5.169 

112 

0.18002 

254 

5600 

0.13992 

333 

0.29347 

42 

0.12225 

112 

886.6 

47 

5.281 

113 

0.18256 

252 

5700 

0.14325 

335 

0.29389 

41 

0.12337 

112 

88L9 

47 

5.394 

114 

0.18508 

252 

5800 

0.14660 

338 

0.29430 

40 

0.12449 

111 

877.2 

46 

5.508 

114 

0.18760 

250 

5900 

0.14998 

341 

a 29470 

40 

0.12560 

110 

872.6 

46 

5.622 

115 

0.19010 

249 

6000 

0.15339 

344 

a 29510 

41 

0.12670 

110 

868.0 

44 

5.737 

115 

0.19259 

247 

6100 

0.15683 

346 

a 29551 

40 

a 12780 

110 

863.6 

44 

5.852 

116 

0.19506 

244 

6200 

0.16029 

349 

a 29591 

40 

0.12890 

109 

859.2 

43 

5.968 

117 

a 19750 

243 

6300 

0.16378 

353 

a 29631 

41 

0.12999 

108 

854.9 

43 

6.085 

117 

0.19993 

241 

6400 

0.16731 

355 

a 29672 

40 

0.13107 

107 

850.6 

42 

6.202 

118 

0.20234 

238 

6500 

0.17086 

357 

a 29712 

40 

0.13214 

107 

846.4 

42 

6.320 

118 

0.20472 

237 

6600 

0.17443 

361 

a 29752 

41 

0.13321 

107 

842.2 

41 

6.438 

119 

0.20709 

235 

6700 

0.17804 

364 

a 29793 

40 

0.13428 

108 

838.1 

41 

6.557 

120 

0.20944 

233 

6800 

0.18168 

366 

0.29833 

40 

0.13536 

107 

834.0 

40 

6.677 

120 

0.21177 

231 

6900 

0.18534 

369 

0.29873 

40 

0.13643 

107 

830.0 

40 

6.797 

121 

0.21408 

229 

7000 

a 18903 

372 

a 29913 

41 

a 13750 

107 

826.0 

40 

6.918 

121 

0.21637 

229 

7100 

0.19275 

375 

0.29954 

40 

0.13857 

106 

822.0 

40 

7.039 

122 

0.21866 

229 

7200 

0.19550 

378 

0.29994 

41 

0.13963 

106 

818.0 

40 

7.161 

123 

0.22065 

228 

7300 

0.20028 

381 

a 30035 

40 

0.14069 

106 

814.0 

40 

7.284 

123 

0.22323 

227 

7400 

0.20409 

383 

0.30075 

40 

0.14175 

105 

810.0 

39 

7.407 

124 

0.22550 

226 

7500 

0.20792 

387 

a 30115 

39 

0.14280 

105 

806.1 

39 

7.531 

124 

0.22776 

225 

7600 

0.21179 

390 

a 30154 

40 

0.14385 

104 

802.2 

38 

7.655 

125 

a 23001 

225 

7700 

0.21569 

392 

a 30194 

39 

0.14489 

104 

798.4 

38 

7.780 

125 

0.23226 

223 

7800 

0.21961 

396 

0.36233 

39 

0.14593 

104 

794.6 

38 

7.905 

126 

a 23449 

222 

7900 

0.22357 

398 

0.30272 

39 

0.14697 

103 

790.8 

38 

8.031 

127 

0.23671 

222 

8000 

0.22755 

40r 

a 30311 

38 

0.14800 

102 

787.0 

37 

8.158 

127 

0.23893 

220 

8100 

0.23156 

405 

0.30349 

37 

0.14902 

102 

783.3 

37 

8.285 

128 

0.24113 

219 

8200 

0.23561 

407 

0.30386 

37 

0.15004 

102 

779.6 

37 

8.413 

129 

0.24332 

218 

8300 

0.23968 

410 

0.30423 

37 

0.15106 

101 

775.9 

37 

8.542 

129 

0.24550 

217 

8400 

0.24378 

414 

0.3046Q 

37 

0.15207 

101 

772.2 

36 

a 671 

130 

0.24767 

217 

8500 

0.24792 

416 

0.30497 

36 

0.15308 

100 

768.6 

36 

a 801 

130 

0.24984 

215 

8600 

0.25208 

420 

0.30533 

36 

0.15408 

101 

765.0 

35 

a 93i 

131 

0.25199 

215 

8700 

0.25628 

423 

0.30569 

36 

0.15509 

101 

761.5 

35 

9.062 

132 

0.25414 

214 

8800 

0.26051 

425 

0.30605 

36 

0.15610 

100 

758.0 

35 

9.194 

132 

0.25628 

213 

8900 

a 26476 

429 

0.30641 

36 

0.15710 

100 

754.5 

35 

9.326 

133 

a 25841 

212 

9000 

0.26905 

432 

0.30677 

36 

a 15810 

101 

751.0 

35 

9.459 

134 

0.26053 

211 

9100 

0.27337 

435 

0.30713 

36 

0.15911 

100 

747.5 

35 

9.593 

134 

0.26264 

211 

9200 

0.27772 

438 

a 30749 

36 

0.16011 

101 

744.0 

84 

9.727 

135 

0.26475 

210 

9300 

0.28210 

441 

0.30786 

36 

0.16112 

101 

740.6 

84 

9.862 

135 

0.26685 

210 

9400 

0.28651 

444 

0.30821 

36 

0.16213 

101 

737.2 

34 

9.997 

136 

0.26895 

209 

9500 

0.29095 

448 

0.30857 

36 

0.16314 

101 

733.8 

34 

10.133 

136 

0.27104 

207 

9600 

0.29543 

450 

0.30893 

36 

0.16415 

101 

730.4 

84 

10.269 

137 

0.27311 

207 

9700 

0.29993 

454 

0.30929 

36 

0.16516 

101 

727.0 

34 

10.406 

138 

0.27518 

207 

9800 

0.30447 

457 

0.30965 

36 

0.16617 

102 

723.6 

33 

10.544 

138 

0.27725 

206 

9900 

0.30904 

460 

0.31001 

36 

0.16719 

101 

720.3 

33 

10.682 

139 

0.27931 

206 

10000 

0.31364 

464 

0.31037 

36 

0.16820 

102 

717.0 

33 

10.821 

140 

0.28137 

205 
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Ingalls' ballistic tables. 
TABLE II. F= 1,400 /. 8. —Continued. 


z-Z 

z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T f 

A 

logq 

A 

10000 

0.31364 

464 

0.31037 

36 

0.16820 

102 

717.0 

33 

10.821 

140 

~ 0.28137 

205 

10100 

0.31828 

467 

0.31073 

37 

0.10922 

103 

713.7 

34 

10.961 

140 

0.28342 

205 

10200 

0.32295 

470 

0.31110 

36 

0.17025 

102 

71013 

33 

11.101 

141 

0.28547 

204 

10300 

0.32765 

474 

0.31146 

37 

0.17127 

103 

707.0 

33 

11.242 

142 

0.28751 

204 

10400 

0.33239 

477 

0.31183 

36 

0.17230 

103 

703.7 

33 

11.384 

143 

0.28965 

204 

10500 

0.33716 

481 

0.31219 

36 

0.17333 

103 

700.4 

32 

11.527 

143 

0.29159 

203 

10600 

0.34197 

484 

0.31255 

37 

0.17436 

104 

697.2 

33 

11.670 

144 

0.29362 

202 

10700 

0.34681 

487 

0.31292 

36 

0.17540 

103 

693.9 

32 

11.814 

144 

0.29564 

202 

10800 

0.35168 

491 

0.31328 

37 

0.17643 

104 

69a 7 

32 

11.958 

145 

0.29766 

202 

10900 

0.35659 

494 

0.31365 

36 

0.17747 

104 

687.5 

32 

12.103 

146 

0.29968 

201 

11000 

0.36153 

498 

0.31401 

37 

0.17851 

104 

684.3 

32 

12.249 

147 

0.30169 

200 

11100 

0.36651 

501 

0.31438 

36 

0.17955 

104 

681.1 

32 

12.396 

147 

0.30369 

200 

11200 

0.37152 

505 

0.31474 

37 

0.18059 

104 

677.9 

32 

12.543 

147 

0.30569 

200 

11300 

0.37657 

508 

0.31511 

36 

0.18163 

104 

674.7 

31 

12.690 

149 

0.30769 

200 

11400 

0.38165 

512 

0.31547 

37 

0.18267 

104 

67t 6 

31 

12.839 

149 

0.30969 

199 

11500 

0.38677 

515 

0.31584 

37 

0.18371 

105 

668.5 

32 

12.988 

150 

0.31168 

199 

11600 

0.39192 

519 

0.31621 

36 

0.18476 

105 

665.3 

31 

13.138 

150 

0.31367 

198 

11700 

0.39711 

522 

0.31657 

37 

0.18581 

105 

662.2 

31 

13.289 

151 

0.31566 

198 

11800 

0. 40233 

526 

0.31694 

36 

0.18686 

105 

659.1 

30 

13.440 

152 

0.31764 

198 

11900 

0.40759 

530 

0.31730 

37 

0.18791 

106 

656.1 

31 

13.592 

153 

0.31962 

197 

12000 

0.41289 

533 

0.31767 

37 

0.18897 

106 

653.0 

30 

13.745 

154 

0.32159 

197 

12100 

0.41822 

537 

0.31804 

36 

0.19003 

106 

650.0 

31 

13.899 

154 

0.32356 

187 

12200 

0. 42359 

541 

0.31840 

37 

0.19109 

106 

646.9 

30 

14.053 

155 

0.32553 

196 

12300 

0.42900 

545 

0.31877 

36 

0.19215 

107 

643.9 

30 

14.208 

155 

0.32749 

196 

12400 

0.43445 

548 

0.31913 

37 

0.19322 

107 

64a 9 

30 

14.363 

157 

0.32945 

196 

12500 

0. 43993 

552 

0.31950 

36 

0.19429 

107 

637.9 

30 

14.520 

157 

0.33141 

196 

12600 

0.44545 

557 

0.31986 

37 

0.19536 

107 

634.9 

29 

14.677 

158 

0.33337 

196 

12700 

0.45102 

560 

0.32023 

36 

0.19643 

107 

632.0 

30 

14.835 

158 

0.33533 

195 

12800 

0.45662 

563 

0.32059 

37 

0.19750 

108 

62$. 0 

29 

14.993 

160 

0.33728 

195 

12900 

0.46225 

568 

0.32096 

36 

0.19858 

108 

626.1 

29 

15.153 

160 

0.33923 

195 

13000 

0.46793 

571 

0.32132 

36 

0.19966 

108 

623.2 

29 

15.313 

161 

0.84118 

195 

13100 

0.47364 

576 

0.32168 

37 

0.20074 

108 

620.3 

29 

15.474 

162 

0.34313 

194 

13200 

0.47940 

580 

0.32205 

37 

0.20182 

109 

617.4 

29 

15.636 

162 

0.34507 

194 

13300 

0.48520 

584 

0.32242 

36 

0.20291 

109 

614.5 

29 

15.798 

163 

0.34701 

194 

13400 

0.49104 

588 

0.32278 

37 

0.20400 

109 

611.6 

28 

15.961 

164 

0.34895 

194 

13500 

0.49692 

592 

0.32315 

37 

0.20509 

109 

608.8 

29 

16.125 

165 

0.35089 

193 

13600 

0.50284 

596 

0.32352 

37 

0.20617 

109 

605.9 

28 

16.290 

165 

a 35282 

194 

13700 

0.50880 

601 

0.32389 

37 

0.20726 

109 

603.1 

28 

16.455 

166 

0.35470 

194 

13800 

0.51481 

604 

0.32426 

37 

0.20835 

109 

600.3 

28 

16.621 

167 

0.35670 

194 

13900 

0.52085 

609 

0.33463 

37 

0.20944 

110 

597.5 

28 

16.788 

168 

0.35864 

193 

14000 

0.52694 

613 

0.32500 

37 

0.21054 

110 

5917 

28 

16.956 

169 

0.86057 

194 

14100 

0.53307 

618 

0.32537 

37 

0. 21164 

110 

591.9 

27 

17.125 

169 

a 36251 

193 

14200 

0.53925 

622 

0.32574 

37 

0.21274 

110 

589.2 

28 

17.294 

170 

a 36444 

193 

14300 

0.54547 

627 

0.32612 

37 

0.21384 

110 

586.4 

27 

17.464 

171 

a 36637 

193 

14400 

0.55174 

631 

0.32649 

37 

0. 21494 

110 

683.7 

28 

17.635 

172 

0.36830 

193 

14500 

0.55805 

636 

0.32686 

38 

0.21604 

111 

680.9 

27 

17.107 

172 

0.37023 

193 

14600 

0.56441 

640 

0.32724 

38 

0.21715 

no 

678.2 

27 

17.979 

174 

0.37210 

193 

14700 

0.57081 

644 

0.32762 

38 

0. 21825 

no 

575.5 

27 

18.153 

174 

0.37409 

193 

14800 

0.57725 

649 

0.32800 

37 

0. 21935 

no 

572.8 

26 

18.327 

175 

0.37602 

193 

14900 

0.58374 

653 

0.32837 

38 

0.22045 

no 

570.2 

27 

18.502 

176 

0.37795 

193 

15000 

0.69027 

657 

0.32875 

38 

0.22155 

no 

567.5 

27 

18.678 

177 

0.37988 

i 193 
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TABLE II. V=l,400f. s. —Continued. 


z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

1 

log Q 1 

A 

15000 

0.59027 

657 

0.32875 

38 

0.22155 

110 

567.5 

27 

18.678 

177 

0.37988 

193 

15100 

0.59684 

663 

0.32913 

38 

0.22265 

110 

564.8 

26 

18.855 

177 

0.38181 

192 

15200 

0.60347 

666 

0.32951 

38 

0.22375 

110 

562.2 

26 

19.032 

178 

0.38373 

193 

15300 

0.61013 

672 

0.32989 

38 

0.22485 

111 

559.6 

26 

19.210 

179 

0.38566 

192 

15400 

0.61685 

676 

0.33027 

38 

0.22596 

no 

557.0 

26 

19.389 

180 

0.38758 

193 

15500 

0.62361 

681 

0.33065 

39 

0.22706 

111 

554.4 

26 

19.569 

181 

0.38951 

193 

15600 

0.63042 

686 

0.33104 

38 

0.22817 

111 

551.8 

26 

19.750 

182 

0.39144 

192 

15700 

0.63728 

691 

0.33142 

39 

0.22928 

111 

549.2 

25 

19.982 

182 

0.39336 

193 

15800 

0.64419 

695 

0.33181 

38 

0.23039 

111 

546.7 

26 

20.114 

184 

0.39529 

192 

15000 

0.65114 

700 

0.33219 

39 

0.23150 

111 

544.1 

25 

20.298 

184 

0.39721 

193 

16000 

0.65814 

705 

0.33258 

39 

0.23261 

111 

541.6 

25 

20.482 

185 

0.39914 

192 

16100 

0.66519 

710 

0.33297 

39 

0.23372 

112 

539.1 

25 

20.667 

186 

0.40106 

192 

16200 

0.67229 

716 

0.33336 

38 

0.23484 

112 

536.6 

25 

20.853 

186 

0.40298 

192 

16300 

0.67945 

720 

0.33374 

39 

0.23596 

112 

534.1 

25 

21.039 

188 

0.40490 

193 

16400 

0.68665 

726 

0.33413 

39 

0.23708 

112 

531.6 

25 

21.227 

189 

0.40683 

192 

16500 

0.69391 

730 

0.33452 

40 

0.23820 

113 

529.1 

25 

21.416 

189 

0.40875 

192 

16600 

0.70121 

736 

0.33492 

39 

0.23933 

112 

526.6 

24 

21.605 

190 

0.41067 

193 

16700 

0.70857 

741 

0.33531 

39 

0.24045 

112 

524.2 

25 

21.795 

192 

0.41260 

193 

16800 

0. 71598 

746 

0.33570 

39 

0.24157 

113 

621.7 

24 

21.987 

192 

0.41453 

192 

16000 

0.72344 

751 

0.33609 

40 

0.24270 

113 

519.3 

24 

22.179 

193 

0.41645 

193 

17000 

0.73095 

756 

0.33649 

40 

0.24383 

113 

516.9 

1 

24 

22.372 

194 

0.41838 

192 

17100 

0.73851 

761 

0.33689 

39 

0.24496 

113 

514.5 

24 

22.566 

195 

0.42030 

192 

17200 

0.74612 

767 

0.33728 

40 

0.24609 

113 

512.1 

24 

22.761 

195 

a 42222 

193 

17300 

0.75379 

773 

0.33768 

40 

0.24722 

113 

509.7 

24 

22.956 

197 

0.42415 

192 

17400 

0.76152 

778 

0.33808 

40 

a 24835 

113 

507.3 

24 

23.153 

198 

a 42607 

193 

17500 

0.76930 

783 

0.33848 

39 

0.24948 

113 

504.9 

23 

23.351 

198 

0.42800 

192 

17600 

0.77713 

789 

0.33887 

40 

0. 25061 

113 

502.6 

24 

23.549 

200 

0.42992 

193 

17700 

0.78502 

795 

0.33927 

40 

0.25174 

113 

500.2 

23 

23.749 

200 

a 43185 

192 

17800 

0.79297 

800 

0.33967 

41 

0. 25287 

113 

497.9 

23 

23.949 

202 

a 43377 

193 

17900 

0.80097 

805 

0.34008 

40 

0.25400 

114 

495.6 

24 

24.151 

202 

0.43570 

193 

18000 

0.80902 

812 

0.34048 

40 

0.25514 

113 

493.2 

23 

24.353 

203 

0.43763 

193 

18100 

0.81714 

817 

0.34088 

41 

0.25627 

113 

490.9 

22 

24.556 

204 

0.43956 

193 

18200 

0.82531 

823 

0.34129 

40 

0.25740 

114 

488.7 

23 

24.760 

205 

0.44149 

193 

18300 

0.83354 

829 

0.34160 

41 

0.25854 

113 

486.4 

23 

24.965 

206 

0.44342 

193 

18400 

0.84183 

836 

0.34210 

40 

0.25967 

114 

484.1 

23 

25.171 

207 

0.44535 

194 

18500 

0.85019 

841 

0.34250 

41 

0.26081 

113 

481.8 

22 

25.378 

208 

0.44729 

193 

18600 

0.85860 

847 

0.34291 

41 

0.26194 

114 

479.6 

22 

25.586 

209 

0.44922 

193 

18700 

0.86707 

853 

0.34332 

41 

0.26308 

113 

477.4 

23 

25.795 

210 

0.45115 

194 

18800 

0.87560 

859 

0.34373 

41 

0.26421 

113 

475.1 

22 

26.005 

211 

0.45309 

193 

18000 

0.88419 

865 

0.34414 

41 

0.26534 

114 

472.9 

. 22 

26.216 

212 

0.45502 

194 

19000 

0.89284 

871 

0.34455 

41 

0.26648 

113 

470.7 

22 

26.428 

213 

0.45696 

194 

19100 

0.90155 

877 

0.34496 

42 

0.26761 

114 

468.5 

22 

26.641 

214 

0.45890 

194 

19200 

0.91032 

883 

0.34538 

41 

0.26875 

114 

466.3 

21 

26.855 

215 

0.46081 

193 

19300 

0.91915 

890 

0. 34579 

41 

0.26989 

114 

464.2 

22 

27.070 

216 

0.46277 

194 

19400 

0.92805 

897 

0.34620 

42 

0.27103 

114 

462.0 

22 

27.286 

217 

0. 46471 

195 

19500 

0.93702 

902 

0.34662 

41 

0. 27217 

114 

459.8 

21 

27.503 

218 

0.46666 

194 

19600 

0.94604 

909 

0.34703 

42 

0.27331 

114 

457.7 

21 

27.721 

219 

0.46860 

194 

19700 

0.95513 

915 

0.34745 

42 

0.27445 

114 

455.6 

22 

27.940 

220 

0.47054 

194 

19800 

0.96428 

922 

0.34787 

42 

0.27559 

114 

453.4 

21 

28.160 

221 

0. 47248 

195 

19900 

0.97350 

928 

0.34829 

42 

0.27673 

114 

451.3 

21 

28.381 

222 

0.47443 

194 

20000 

0.98278 

934 

0.34871 

42 

0.27787 

114 

449.2 

21 

28.603 

223 

0.47637 

194 


Digitized by ^.ooQle 


96 


INGALLS BALLISTIC TABLES. 
TABLE II. V=l,450 f. 8. —Continued. 



T' 

A 


69 

Q. 069 

71 

0.140 

71 

0.211 

72 

0.283 

73 

0.366 

74 

0.430 

75 

0.505 

76 

0.581 

77 

0.668 

79 

0.787 

79 

0.816 

80 

0.896 

81 

0.977 

82 

1.069 

83 

1.142 

83 

1.225 

84 

1.309 

86 

1.395 

86 

1.481 

87 

1.568 

88 

1.656 

89 

1.745 

89 

1.834 

90 

1.924 

91 

2.015 

92 

2.107 

93 




386 

0.Q19D3 

388 

0.02296 

389 



0.03077 

393 

0.03470 

396 

0.03866 

397 


0.10279 352 

0.10631 348 

0.10979 346 




0.12670 328 

0.12998 I 324 
320 
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TABLE II. F=I,£50/. 8. —Continued. 


-X 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B * 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0. 11451 

305 

0.29343 

49 

0.12170 

117 

929.0 

52 

4.513 

108 

0.17529 

280 

5100 

0.11756 

307 

0.29392 

48 

0.12287 

116 

923.8 

51 

4.621 

109 

0.17809 

277 

5200 

0.12063 

310 

0.29440 

48 

0.12403 

115 

918.7 

51 

4 730 

109 

0.18088 

276 

5300 

0.12373 

313 

0.29488 

47 

0.12518 

113 

913.6 

49 

4839 

no 

0.18362 

273 

5400 

0.12686 

316 

0.29535 

46 

0.12631 

113 

908.7 

48 

4.949 

no 

0.18635 

272 

5500 

0.13002 

318 

0.29581 

44 

0.12744 

111 

903.9 

48 

5.059 

in 

0.18907 

268 

5600 

0.13320 

321 

0.29625 

45 

0.12855 

111 

899.1 

47 

5.170 

in 

0.19175 

265 

5700 

0.13641 

324 

0.29670 

43 

0.12966 

109 

894.4 

45 

5.281 

112 

0.19440 

264 

5800 

0.13965 

527 

0.29713 

42 

0.13075 

108 

889.9 

45 

5.393 

113 

0.19704 

261 

5900 

0.14292 

329 

0.29755 

42 

0.13183 

107 

885.4 

44 

5.506 

113 

0.19965 

260 

6000 

0.14621 

332 

0.29797 

43 

0.13290 

107 

881.0 

45 

6.619 

114 

0.20225 

258 

6100 

0.14953 

335 

0.29840 

42 

0.1339? 

107 

876.5 

46 

5.733 

114 

0.20483 

256 

6200 

0.15288 

338 

0.29882 

41 

0.13504 

106 

871.9 

45 

5.847 

115 

0.20739 

255 

6300 

0.15626 

341 

0.29923 

42 

0.13610 

106 

867.4 

45 

5.962 

116 

0.20994 

253 

6400 

0.15967 

344 

0.29965 

41 

0.13716 

105 

862.9 

44 

6.078 

116 

0.21247 

251 

6500 

0.16311 

346 

0.30006 

40 

0.13821 

105 

858.5 

44 

6.194 

117 

0.21498 

250 

6600 

0.16657 

349 

0.30046 

41 

0.13926 

104 

854.1 

43 

6.311 

117 

0.21748 

248 

6700 

0.17006 

352 

0.30087 

40 

0.14030 

104 

849.8 

43 

6.428 

118 

0.21996 

246 

6800 

0.17358 

355 

0.30127 

40 

0.14134 

103 

845.5 

43 

6.546 

119 

0.22242 

245 

6900 

0.17713 

358 

0.30167 

39 

a 14237 

103 

841.2 

42 

6.685 

119 

0.22487 

243 

7000 

0.18071 

361 

0.30206 

39 

a 14340 

103 

837.0 

42 

6.784 

120 

0.22730 

242 

7100 

0.18432 

363 

0.30245 

39 

0.14443 

102 

832.8 

41 

6.904 

120 

0.22972 

241 

7200 

0.18795 

367 

0.30284 

39 

0.14545 

102 

828.7 

41 

7.024 

121 

0.23213 

239 

7300 

0.19162 

369 

0.30323 

39 

0.14647 

101 

824.6 

41 

7.145 

122 

0.23452 

239 

7400 

0.19531 

372 

0.30362 

39 

0.14748 

101 

820.6 

40 

7.267 

122 

0.23691 

237 

7500 

0.19903 

375 

0.30401 

38 

0.14849 

101 

816.5 

40 

7.389 

123 

0.23828 

235 

7600 

0.20278 

378 

0.30439 

38 

0.14950 

101 

812.5 

39 

7.512 

123 

0.24163 

235 

7700 

0.20666 

381 

0.30477 

37 

0.15051 

100 

808.6 

39 

7.635 

124 

0.24398 

233 

7800 

0.21037 

383 

0.30614 

38 

0.15151 

100 

804.7 

39 

7.769 

125 

0.24631 

232 

7900 

0.21420 

387 

0.30652 

37 

0.15251 

99 

800.8 

38 

7.884 

125 

0.24863 

230 

8000 

0.21807 

390 

0.30589 

37 

0.15350 

99 

797.0 

38 

8.009 

126 

0.25093 

230 

8100 

0.22197 

392 

0.30626 

36 

a 15449 

98 

793.2 

37 

8.135 

126 

0.25323 

229 

8200 

0.22589 

396 

0.30662 

36 

0.15547 

99 

789.5 

37 

8.261 

127 

0.25552 

228 

8300 

0.22985 

399 

0.30698 

36 

0.15646 

98 

785.8 

37 

8.388 

127 

0.25780 

227 

8400 

0.23384 

401 

0.30734 

35 

0.15744 

98 

782.1 

36 

8.615 

128 

0.26007 

226 

8500 

0.23785 

405 

0.30771 

36 

0.15842 

98 

778.5 

36 

8.643 

129 

0.26233 

223 

8600 

0.24190 

407 

0.30807 

36 

0.15940 

98 

774.9 

35 

8.772 

129 

0.26456 

223 

8700 

0.24597 

410 

0.30843 

36 

a 16038 

97 

771.4 

35 

8.901 

130 

0.26679 

222 

8800 

0.25007 

414 

0.30879 

35 

0.16135 

98 

767.9 

35 

9.031 

131 

0.26901 

221 

8900 

0.25421 

416 

0.30914 

36 

0.16233 

97 

764.4 

35 

9.162 

131 

0.27122 

220 

9000 

a 25837 

420 

0.30950 

36 

0.16330 

98 

760.9 

35 

9.293 

132 

0.27342 

217 

9100 

0.26257 

422 

0.30985 

35’ 

a 16428 

98 

757.4 

36 

9.425 

132 

0.27559 

216 

9200 

0.26679 

428 

0.31020 

35 

0.16526 

98 

753.8 

35 

9.557 

133 

0.27775 

217 

9300 

0.27105 

429 

0.31056 

36 

a 16624 

98 

750.3 

36 

9.690 

134 

0.27992 

216 

9400 

0.27534 

432 

0.31091 

35 

0.16722 

98 

746.7 

35 

9.824 

134 

0.28208 

216 

9500 

0.27966 

436 

0.31126 

35 

0.16820 

98 

743.2 

35 

9.953 

135 

0.28424 

217 

9600 

0.28402 

438 

0.31161 

35 

a 16918 

98 

739.7 

34 

10.093 

136 

0.28641 

216 

9700 

0.28840 

441 

0.31196 

35 

0.17016 

98 

736.3 

35 

10.229 

136 

a 28857 

216 

9800 

0.29281 

445 

0.31231 

35 

0.17114 

98 

732.8 

34 

10.365 

137 

0.29073 

217 

9900 

0.29726 

448 

0.31266 

35 

0.17212 

98 

729.4 

34 

10.502 

137 

0.29290 

215 

10000 

0.30174 

451 

0.31301 

35 

0.17310 

98 

726.0 

34 

10.639 

138 

a 29505 

212 
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INGALLS' BALLISTIC TABLES. 
TABLE II. V=l,450 /. s .— Continued. 


Z G 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T 

A 

log Q 

A . 

10000 

0.30174 

451 

0.31301 

35 

0.17310 

98 

726.0 

34 

10.639 

138 

0.29505 

212 

10100 

0.30625 

454 

0.31336 

35 

0.17408 

98 

722.6 

34 

10.777 

139 

0.29717 

212 

10200 

0.31079 

457 

0.31371 

35 

0.175C6 

98 

719.2 

33 

10.916 

139 

0.29929 

211 

10300 

0.31536 

460 

0.31406 

35 

0.17604 

98 

715.9 

34 

11.055 

140 

0.30140 

210 

10400 

0.31996 

464 

0.31441 

35 

0.17702 

98 

712.5 

33 

11.195 

141 

0.30351 

210 

10500 

0.32460 

468 

0.31476 

35 

0.17800 

99 

709.2 

33 

11.336 

141 

0.30561 

209 

10600 

0.32928 

471 

0.31511 

35 

0.17899 

98 

705.9 

33 

11.477 

142 

0.30770 

209 

10700 

0.33399 

475 

0.31546 

35 

0.17997 

99 

702.6 

33 

11.619 

143 

0.30979 

208 

10800 

0.33874 

478 

0.31581 

35 

0.18096 

99 

699.3 

33 

11.7G2 

143 

0.31187 

208 

10900 

0.34352 

481 

0.31616 

35 

0.18195 

99 

696.0 

32 

11.905 

144 

0.31395 

207 

11000 

0.34833 

484 

0.31651 

35 

0.18294 

100 

692.8 

32 

12.049 

145 

0.31602 

207 

11100 

0.35317 

488 

0.31686 

35 

0.18394 

100 

689.6 

32 

12.194 

145 

0.31809 

206 

11200 

0.35805 

491 

0.31721 

36 

0.18494 

100 

686.4 

32 

12.339 

146 

0.32915 

206 

11300 

0.36296 

495 

0.31757 

35 

0.18594 

100 

683.2 

32 

12.485 

147 

0.32221 

205 

11400 

0.36791 

499 

0.31792 

35 

0.18694 

101 

680.0 

32 

12.632 

147 

0.32423 

206 

11500 

0.37290 

502 

0.31827 

35 

0.18795 

101 

676.8 

31 

12.779 

148 

0.32632 

204 

11600 

0.37792 

505 

0.31862 

35 

0.18696 

101 

673.7 

32 

12.927 

149 

0.32836 

204 

11700 

0.38297 

509 

0.31897 

36 

0.18997 

101 

670.5 

31 

13.076 

150 

0.33040 

203 

11800 

0.38806 

512 

0.31933 

35 

0.19098 

102 

667.4 

31 

13.226 

150 

0.33243 

203 

11900 

0.39318 

516 

0.31968 

35 

0.19200 

102 

664.3 

31 

13.376 

151 

0.33446 

203 

12000 

0.39834 

519 

0.32003 

36 

0.19302 

102 

661.2 

31 

13.527 

151 

0.33649 

202 

12100 

0.40353 

523 

0.32039 

35 

0.19404 

103 

658.1 

30 

13.678 

153 

0.33851 

202 

12200 

0.40876 

527 

0.32074 

36 

0.19507 

103 

655.1 

31 

13.831 

153 

0.34053 

201 

12300 

0.41403 

531 

0.32110 

35 

0.19610 

103 

652.0 

30 

13.984 

153 

0.34255 

202 

12400 

0.41934 

534 

0.32145 

36 

0.19713 

103 

649.0 

31 

14.137 

155 

0.34456 

200 

12500 

0.42468 

538 

0.32181 

35 

0.19816 

103 

645.9 

30 

14.292 

155 

0.34658 

200 

12600 

0.43006 

542 

0.32216 

36 

0.19919 

104 

642.9 

30 

14.447 

156 

0.34858 

200 

12700 

0.43548 

546 

0.32252 

35 

0.20023 

104 

639.9 

30 

14.603 

156 

0.35058 

200 

12800 

0.44094 

549 

0.32287 

36 

0.20127 

104 

636.9 

29 

14.759 

158 

0.35258 

200 

12900 

0.44643 

553 

a 32323 

35 

0.20231 

104 

634.0 

30 

14.917 

158 

0.35458 

200 

13000 

a 45196 

557 

a 32358 

35 

0.20335 

105 

631.0 

29 

15.075 

159 

0.35658 

199 

13100 

a 45753 

561 

0.32393 

36 

0.20440 

104 

628.1 

30 

15.234 

159 

0.35857 

199 

13200 

0.46314 

566 

0.32429 

35 

0.20544 

105 

625.1 

29 

15.393 

161 

0.36056 

199 

13300 

0.46880 

569 

0.32464 

35 

0.20649 

105 

622.2 

29 

15.554 

161 

0.36255 

198 

13400 

0.47449 

573 

0.32499 

36 

0.20754 

105 

619.3 

29 

15.715 

162 

0.36453 

199 

13500 

0.48022 

577 

0.32535 

35 

0.20859 

106 

616.4 

28 

15.877 

163 

0.36652 

198 

13600 

0.48599 

581 

0.32570 

36 

0.20965 

105 

613.6 

29 

16.040 

163 

0.36850 

198 

13700 

0.49180 

586 

0.32606 

35 

0.21070 

106 

610.7 

28 

16.203 

164 

0.37048 

198 

13800 

0.49766 

589 

0.32641 

36 

0.21176 

106 

607.9 

29 

16.367 

165 

0.37246 

197 

13900 

0.50855 

593 

0.32677 

35 

0.21282 

106 

605.0 

28 

16.532 

166 

0.37443 

198 

14000 

0.50948 

597 

0.32712 

36 

0.21388 

106 

602.2 

28 

16.698 

166 

0.37641 

197 

14100 

0.51545 

602 

0.32748 

36 

0.21494 

107 

599.4 

28 

16.864 

167 

0.37838 

197 

14200 

0.52147 

606 

0.32781 

36 

0.21601 

107 

596.6 

28 

17.031 

168 

0.38035 

197 

14300 

0.52753 

610 

0.32820 

36 

0.21708 

107 

593.8 

28 

17.199 

169 

0.38232 

197 

14400 

0.53363 

615 

0.32856 

36 

0.21815 

107 

591.0 

28 

17.368 

170 

0.38429 

197 

14500 

0.53978 

619 

0.32892 

36 

0.21922 

107 

588.2 

27 

17.538 

170 

0.38626 

197 

14600 

0.54597 

623 

0.32928 

36 

0.22029 

107 

585.5 

28 

17.708 

171 

0.38823 

196 

14700 

0.55220 

628 

0.32964 

36 

0.22136 

108 

582.7 

27 

17.879 

172 

0.39019 

196 

14800 

0.55848 

632 

0.33000 

36 

0.22244 

107 

580.0 

27 

18.051 

173 

0.39215 

197 

14900 

0.56480 

636 

0.33036 

36 

0.22351 

108 

577.3 

27 

18.224 

174 

0.39412 

196 

15000 

0.57116 

641 

0.33072 

36 

0.22459 

108 

574.6 

27 

18.398 

174 

0.39608 

196 
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ingalls’ ballistic tables. 

TABLE II. V=l,450 /. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

t* 

A 

T f 

A 

logQ 

A 

15000 

0.57116 

641 

0.33072 

36 

0.22459 

108 

574.6 

27 

ia398 

174 

0.39608 

196 

15100 

0.57757 

646 

0.33108 

36 

0.22567 

108 

571.9 

26 

18.572 

176 

0.39804 

195 

15200 

0.58403 

651 

0.33144 

36 

0.22675 

109 

569.3 

27 

15.748 

176 

0.39999 

196 

15300 

0.59054 

655 

0.33180 

36 

0.22784 

108 

566.6 

27 

18.924 

177 

0.40195 

196 

15400 

0.59709 

659 

0.33216 

37 

0.22892 

109 

563.9 

26 

19.101 

178 

0.40391 

196 

15.500 

0.00368 

664 

0.33253 

36 

0.23001 

108 

561.3 

26 

19.279 

178 

0.40587 

195 

15600 

0.61032 

668 

0.33289 

37 

0.23109 

109 

558.7 

26 

19.457 

179 

0.40782 

196 

15700 

0.61700 

672 

0.33326 

37 

0.23218 

109 

556.1 

26 

19.636 

180 

0.40978 

196 

15800 

0.62372 

677 

0.33363 

37 

0.23327 

109 

553.5 

25 

19.816 

182 

0.41174 

195 

15900 

0.63049 

682 

0.33400 

37 

0.23436 

109 

551.0 

26 

19.998 

181 

0.41369 

196 

16000 

0.63731 

687 

0.33437 

37 

0.23545 

110 

54& 4 

26 

20.179 

183 

0.41565 

195 

16100 

0.64418 

692 

0.33474 

37 

0.23655 

109 

545.8 

25 

20.362 

183 

0.41760 

195 

16200 

0.65110 

697 

0.33511 

38 

0.23764 

110 

543.3 

25 

20.545 

185 

0.41955 

196 

16300 

0.65807 

702 

0.33549 

37 

0.23874 

110 

540.8 

26 

20.730 

185 

0.42151 

195 

16400 

0.66509 

708 

0.33686 

38 

0.23984 

109 

53a 2 

25 

20.915 

186 

0.42346 

196 

16500 

0.07217 

712 

0.33624 

38 

0.24093 

110 

535.7 

25 

21.101 

187 

0.42542 

195 

16600 

0.67929 

717 

0.33662 

38 

0.24203 

110 

533.2 

25 

21.288 

188 

0.42737 

195 

16700 

0.68646 

722 

0.33700 

38 

0.24313 

no 

530.7 

25 

21.476 

189 

0.42932 

195 

16800 

0.69368 

727 

0.33738 

39 

0.24423 

no 

52 a 2 

24 

21.665 

189 

0.43127 

196 

16900 

0.70095 

732 

0.33777 

39 

0.24533 

no 

525.8 

25 

21.854 

191 

0.43323 

195 

17000 

0.70827 

737 

0.33816 

39 

0.24643 

108 

52 a 3 

24 

22.045 

192 

0.43518 

195 

17100 

0.71564 

743 

0.33855 

40 

0.24751 

109 

520.9 

25 

22.237 

192 

0.43713 

195 

17200 

0.72307 

748 

0.33895 

40 

0.24860 

109 

5ia4 

24 

22.429 

193 

0.43908 

195 

17300 

0.73055 

754 

0.33935 

40 

0.24969 

no 

510.0 

24 

22.622 

194 

0.44103 

195 

17400 

0.73809 

759 

0.33975 

40 

0.25079 

in 

siae 

24 

22.816 

196 

0.44298 

196 

17500 

0.74568 

763 

0.34015 

39 

0.25190 

in 

511.2 

24 

23.012 

196 

0.44494 

195 

17600 

0.75331 

769 

0.34054 

40 

0.25301 

112 

508.8 

24 

23.208 

197 

0.44689 

195 

17700 

0.76100 

775 

0.34094 

40 

0.25413 

112 

506.4 

23 

23.405 

198 

0.44884 

195 

17800 

0.76875 

780 

0.34134 

41 

0.25525 

113 

504.1 

24 

23.603 

199 

0.45379 

195 

17900 

0.77655 

785 

0.34175 

40 

0.25638 

113 

50L7 

23 

23.802 

200 

0.45274 

195 

18000 

0.78440 

791 

0.34215 

41 

0.25751 

112 

499.4 

23 

24.002 

201 

0.45469 

195 

18100 

0.79231 

797 

0.34256 

40 

0.25863 

111 

497.1 

23 

24.203 

202 

0.45664 

196 

18200 

0.80028 

803 

0.34296 

40 

0.25974 

112 

494.8 

24 

24.405 

202 

0.45860 

195 

18300 

0.80831 

809 

0.34336 

41 

0.26086 

111 

492.4 

23 

24.607 

204 

0.46055 

196 

18400 

0.81640 

814 

0.34377 

41 

0.26197 

111 

490.1 

22 

24.811 

205 

0.46251 

195 

18500 

0.82454 

820 

0.34418 

41 

0.26308 

112 

487.9 

23 

25.016 

205 

0.46446 

196 

18600 

0.83274 

826 

0.34459 

41 

a 26420 

112 

485.6 

23 

25.221 

207 

0.46642 

196 

18700 

0.84100 

831 

0.34500 

41 

a 26532 

111 

483.3 

22 

25.428 

207 

0.46838 

195 

18800 

0.84931 

838 

0.34541 

41 

a 26643 

112 

481.1 

23 

25.635 

209 

0.47033 

196 

18900 

0.85769 

843 

0.34582 

41 

a 26755 

112 

478.8 

22 

25.844 

209 

0.47229 

196 

19000 

0.86612 

849 

0.34623 

41 

0.26867 

112 

470.6 

22 

26.053 

210 

0.47425 

196 

19100 

0.87461 

855 

0.34664 

41 

0.26979 

112 

474.4 

22 

26.263 

212 

0.47621 

195 

19200 

0.88316 

861 

0.34705 

42 

0.27091 

113 

472.2 

23 

26.475 

212 

0.47816 

196 

19300 

0.89177 

867 

0.34747 

41 

0.27204 

112 

469.9 

22 

26.687 

213 

0.48012 

196 

19400 

0.90044 

874 

0.34788 

42 

0.27310 

112 

467.7 

21 

26.900 

21 : 

0.48208 

196 

19500 

0.90918 

880 

0.34830 

41 

0.27428 

112 

465.6 

22 

27.115 

215 

0.48404 

196 

19600 

0.91798 

886 

0.34871 

42 

0.27540 

112 

463.4 

22 

27.330 

216 

0.48600 

196 

19700 

0.92684 

892 

0.34913 

41 

0.27652 

113 

461.2 

21 

27.546 

217 

0.48796 

196 

19800 

0.93576 

899 

0.34954 

42 

0.27765 

112 

459.1 

22 

27.763 

219 

0.48992 

196 

19900 

0.94475 

905 

0.34996 

42 

0.27877 

112 

|| 

456.9 

21 

27.952 

219 

0.49188 

197 

20000 

0.95380 

912 

0.35038 

42 

0.27989 

112 

454.8 

21 

28.201 

220 

0.49385 

197 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

it 

A 

T' 

A 

logQ 

r 

A 

0 

0.00000 

144 

0.25000 

138 

0.00000 

380 

1500.0 

19.5 

0.000 

67 

0.00000 

385 

100 

0.00144 

147 

0.25138 

135 

0.00380 

380 

1480.5 

19.3 

0.067 

67 

0.00385 

386 

200 

0.00291 

150 

0.25273 

132 

0.00760 

380 

1461.2 

19.1 

0.134 

69 

0.00771 

386 

300 

0.00441 

152 

0.25405 

130 

0.01140 

380 

1442.1 

18.8 

0.203 

70 

0.01157 

387 

400 

0.00593 

154 

0.25535 

128 

0.01520 

382 

1423.3 

18.5 

0.273 

71 

0.01544 

388 

500 

0.00747 

158 

0.25603 

125 

0.01902 

383 

1404.8 

18.3 

0.344 

71 

0.01932 

389 

600 

0.00905 

160 

0.25788 

123 

0.02285 

383 

1386.5 

18.1 

0.415 

73 

0.02321 

389 

700 

0-01065 

163 

0.25911 

121 

0.02668 

385 

1368.4 

17.7 

0.488 

74 

0.02710 

390 

800 

0.01228 

166 

0.26032 

118 

0.03053 

386 

1350.7 

17.5 

0.562 

74 

0.03100 

391 

900 

0.01394 

169 

0.26150 

115 

0.03439 

381 

1333.2 

17.2 

0.636 

76 

0.03491 

391 

1000 

0.01563 

172 

0.26265 

112 

0.03820 

374 

1316.0 

16.8 

0.712 

77 

0.03882 

391 

1100 

0.01735 

175 

0.26377 

109 

0.04194 

368 

1299.2 

16.3 

0.789 

77 

0.04273 

392 

1200 

0.01910 

178 

0.26486 

107 

0.04562 

360 

1282.9 

15.7 

0.866 

79 

0.04665 

393 

1300 

0.02068 

181 

0.26593 

105 

0.04922 

351 

1267.2 

15.2 

0.945 

79 

0.05068 

394 

1400 

0.02269 

185 

0.26698 

103 

0.05273 

343 

1252.0 

14.7 

1.024 

81 

0.05462 

395 

1500 

0.02454 

187 

0.26801 

101 

0.05616 

334 

1237.3 

14.1 

1.105 

81 

0.05847 

396 

1600 

0.02641 

191 

0.26902 

100 

0.05050 

326 

1223.2 

13.6 

1.186 

82 

0.06243 

397 

1700 

0.02832 

194 

0.27002 

99 

0.06276 

317 

1209.6 

13.1 

1.268 

83 

0.06640 

398 

1800 

0.03026 

198 

0.27101 

98 

0.06593 

308 

1196.5 

12.5 

1.351 

84 

0.07038 

398 

1900 

0.03224 

200 

0.27199 

96 

0.06001 

299 

1184.0 

12.0 

1.435 

85 

0.07436 

400 

2000 

0.03424 

204 

0.27295 

96 

0.07200 

290 

1172.0 

11.6 

1.520 

86 

0.07836 

396 

2100 

0.03628 

207 

0.27391 

95 

0.07490 

282 

1160.4 

11.3 

1.606 

87 

0.08232 

392 

2200 

0.03835 

210 

0.27486 

95 

0.07772 

274 

1149.1 

11.0 

1.093 

87 

0.08624 

388 

2300 

0.04045 

213 

0.27581 

95 

0.08046 

266 

1138.1 

10.5 

1.780 

88 

0.09012 

384 

2400 

0.04268 

217 

0.27676 

94 

0.08312 

259 

1127.6 

10.2 

1.868 

89 

0.09396 

380 

2500 

0.04475 

219 

0.27770 

93 

0.08571 

251 

1117.4 

9.9 

1.967 

90 

0.09776 

376 

2600 

0.04694 

223 

0.27863 

92 

0.08822 

242 

1107.5 

9.5 

2.047 

91 

0.10152 

373 

2700 

0.04917 

226 

0.27955 

91 

0.09064 

232 

1098.0 

9.0 

2.138 

91 

0.10525 

369 

2800 

0.05143 

229 

0.28046 

88 

0.09296 

222 

1089.0 

8.7 

2.229 

92 

0.10894 

366 

2900 

0.05372 

232 

0.28134 

86 

0.09518 

212 

1080.3 

8.3 

2.321 

93 

0.11260 

364 

3000 

0.05604 

235 

0.28220 

83 

0.09720 

203 

1072.0 

8.0 

2.414 

94 

0.11024 

361 

3100 

0.05839 

238 

0.28303 

80 

0.09923 

195 

1064.0 

7.8 

2.508 

94 

0.11965 

358 

3200 

0.06077 

241 

0.28383 

78 

0.10118 

191 

1056.2 

7.7 

2.002 

95 

0.12343 

355 

3300 

0.06318 

245 

0.28461 

76 

0.10309 

185 

1048.5 

7.6 

2.097 

96 

0.12098 

351 

3400 

0.06563 

247 

0.28637 

74 

0.10494 

181 

1040.9 

7.4 

2.793 

96 

0.13049 

348 

3500 

0.06810 

250 

0.28611 

73 

0.10675 

176 

1033.5 

7.2 

2.889 

97 

0.13397 

344 

3600 

0.07060 

254 

0.28684 

71 

0.10851 

171 

1026.3 

7.0 

2.986 

98 

0.13741 

341 

3700 

0.07314 

256 

0.28755 

70 

0.11022 

166 

1019.3 

6.9 

3.084 

98 

0.14062 

338 

3800 

0.07570 

259 

0.28825 

69 

0.11188 

159 

1012.4 

6.8 

3.182 

99 

0.14420 

335 

3900 

0.07829 

263 

0.28894 

66 

0.11347 

152 

1003.6 

6.6 

3.281 

100 

0.14755 

331 

4000 

0.0*092 

265 

0.28960 

64 

0.11499 

148 

999.0 

6.4 

3.381 

101 

0.15086 

327 

4100 

0.08367 

268 

0.29024 

62 

0.11647 

143 

993.6 

6.2 

3.482 

101 

0.15413 

324 

4200 

0.08626 

271 

0.29086 

61 

0.11790 

139 

986.4 

6.1 

3.583 

102 

0.15737 

320 

4300 

0.08896 

274 

0.29147 

60 

0.11929 

136 

980.3 

6.0 

3.085 

102 

0.16057 

317 

4400 

0.091”'' 

276 

0.29207 

59 

0.12065 

134 

974.3 

5.8 

3.187 

103 

0.16374 

314 

4500 

0.09446 

280 

0.29266 

58 

0.12199 

130 

96$. 5 

5.6 

3.890 

103 

0.16688 

312 

4600 

0.09726 

282 

0.29324 

58 

0.12329 

128 

962.9 

5.4 

3.993 

104 

0.17000 

309 

4700 

0.10008 

286 

0.29382 

57 

0.12457 

124 

95f.5 

5.3 

4.097 

106 

0.17309 

306 

4800 

0.10293 

2 S8 

0.29439 

57 

0.12581 

121 

952.2 

5.2 

4.202 

105 

0.17615 

302 

4900 

0.10381 

290 

0.29496 

56 

0.12702 

118 

947.0 

5.0 

4.307 

106 

0.17917 

299 

5000 

0.10871 

294 

0.29552 

56 

0.12820 

116 

942.0 

5.0 

4.413 

106 

0.18216 

297 
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Zmm x 

A 

A 

H 

A 

logS' 

A 

u 

A 

T > 

A 

logQ 

A 

5000 

0.10871 

294 

0.29552 

56 

0.12820 

116 

942.0 

4.9 

4.413 

106 

0.18216 

297 

5100 

0.11165 

296 

0.29608 

54 

d. 12936 

114 

937.1 

4.9 

4.519 

107 

0.18513 

294 

5200 

0.11461 

299 

0.29662 

54 

0.13050 

114 

932.2 

4.9 

4.626 

108 

0.18807 

292 

5300 

0.11760 

302 

0.29716 

52 

0.13164 

112 

927.3 

4.9 

4.734 

108 

0.19099 

289 

5400 

0.12062 

305 

0.29768 

51 

0.13276 

112 

922.4 

4.9 

4.842 

109 

0.19388 

287 

5500 

0.12367 

308 

0.29819 

50 

0.13388 

110 

917.5 

4.9 

4.951 

109 

0.19675 

284 

5600 

0.12675 

310 

0.29869 

50 

0.13498 

110 

912.6 

4.9 

5.060 

110 

0.19959 

282 

5700 

0.12985 

313 

0.29919 

48 

0.13608 

108 

907.7 

4.9 

5.170 

110 

0.20241 

280 

5800 

0.13298 

316 

0.29967 

47 

0.13716 

108 

902.8 

4.9 

6.280 

111 

0.20521 

277 

5900 

0.13614 

318 

0.30014 

46 

0.13824 

106 

897.9 

4.9 

5.391 

112 

0.20798 

274 

6000 

0.13932 

321 

0.30060 

44 

0.13930 

106 

893.0 

4.8 

5.503 

112 

0.21072 

272 

6100 

0.14253 

325 

0.30104 

44 

0.14035 

106 

888.2 

4.7 

5.615 

113 

0.21344 

271 

6200 

0.14578 

327 

0.30148 

43 

0.14140 

103 

883.5 

4.6 

5.728 

114 

0.21615 

260 

6300 

0.14905 

329 

0.30191 

42 

0.14243 

103 

878.9 

4.6 

5.842 

114 

0.21884 

266 

6400 

0.15234 

333 

0.30233 

42 

0.14346 

103 

874.3 

4.5 

5.956 

115 

0.22150 

265 

6500 

0.15567 

335 

0.30275 

41 

0.14449 

101 

869.8 

4.5 

6.071 

115 

0.22415 

263 

6600 

0.15902 

339 

0.30316 

41 

0.14550 

101 

865.3 

4.4 

6.186 

116 

0.22678 

261 

6700 

0.16241 

341 

0.30357 

40 

0.14651 

101 

860.9 

4.4 

6.302 

116 

0.22939 

260 

6800 

0.16582 

343 

0.30397 

39 

0.14752 

99 

856.5 

4.3 

6.418 

117 

0.23198 

257 

6900 

0.16925 

347 

0.30436 

39 

0.14851 

99 

852.2 

4.2 

6.535 

118 

0.23455 

255 

7000 

0.17272 

350 

0.30475 

39 

0.14950 

99 

848.0 

4.3 

6.653 

118 

0.23710 

254 

7100 

0.17622 

352 

0.30514 

39 

0.15049 

98 

843.7 

4.2 

6.771 

119 

0.23964 

252 

7200 

0.17974 

355 

0.30553 

38 

0.15147 

98 

839.5 

4.2 

6.890 

120 

0.24216 

251 

7300 

0.18329 

358 

0.30591 

38 

0.15245 

98 

835.3 

4.2 

7.010 

120 

0.24467 

250 

7400 

0.18687 

361 

0.30629 

38 

0.15343 

97 

831.1 

4.1 

7.130 

121 

0.24717 

248 

7500 

0.19048 

364 

0.30667 

38 

0.15440 

97 

827.0 

4.1 

7.251 

121 

0.24965 

246 

7600 

0.19412 

367 

0.30705 

38 

0.15537 

96 

822.9 

4.0 

7.372 

122 

0.25211 

245 

7700 

0.19779 

369 

0.30743 

37 

0.15633 

96 

818.9 

4.0 

7.494 

122 

0.25456 

244 

7800 

0.20148 

373 

0.30780 

37 

0.15729 

96 

814.9 

4.0 

7.616 

123 

0.25700 

242 

7900 

0.20521 

375 

0.30817 

36 

0.15825 

95 

810.9 

3.9 

7.739 

124 

0.25942 

241 

8000 

0.20896 

378 

0.30853 

37 

0.15920 

96 

807.0 

3.9 

7.863 

124 

0.26183 

240 

8100 

0.21274 

382 

0.30890 

37 

0.16016 

96 

803.1 

3.8 

7.987 

125 

0.26423 

238 

8200 

0.21656 

384 

0.30927 

36 

0.16112 

95 

799.3 

3.8 

8.112 

125 

0.26661 

238 

8300 

0.22040 

387 

0.30963 

36 

0.16207 

95 

795.5 

3.8 

8.237 

126 

0.26899 

237 

8400 

0.22427 

390 

0.30999 

36 

0.16302 

94 

791.7 

3.7 

8.363 

126 

0.27136 

235 

8500 

0.22817 

393 

0.31036 

36 

0.16398 

94 

788.0 

3.7 

8.489 

127 

0.27371 

233 

8600 

0.23210 

396 

0.31072 

36 

0.16492 

95 

784.3 

3.6 

8.616 

128 

0.27604 

233 

8700 

0.23606 

399 

0.31108 

36 

0.16587 

95 

780.7 

3.6 

8.744 

128 

0.27837 

231 

8800 

0.24005 

402 

0.31144 

36 

0.16682 

94 

777.1 

3.6 

8.872 

129 

0.28068 

231 

8900 

0.24407 

405 

0.31180 

36 

0.16776 

94 

773.6 

3.5 

9.001 

130 

0.28299 

231 

9000 

0.24812 

408 

0.31216 

35 

0.16870 

93 

770.0 

3.6 

9.131 

130 

0.28528 

229 

9100 

0.25220 

411 

0.31251 

36 

0.16963 

93 

766.4 

3.6 

9.261 

131 

0.28757 

227 

9200 

0.25631 

414 

0.31287 

35 

0.17056 

93 

762.8 

3.6 

9.392 

132 

0.28984 

227 

9300 

0.26045 

418 

0.31322 

35 

0.17149 

93 

759.2 

3.6 

9.524 

132 

0.29211 

226 

9400 

0.26463 

420 

0.31357 

35 

0.17242 

93 

765.6 

3.5 

9.656 

133 

0.29437 

225 

9500 

0.26883 

423 

0.31392 

35 

0.17335 

93 

752.1 

3.5 

9.789 

133 

0.29662 

223 

9600 

0.27306 

425 

0.31427 

35 

0.17428 

93 

748.6 

3.4 

9.922 

134 

0.29885 

223 

9700 

0.27733 

429 

0.31462 

35 

0.17521 

93 

745.2 

3.4 

10.056 

134 

030108 

223 

9800 

0.28162 

433 

0.31497 

34 

0.17614 

93 

741.8 

3.4 

10.190 

135 

0.30831 

221 

9900 

0.28595 

436 

0.31531 

35 

0.17707 

93 

738.4 

3.4 

10.325 

136 

0.30552 

220 

10000 

0.29031 

439 

0.31566 

35 

0.17800 

94 

735.0 

3.5 

10.461 

136 

0.30772 

220 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T > 

A 

logQ 

A 

10000 

a 29031 

439 

0.31566 

35 

0.17800 

94 

735.0 

3.5 

10.461 

136 

0.80772 

220 

10100 

a 29470 

442 

0.31601 

34 

0.17894 

94 

731.5 

3.4 

10.597 

138 

a 30992 

219 

10200 

a 29912 

445 

0.31635 

35 

0.17988 

95 

728.1 

3.4 

10.735 

137 

0.31211 

218 

10300 

0.30357 

449 

0.31670 

34 

0.18083 

94 

724.7 

3.3 

IQ. 872 

139 

0.31429 

217 

10400 

0.30806 

452 

0.31704 

34 

0.18177 

96 

721.4 

3.4 

11.011 

139 

0.31646 

217 

10500 

0.31258 

455 

0.31738 

34 

0.18272 

95 

718.0 

3.4 

11.150 

140 

0.31863 

210 

10600 

0.31713 

458 

a 31772 

34 

a 18367 

96 

714.6 

3.3 

11.290 

140 

0.32079 

210 

10700 

0.32171 

462 

0.31806 

34 

0.18463 

95 

711.3 

3.4 

11.430 

141 

0.32295 

215 

10800 

0.32633 

465 

0.31840 

34 

0.18558 

96 

707.9 

3.3 

11.571 

141 

0.32510 

214 

10900 

0.38098 

468 

0.31874 

34 

0.18654 

96 

704.6 

3.3 

11.712 

142 

0,32724 

213 

11000 

0.33566 

472 

a 31908 

33 

0.18750 

96 

701.3 

3.3 

11.8S4 

143 

0.32937 

213 

11100 

0.34038 

475 

0.31941 

33 

a 18846 

97 

698.0 

3.2 

11.997 

144 

Q. 33150 

212 

11200 

0.34513 

478 

0.31974 

34 

0.18943 

97 

694.8 

8.3 

12.141 

144 

0.33362 

211 

11300 

0.34991 

482 

0.32008 

33 

0.19040 

97 

691.5 

3.2 

19.215 

145 

0.33573 

211 

11400 

a 35473 

486 

0.32041 

33 

0.19137 

97 

688.3 

3.2 

12.430 

146 

0.33784 

211 

11500 

0.35959 

489 

0.32074 

34 

0.19234 

98 

685.1 

3.2 

12.576 

146 

0.33995 

211 

11600 

0.36448 

492 

0.32108 

33 

0.19332 

98 

681.9 

3.2 

12.722 

147 

0.34206 

210 

11700 

0.36940 

496 

0.32141 

34 

0.19430 

98 

678.7 

3.2 

12.869 

148 

0.34416 

209 

11800 

0.37436 

499 

0.32175 

33 

0.19528 

98 

675.5 

3.2 

13.017 

148 

0.34625 

209 

11900 

0.37935 

503 

0.32208 

34 

0.19626 

99 

672.3 

3.1 

13.165 

149 

0.34834 

209 

12000 

0.38438 

506 

0.32242 

34 

0.19725 

99 

669.2 

3.1 

13.314 

150 

0.36043 

208 

12100 

0.38944 

510 

0.32276 

34 

0.19324 

99 

666.1 

3.1 

13.464 

150 

0.35251 

207 

12200 

0.39454 

514 

0.32310 

34 

0.19923 

99 

663.0 

3.1 

13.614 

152 

0.35458 

207 

12300 

0.39968 

517 

0.32344 

34 

0.20022 

100 

659.9 

3.1 

13.766 

152 

0.35665 

207 

12400 

a 40485 

521 

0.32378 

34 

0.20122 

100 

656.8 

3.1 

13.918 

152 

0.35872 

206 

12500 

0.41006 

524 

0.32412 

34 

0.20222 

100 

653.7 

3.0 

14.070 

153 

0.36078 

206 

12600 

0.41530 

528 

0.32446 

34 

0.20322 

100 

650.7 

3.1 

14.223 

154 

0.36284 

205 

12700 

0.42058 

532 

0.32480 

34 

0.20422 

100 

647.6 

3.0 

14.377 

155 

0.36489 

205 

12800 

0.42590 

535 

0.32514 

35 

0.20522 

101 

644.6 

3.0 

14.532 

156 

0.36694 

205 

12900 

a 43125 

539 

0.32549 

34 

0.20623 

101 

641.6 

3.0 

14.688 

156 

0.36899 

205 

13000 

0.43664 

543 

0.32583 

34 

0.20724 

101 

638.6 

3.0 

14.844 

157 

0.37104 

204 

13100 

a 44207 

546 

0.32617 

35 

0.20825 

102 

635.6 

2.9 

15.001 

158 

0.37308 

203 

13200 

a 44753 

551 

0.32652 

35 

0.20927 

102 

632.7 

3.0 

15.159 

158 

0.37511 

204 

13300 

0.45304 

555 

0.32687 

34 

0.21029 

102 

629.7 

3.0 

15.317 

159 

0.37715 

203 

13400 

a 45859 

559 

0.32721 

35 

0.21131 

102 

626.7 

2.9 

15.476 

160 

0.37918 

202 

13500 

0.46418 

562 

0.32756 

35 

0.21233 

102 

623.8 

2.9 

15.636 

161 

0.38120 

203 

13600 

a 46980 

566 

0.32791 

34 

0.21335 

102 

620.9 

2.9 

15.797 

161 

0.38323 

203 

13700 

0.47546 

570 

0.32825 

35 

0.21437 

103 

618.0 

2.9 

15.958 

162 

0.38526 

202 

13800 

0.48116 

575 

0.32860 

35 

0.21540 

103 

615.1 

2.8 

16.120 

163 

0.38728 

202 

.13900 

a 48691 

578 

0.32895 

35 

0.21643 

103 

612.3 

2.9 

16.283 

164 

0.38930 

202 

14000 

0.49269 

583 

0.32930 

35 

0.21746 

103 

609.4 

2.8 

16.447 

164 

0.39132 

201 

14100 

0.49852 

587 

0.32965 

35 

0.21849 

103 

606.6 

2.8 

16.611 

165 

0.39333 

202 

14200 

0.50439 

591 

0.33000 

35 

0.21952 

104 

603.8 

2.9 

16. 776 

166 

0.39535 

201 

14300 

0.51030 

595 

0.33035 

35 

0.22056 

104 

600.9 

2.8 

16.942 

167 

0.39736 

200) 

14400 

0.51625 

599 

0.33070 

36 

0.22160 

104 

598.1 

2.7 

17.109 

168 

0.39936 

201 

14500 

0.52224 

604 

0.33106 

35 

0.22264 

104 

595.4 

2.8 

17.277 

168 

0.40137 

201 

14600 

0.52828 

608 

0.33141 

35 

0.22368 

104 

592.6 

2.8 

17.445 

169 

0.40338 

200, 

14700 

0.53436 

612 

0.33176 

36 

0.22472 

105 

589.8 

2.7 

17.614 

170 

0.40538 

201 

14800 

0.54048 

617 

0.33212 

35 

0.22577 

105 

587.1 

2.8 

17.784 

171 

0.40739 

200 

14900 

0.54665 

621 

0.33247 

36 

0.22682 

105 

584.3 

2.7 

17.955 

171 

0.40939 

200 

15000 

0,55286 

625 

0,33213 

36 

0.22787 

165 

581,6 

2,7 

18.126 

172 

0.41139 

199 
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Z- c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

fl 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.55286 

625 

0.33283 

36 

0.22787 

105 

581.6 

2.7 

18.126 

172 

0.41139 

199 

15100 

0.55911 

629 

0.33319 

36 

0.22892 

105 

578.9 

2.7 

18.298 

174 

0.41338 

200 

15200 

0.56540 

634 

0.33355 

35 

0.22997 

106 

576.2 

2.7 

18.472 

174 

0.41538 

199 

15300 

0.57174 

639 

0.33390 

36 

0.23103 

106 

573.5 

2.7 

18.646 

175 

• 0.41737 

199 

15400 

0.57813 

643 

0.33426 

37 

0.23209 

105 

570.8 

2.7 

18.821 

175 

a 41936 

199 

15500 

0.58456 

647 

0.33463 

36 

0.23314 

106 

568.1 

2.6 

18.996 

177 

0.42135 

199 

15600 

0.59103 

652 

0.33499 

36 

0.23420 

106 

565.6 

2.7 

19.173 

177 

a 42334 

199 

15700 

0.69755 

657 

0.33535 

36 

0.23526 

106 

562.8 

2.6 

19.350 

178 

0.42533 

199 

15300 

0.60412 

661 

0.33571 

37 

0.23632 

107 

560.2 

2.6 

19.528 

179 

0.42732 

199 

15900 

0.61073 

666 

0.33608 

36 

0.23789 

106 

557.6 

2.6 

19.707 

180 

a 42931 

199 

16000 

0.61739 

671 

0.33644 

36 

0.23845 

107 

555.0 

2.6 

19.887 

181 

0.43130 

198 

16100 

0.62410 

675 

0.33680 

37 

0.23952 

106 

552.4 

2.5 

20.068 

181 

0.43328 

198 

16200 

0.63085 

679 

0.33717 

37 

0.24069 

106 

549.9 

2.6 

20.249 

183 

0.43526 

199 

16300 

0.63764 

684 

0.33754 

36 

0.24165 

107 

547.3 

2.6 

2a 432 

183 

a 43725 

198 

16400 

0.64448 

689 

0.33790 

37 

0.24272 

108 

544.7 

2.5 

20.615 

184 

0.43923 

198 

16500 

0.65137 

695 

0.33827 

37 

0.24380 

107 

542.2 

2.5 

20.799 

184 

0.44121 

198 

16600 

0.65832 

700 

0.33864 

37 

0.24487 

108 

539.7 

2.5 

20.983 

186 

0.44319 

198 

16700 

0.66532 

705 

0.33901 

37 

0.24595 

107 

537.2 

2.6 

21.169 

187 

0.44517 

199 

16800 

0.67237 

710 

0.33938 

38 

0.24702 

108 

534.7 

2.5 

21.356 

188 

0.44716 

198 

16900 

0.67947 

714 

0.33976 

37 

0.24810 

108 

532.2 

2.5 

2L544 

188 

0.44914 

198 

17000 

0.68661 

719 

0.34013 

38 

0.24918 

108 

529.7 

2.5 

2L732 

189 

0.45112 

198 

17100 

0.69380 

724 

0.34051 

37 

0.25026 

108 

527.2 

2.4 

21.921 

190 

a 45310 

198 

17200 

0.70104 

730 

0.34088 

38 

0. 25134 

109 

524.8 

2.5 

22.111 

191 

0.45508 

198 

17300 

0.70834 

735 

0.34126 

38 

0.25243 

108 

522.3 

2.4 

22.302 

192 

a 45706 

198 

17400 

0.71569 

740 

0.34164 

38 

0.25351 

109 

519.9 

2.4 

22.434 

193 

0.45904 

198 

17500 

0.72309 

746 

0.34202 

38 

0.25460 

108 

517.5 

2.5 

22.687 

193 

0.46102 

197 

17600 

0.73055 

751 

0.3424G 

38. 

0.25568 

109 

515.0 

2.4 

22.880 

195 

0.46299 

198 

17700 

0.73806 

756 

0.34278 

38 

0.25677 

109 

512.6 

2.3 

23.075 

196 

0.46497 

198 

17800 

0.74562 

761 

0.34316 

39 

0.25786 

109 

510.3 

2.4 

23.271 

196 

0.46695 

198 

17900 

0.75323 

766 

0.34355 

38 

0.25895 

109 

507.9 

2.4 

23.467 

197 

0.46893 

198 

18000 

0.76089 

771 

0.34393 

38 

a 26004 

109 

505.5 

2.4 

23.664 

198 

0.47091 

198 

18100 

0.76860 

777 

0.34431 

39 

0.26113 

110 

503.1 

2.3 

23.862 

200 

a 47289 

198 

18200 

0.77637 

783 

0.34470 

39 

0.26223 

109 

500.8 

2.3 

24.062 

200 

0.47487 

198 

18300 

0.78420 

788 

0.34509 

39 

0.26332 

110 

498.5 

2.4 

24.262 

201 

0.47685 

198 

18400 

0.79208 

794 

0.34548 

38 

0.26442 

109 

496.1 

2.3 

24.463 

202 

0.47883 

198 

18500 

0.80002 

800 

0.34586 

39 

0.26551 

110 

493.8 

2.3 

24.665 

203 

0.48081 

197 

18600 

0.80802 

805 

0.34625 

39 

0.26661 

110 

491.5 

2.3 

24.868 

203 

0.48278 

198 

18700 

0.81607 

811 

0.34664 

39 

0.26771 

109 

489.2 

2.3 

25^071 

205 

0.48476 

198 

18800 

0.82418 

817 

0.34703 

39 

0.26880 

110 

486.9 

2.2 

25. 276 

206 

0.48674 

198 

18900 

0.83235 

822 

0.34742 

39 

0.26990 

no 

484.7 

2.3 

25.482 

207 

0.48872 

198 

19000 

0.84057 

828 

0.34781 

39 

0.27100 

no 

482.4 

2.2 

25.689 

208 

0.49070 

198 

19100 

0.84485 

834 

0.34820 

39 

0.27210 

no 

480.2 

2.3 

25.897 

208 

0.49268 

198 

19200 

0.85719 

840 

0.34859 

40 

0.27320 

no 

477.9 

2.2 

2a 105 

210 

0.49466 

198 

19300 

0.86559 

846 

0.34899 

39 

0.27430 

in 

475.7 

2.2 

2a 315 

211 

0.49644 

198 

19400 

0.87405 

853 

0.34938 

40 

0.27541 

no 

473.5 

2.2 

2a 526 

212 

0.49862 

198 

19500 

0.88258 

858 

0.34978 

39 

0.27651 

no 

471.3 

2.2 

2a 738 

212 

0.50060 

199 

19600 

0.89116 

865 

0.35017 

40 

0.27761 

m 

469.1 

2.2 

2a 950 

214 

0.50259 

198 

19700 

0.89981 

871 

0.35057 

39 

0.27872 

no 

466.9 

2.2 

27.164 

215 

0.50457 

198 

19800 

0.90852 

877 

0.35096 

40 

0.27982 

in 

464.7 

2.1 

27.379 

216 

0.50655 

199 

19900 

0.91729 

883 

0.35136 

40 

0.28093 

no 

462.6 

2.2 

27.595 

216 

0.50854 

198 

20000 

0.92612 

889 

0.35176 

40 

0.28203 

no 

460.4 

2.2 

27.811 

217 

0,51052 

198 
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A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

135 

0.25000 

140 

0.00000 

396 

1550.0 

204 

0.000 

65 

0.00000 

378 

100 

a 00135 

137 

0.25140 

137 

0.00396 

393 

1529.6 

201 

0.065 

66 

0.00378 

380 

200 

a 00272 

140 

0.25277 

134 

0.00789 

389 

1509.5 

199 

O.fM 

66 

0.00758 

383 

300 

0.00412 

143 

0.25411 

131 

0.01178 

386 

1489.6 

196 

0.197 

68 

0.01141 

385 

400 

0.00555 

145 

0.25542 

129 

0.01564 

383 

1470.0 

193 

0.265 

68 

0.01526 

387 

500 

0.00700 

148 

0.25671 

127 

0.01947 

381 

1450.7 

189 

0.333 

69 

0.01913 

390 

600 

0.00848 

150 

0.25798 

125 

0.02328 

379 

1431.8 

186 

0.402 

71 

0.02303 

393 

700 

0.00998 

153 

0.25923 

122 

0.02707 

377 

1413.2 

184 

0.473 

71 

0.02696 

395 

800 

0.01151 

155 

0.26045 

119 

0.03084 

375 

1394.8 

181 

0.544 

72 

0.03091 

397 

900 

0.01306 

158 

0.26164 

116 

0.03459 

375 

1376. 7 

178 

0.616 

73 

0.03488 

400 

1000 

0.01464 

161 

0.26280 

114 

0.03834 

374 

1358.9 

176 

0.689 

74 

0.03888 

401 

1100 

0.01625 

164 

0.26394 

112 

0.04208 

371 

1341.3 

172 

0.763 

75 

0.04289 

402 

1200 

0.01789 

167 

0.26506 

110 

0.04579 

367 

1324.1 

168 

0.838 

76 

0.04691 

401 

1300 

0.01956 

170 

0.26616 

108 

0.04946 

362 

1307.3 

163 

0.914 

77 

0.05092 

402 

1400 

0.02126 

173 

0.26724 

106 

0.05308 

357 

1291.0 

159 

0.991 

78 

0.05494 

402 

1500 

0.02299 

177 

0.26830 

105 

0.05665 

352 

1275.1 

154 

1.069 

79 

0.05896 

402 

1600 

0.02476 

179 

0.26935 

104 

0.06017 

346 

1259.7 

149 

1.148 

80 

a 06298 

403 

1700 

0.02655 

183 

0.27039 

103 

0.06363 

341 

1244.8 

144 

1.228 

80 

0.06701 

402 

1800 

0.02838 

185 

0.27142 

102 

0.06704 

336 

1230.4 

139 

1.308 

82 

0.07103 

403 

1900 

0.03023 

189 

0.27244 

101 

0.07040 

328 

1216.5 

133 

1.390 

83 

0.07506 

403 

2000 

0.03212 

192 

0.27345 

101 

0.07368 

318 

1203.2 

128 

1.473 

84 

0.07909 

401 

2100 

0.08404 

195 

0.27446 

100 

0.07686 

307 

1190.4 

123 

1.557 

84 

0.08310 

399 

2200 

0.03599 

198 

0.27546 

100 

0.07993 

297 

1178.1 

119 

1.641 

85 

0.08709 

398 

2300 

0.03797 

201 

0.27646 

100 

0.08290 

269 

1166.2 

115 

1.726 

86 

a 09107 

395 

2400 

0.03998 

205 

0.27746 

99 

0.08579 

281 

1154.7 

111 

1.812 

87 

0.09502 

393 

2500 

0.04203 

208 

0.27845 

98 

0.08860 

273 

1143.6 

107 

1.899 

88 

0.09895 

392 

2600 

0.04411 

211 

0.27943 

97 

0.09133 

264 

1132.9 

103 

1.987 

89 

0.10287 

390 

2700 

0.04622 

214 

0.28040 

96 

0.09397 

256 

1122.6 

99 

2.076 

89 

0.10677 

389 

2800 

0.04836 

217 

0.28136 

93 

0.09653 

247 

1112.7 

95 

2.165 

91 

0.11066 

386 

2900 

0.05053 

221 

0.28229 

91 

0.09900 

237 

1103.2 

92 

2.256 

91 

a 11452 

384 

3000 

0.05274 

224 

0.28320 

88 

0.10137 

227 

1094.0 

88 

2.347 

92 

a 11836 

381 

3100 

0.05498 

227 

0.28408 

87 

0.10364 

218 

1085.2 

85 

2.439 

93 

0.12217 

377 

3200 

0.05725 

230 

0.28495 

85 

0.10582 

210 

1076.7 

83 

2.532 

93 

0.12594 

373 

3300 

0.05955 

233 

0.28580 

84 

0.10792 

203 

1068.4 

81 

2.625 

94 

a 12967 

370 

3400 

0.06188 

236 

0.28664 

82 

0.10995 

197 

1060.3 

79 

2.719 

95 

a 13337 

307 

3500 

0.06424 

239 

0.28746 

81 

0.11192 

189 

1052.4 

77 

2.814 

96 

0.13704 

363 

3600 

0.06663 

242 

0.28827 

79 

0.11381 

182 

1044.7 

75 

2.910 

96 

0.14067 

359 

3700 

0.06905 

244 

0.28906 

78 

0.11563 

176 

1037.2 

73 

3.006 

97 

0.14426 

356 

3800 

0.07149 

248 

0.28984 

77 

0.11739 

169 

1029.9 

70 

3.103 

97 

0.14782 

353 

3900 

0.07397 

251 

0.29061 

75 

0.11908 

162 

1022.9 

67 

3.200 

98 

0.15135 

348 

4000 

0.07648 

254 

0.29136 

73 

0.12070 

157 

1016.2 

65 

3.298 

99 

0.15483 

345 

4100 

0.07902 

257 

0.29209 

71 

0.12227 

153 

1009.7 

63 

3.397 

99 

0.15828 

343 

4200 

0.08159 

260 

0.29280 

70 

0.12380 

149 

1003.4 

61 

3.496 

100 

0.16171 

340 

4300 

0.08419 

262 

0.29350 

68 

0.12529 

145 

997.3 

61 

3.596 

101 

0.16511 

336 

4400 

0.08681 

266 

0.29418 

67 

0.12674 

141 

991.2 

60 

3.697 

101 

0.16847 

333 

4500 

0.08947 

268 

0.29485 

66 

0.12815 

137 

985.2 

60 

3.798 

102 

0.17180 

330 

4600 

0.09215 

272 

0.29561 

66 

0.12952 

133 

979.2 

59 

3.900 

102 

0.17510 

327 

4700 

0.09487 

274 

0.29617 

63 

0.13065 

129 

973.3 

58 

4.002 

103 

0.17837 

323 

4800 

0.09761 

277 

0.29680 

61 

0.13214 

125 

967.5 

58 

4.105 

104 

0.18160 

320 

4900 

0.10038 

280 

0.29741 

59 

0.13339 

122 

961.7 

56 

4.209 

104 

0.18480 

317 

5000 

0. 10318 

283 

0.29800 

58 

a 13461 

120 

956.1 

54 

4.313 

105 

0.18797 

314 
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HF 

A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T > 

A 

logQ 

A 

5000 

0.10318 

283 

0.29600 

58 

0.13461 

120 

956.1 

54 

4.313 

105 

0.18797 

314 

5100 

0.10601 

285 

0.29858 

58 

0.13580 

119 

950.7 

53 

4.418 

106 

0.19111 

311 

5200 

0.10886 

289 

0.29916 

56 

0.13698 

116 

945.4 

52 

4.524 

106 

0.19422 

308 

5300 

0.11175 

291 

0.29972 

54 

0.13814 

114 

940.2 

52 

4.630 

107 

0.19730 

306 

5400 

0.11466 

294 

0.30026 

54 

0.13928 

112 

935,0 

51 

4.737 

107 

0.20036 

303 

5500 

0.11760 

297 

0.30080 

53 

0.14040 

110 

929.9 

51 

4.844 

108 

0.20339 

300 

5600 

0.12057 

300 

0.30133 

51 

0.14150 

108 

924.8 

50 

4.952 

108 

0.20639 

297 

5700 

0.12357 

302 

0.30184 

51 

0.14258 

106 

919.8 

50 

5.060 

109 

0.20936 

295 

5800 

0.12659 

305 

0.30235 

49 

0.14364 

104 

914.8 

49 

5.169 

110 

0.21231 

292 

5900 

0.12964 

308 

a 30284 

48 

0.14468 

102 

909.9 

49 

5.279 

110 

0.21523 

290 

6000 

0.13272 

311 

0.30832 

47 

0.14570 

101 

905.0 

49 

5.389 

111 

0.21813 

287 

6100 

0.13583 

314 

0.30879 

46 

0.14671 

100 

900.1 

49 

5.500 

111 

0.22100 

285 

6200 

0.13897 

316 

0.30425 

45 

0.14771 

100 

895.2 

48 

5.611 

112 

0.22385 

283 

6300 

0.14213 

319 

0.30470 

45 

0.14871 

100 

89a 4 

47 

6.723 

113 

0.22668 

281 

6400 

0.14532 

322 

0.30515 

44 

0.14971 

99 

885.7 

47 

5.836 

113 

0.22949 

279 

6500 

0.14854 

325 

0.30559 

43 

0.15070 

99 

881.0 

47 

5.949 

114 

0.23228 

276 

6600 

0.15179 

328 

0.30602 

42 

0.15169 

98 

87a 3 

47 

6.063 

114 

0.23504 

274 

6700 

0.15507 

330 

0.30644 

41 

0.15267 

98 

871.6 

46 

6.177 

115 

0.23778 

272 

6800 

0.15837 

333 

0.30685 

41 

0.15365 

98 

867.9 

45 

6.292 

116 

0.24050 

270 

6900 

0.16170 

336 

0.30726 

40 

0.15463 

97 

862.5 

44 

6.408 

116 

0. 24320 

268 

7000 

0.16506 

339 

0.30766 

39 

0.15560 

97 

858.1 

43 

6.524 

117 

0.24588 

266 

7100 

0.16845 

341 

0.30805 

39 

0.15657 

96 

853.8 

42 

6.641 

117 

0.24854 

265 

7200 

0.17186 

345 

a 30844 

39 

0.15753 

96 

849.6 

42 

6.758 

118 

0.25119 

263 

7300 

0.17531 

347 

0.30883 

38 

0.15849 

96 

845.4 

41 

6.876 

119 

0.25382 

261 

7400 

0.17878 

350 

0.30921 

38 

0.15945 

95 

841.3 

41 

6.995 

119 

0.25643 

260 

7500 

0.18228 

353 

0.30959 

38 

0.16040 

95 

837.2 

41 

7.114 

120 

0.25903 

258 

7600 

0.18581 

356 

0.30997 

37 

0.16135 

94 

833.1 

41 

7.234 

120 

0.26161 

256 

7700 

0.18937 

359 

0.31034 

37 

0.16229 

94 

829.0 

40 

7.354 

121 

0.26417 

255 

7800 

0.19296 

361 

0.31071 

36 

0.16323 

94 

825.0 

40 

7.475 

122 

0.26572 

253 

7900 

0.19657 

365 

a 31107 

36 

a 16417 

93 

821.0 

40 

7.597 

122 

0.26925 

251 

8000 

0.20022 

368 

0.31143 

37 

0.16510 

92 

817.0 

39 

7.719 

123 

0.27176 

251 

8100 

0.20390 

370 

a 31180 

36 

0.16602 

92 

813.1 

39 

7.842 

123 

0.27427 

249 

8200 

0.20760 

374 

0.31216 

36 

0.16694 

92 

809.2 

39 

7.965 

124 

0.27676 

248 

8300 

0.21134 

376 

0.31252 

37 

0.16786 

91 

805.3 

38 

8.089 

124 

0.27924 

246 

8400 

0.21510 

379 

0.31289 

36 

0.16877 

91 

80L5 

38 

a 213 

125 

0.28170 

244 

8500 

0.21889 

383 

0.31325 

35 

0.16968 

91 

797.7 

38 

8.338 

126 

0.28416 

243 

8600 

0.22272 

385 

0.31360 

36 

0.17059 

91 

793.9 

38 

8.464 

126 

0.28659 

243 

8700 

0.22657 

388 

0.31396 

35 

0.17150 

90 

79a 1 

37 

8.590 

127 

0.28902 

241 

8800 

0.23045 

391 

0.31431 

36 

0.17240 

90 

78a 4 

37 

8.717 

128 

0.29143 

240 

8900 

0.23436 

394 

a 31467 

35 

0.17330 

90 

782.7 

37 

8.845 

128 

0.29383 

239 

9000 

0.23830 

397 

a 31502 

35 

0.17420 

90 

779.0 

37 

8.973 

129 

0.29622 

237 

9100 

0.24227 

400 

0.31537 

35 

0.17510 

90 

77a 3 

37 

9.102 

129 

0.29859 

237 

9200 

0.24627 

403 

0.31572 

35 

0.17600 

90 

771.6 

37 

9.231 

130 

0.30096 

235 

9300 

0.25030 

406 

a 31607 

34 

0.17690 

90 

767.9 

36 

9.361 

130 

0.30331 

234 

9400 

0.25436 

408 

a 31641 

35 

0.17780 

90 

764.3 

36 

9.491 

131 

0.30565 

233 

9500 

0.25845 

412 

0.31676 

34 

0.17870 

90 

76a 7 

36 

9.622 

132 

0.30798 

232 

9600 

0.26257 

415 

a 31710 

35 

0.17960 

90 

757.1 

36 

9.754 

132 

0.31030 

232 

9700 

0.26672 

418 

0.31745 

34 

a 18050 

90 

753.5 

35 

9.886 

133 

0.31262 

230 

9800 

0.27090 

421 

a 31779 

34 

0.18140 

90 

75a 0 

35 

10.019 

134 

0.31492 

229 

9900 

0.27511 

424 

a 31813 

34 

0.18230 

90 

74 a 5 

35 

10.153 

134 

0,31721 

228 

10000 

0.27935 

427 

a 31847 

34 

0.18B20 

90 

743.0 

36 

10.287 

135 

0.31949 

227 
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TABLE II. V=lj550 f. s .—Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A- 

10000 

0.27935 

427 

0.31847 

34 

0.18320 

90 

743.0 

3.5 

10.287 

135 

0.31949 

227 

10100 

0.28362 

431 

0.31881 

34 

0.18410 

91 

739.5 

3.4 

10.422 

135 

0.32176 

226 

10200 

0.28793 

433 

0.31915 

33 

0.18501 

91 

736.1 

3.4 

10.557 

136 

0.32402 

226 

10300 

0.29226 

437 

0.31948 

34 

0.18592 

91 

732.7 

3.4 

10.693 

138 

0.32628 

225 

10400 

0.29663 

441 

0.31982 

33 

0.18683 

91 

729.3 

3.4 

10.829 

137 

0.32853 

224 

10500 

0.30104 

443 

0.32015 

33 

0.18774 

91 

725.9 

3.3 

10.966 

138 

0.33077 

223 

10600 

0.30547 

446 

0.32048 

34 

0.18865 

91 

722.6 

3.3 

11.104 

139 

0.33300 

222 

10700 

0.30993 

450 

0.32082 

33 

0.18956 

92 

719.3 

3.3 

11.243 

139 

0.33522 

222 

10800 

0.31443 

453 

0.32115 

33 

0.19048 

92 

716.0 

3.3 

11.382 

140 

. 0.33744 

221 

10900 

0.31896 

456 

0.32148 

33 

0.19140 

92 

712.7 

3.3 

11.522 

141 

0.33965 

220 

11000 

0.32352 

460 

0.32181 

33 

0.19232 

92 

709.4 

3.3 

11.663 

141 

0.34185 

220 

11100 

0.32812 

464 

0.32214 

34 

0.19324 

92 

706.1 

3.3 

11.804 

142 

0.34405 

219 

11200 

0.33276 

466 

0.32248 

33 

0.19416 

93 

702.8 

3.2 

11.946 

143 

0.34624 

219 

11300 

0.33742 

470 

0.32281 

33 

0.19509 

93 

699.6 

3.3 

12.089 

143 

0.34843 

218 

11400 

0.34212 

474 

0.32314 

33 

0.19602 

93 

696.3 

3.2 

12.232 

144 

0.35061 

217 

11500 

0.34686 

476 

0.32347 

32 

0.19695 

93 

693.1 

3.2 

12.376 

145 

0.35278 

217 

11600 

0.35162 

480 

0.32379 

33 

0.19788 

93 

689.9 

3.2 

12.521 

146 

0.35495 

216 

11700 

0.35642 

484 

0.32412 

33 

0.19881 

94 

686.7 

3.2 

12.667 

146 

0.35711 

216 

11800 

0.36126 

486 

0.32445 

33 

0.19975 

94 

683.5 

3.2 

12.813 

147 

0.35927 

215 

11900 

0.36612 

490 

0.32478 

32 

0.20069 

95 

680.3 

3.2 

12.960 

147 

0.36142 

214 

12000 

0.37102 

494 

0.32510 

32 

0.20164 

95 

677.1 

3.1 

13.107 

148 

0.36356 

214 

12100 

0.37596 

497 

0.32542 

32 

0.20259 

95 

673.9 

3.1 

13.255 

149 

0.36570 

213 

12200 

0.38093 

501 

0.32574 

32 

0.20354 

95 

670.8 

3.2 

13.404 

149 

0.36783 

213 

12300 

0.38594 

504 

0.32606 

32 

0.20449 

96 

667.6 

3.1 

13.553 

150 

0.36996 

212 

12400 

0.39098 

508 

0.32638 

32 

0.20545 

96 

664.5 

3.1 

13.703 

151 

0.37208 

212 

12500 

0.39606 

512 

0.32670 

32 

0.20641 

96 

661.4 

3.1 

13.854 

152 

0.37420 

211 

12600 

0.40118 

515 

0.32702 

32 

0.20737 

96 

658.3 

3.0 

14.006 

152 

0.37631 

211 

12700 

0.40633 

519 

0.32734 

32 

0.20833 

97 

655.3 

3.1 

14.158 

153 

0.37842 

210 

12800 

0.41152 

522 

0.32766 

32 

0.20930 

97 

652.2 

3.1 

14.311 

154 

0.38052 

210 

12900 

0.41674 

526 

0.32798 

32 

0.21027 

97 

649.1 

3.0 

14.465 

154 

0.38262 

209 

13000 

0.42200 

530 

0.32830 

32 

0.21124 

97 

646.1 

3.0 

14.619 

155 

0.38471 

209 

13100 

0.42730 

533 

0.32662 

33 

0.21221 

98 

643.1 

3.0 

14.774 

156 

0.38680 

209 

13200 

0.43263 

538 

0.32895 

32 

0.21319 

98 

64a 1 

3.0 

14.930 

156 

0.38889 

208 

13300 

0.43801 

541 

0.32927 

33 

0.21417 

98 

637.1 

3.0 

15.086 

157 

0.39097 

208 

13400 

0.44342 

545 

0 32960 

33 

0.21515 

99 

6341 

3.0 

15.243 

158 

0.39305 

208 

13500 

0.44887 

549 

0.32993 

32 

0.21614 

99 

631.1 

2.9 

15.401 

159 

0.39513 

207 

13600 

0.45436 

553 

0.33025 

33 

0.21713 

99 

628.2 

2.9 

15.560 

160 

0.39720 

207 

13700 

0.45989 

556 

0.33058 

34 

0.21812 

99 

625.3 

2.9 

15.720 

160 

0.39927 

207 

13800 

0.46545 

561 

0.33092 

33 

0.21911 

100 

622.4 

2.9 

15.880 

161 

0.40134 

206 

13900 

0.47106 

561 

0.33125 

33 

0.22011 

100 

619.5 

2.9 

16.041 

162 

0.40340 

206 

14000 

0.47670 

568 

0.33158 

34 

0.22111 

100 

616.6 

2.9 

16.203 

163 

0.40546 

206 

14J 00 

0.48288 

572 

0.33192 

34 

0.22211 

101 

613.7 

2.9 

16.366 

163 

0.40752 

205 

14200 

0.48810 

577 

0.33226 

35 

0.22312 

101 

610.8 

2.8 

16.529 

164 

0.40957 

205 

14300 

0.49387 

580 

0.33259 

34 

0.22413 

101 

608.0 

2.8 

16.693 

165 

0.41162 

205 

14400 

0.49967 

585 

0.33293 

35 

0.22514 

101 

605.2 

2.9 

16.858 

166 

0.41367 

205 

14500 

0.50552 

589 

0.33328 

34 

0.22615 

102 

602.3 

2.8 

17.024 

166 

0.41572 

204 

14600 

0.51141 

593 

0.33362 

34 

0.22717 

102 

599.5 

2.8 

17.190 

167 

0.41776 

204 

14700 

0.51734 

598 

0.33396 

35 

0.22819 

102 

59a 7 

2.8 

17.357 

168 

0.41981 

204 

14800 

0.52232 

601 

0.33431 

34 

0.22921 

102 

593.9 

2.8 

17.525 

169 

0.42185 

204 

14900 

0.52963 

606 

0.33465 

35 

0.23023 

102 

691.1 

2.7 

17.694 

169 

0.42389 

203 

15000 

0.53539 

610 

0.33600 

35 

0.23125 

102 

588.4 

2.7 

17.863 

171 

0.42592 

203 
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s-f 

A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

u 

A 

T f 

A 

log Q 

A 

15000 

0.53539 

610 

0.33500 

35 

0.23125 

102 

588.4 

2.7 

17.863 

171 

a 42592 

203 

15100 

a 54149 

614 

0.33535 

35 

0.23227 

102 

586.7 

2.8 

18.034 

171 

0.42795 

204 

15200 

0.54763 

619 

0.33570 

35 

0.23329 

102 

582.9 

2.7 

18.205 

172 

0.42999 

204 

15300 

0.55882 

623 

0.33605 

35 

0.23431 

103 

580.2 

2.7 

18.377 

173 

a 43203 

203 

15400 

0.56005 

628 

0.33640 

35 

0.23534 

103 

577.5 | 

2.7 

18.550 

174 

0.43406 

202 

15500 

0.56633 

632 

0.33675 

35 

0.23637 

102 

574.8 | 

2.7 

18.724 

174 

0.43608 

203 

15600 

0.57265 

637 

0.33710 

35 

0.23739 

103 

572.1 

2.6 

18.898 

175 

a 43811 

202 

15700 

0.57902 

641 

0.33745 

35 

0.23842 

104 

569.5 

2.6 

19.073 

176 

0.44013 

203 

15800 

0.58543 

645 

0.33780 

36 

0.23946 

103 

566.9 

2.7 

19.249 

177 

a 44216 

202 

15900 

0.59188 

650 

0.33816 

35 

0.24049 

104 

564.2 

2.6 

19.426 

178 

0.44418 

202 

16000 

0.59838 

654 

0.33851 

35 

0.24153 

104 

561.6 | 

2.6 

19.604 

178 

a 44620 

202 

16100 

0.60492 

659 

0.33886 

36 

0.24257 

105 

559.0 

2.6 

19.782 

179 

0.44822 

201 

16200 

0.61151 

664 

0.33922 

35 

0.24362 

104 

556.4 

2.6 

19.961 

180 

0.4 tf )23 

202 

16300 

0.61815 

668 

0.33957 

36 

0.24466 

105 

553.8 

2.6 

20.141 

181 

0.45225 

201 

16400 

0.62483 

674 

0.33993 

36 

0.24 o 71 

105 

551.2 

2.6 

20.322 

182 

0.45426 

202 

16500 

0.63157 

677 

0.34029 

35 

0.24676 

105 

548.6 

2.6 

20.604 

183 

a 45628 

201 

16600 

0.63834 

683 

0.34064 

38 

0.24781 

106 

546.0 

2.5 

20.687 

183 

0.45829 

201 

16700 

0.64517 

688 

0.34100 

36 

0.24887 

105 

543.5 

2.5 

20.870 

184 

0.46030 

202 

16800 

0.65205 

692 

0.34136 

36 

0.24992 

106 

541.0 

2.6 

21.054 

186 

0.46232 

201 

16900 

0.65897 

697 

0.34172 

36 

0.25098 

106 

538.4 

2.5 

21.240 

186 

0.46433 

201 

17000 

0.66594 

702 

0.34208 

36 

0.25204 

106 

535.9 

2.5 

21.426 

187 

0.46634 

201 

17100 

0.67296 

708 

0.34244 

37 

0.25310 

106 

533.4 

2.5 

21.613 

188 

0.46835 

200 

17200 

0.68004 

712 

0.34281 

37 

0.25416 

106 

530.9 

2.5 

21.801 

189 

a 47035 

201 

17300 

0.68716 

718 

0.34318 

36 

0.25522 

106 

528.4 

2.4 

21.990 

190 

0.47236 

201 

17400 

0.69434 

723 

0.34354 

37 

0.25628 

106 

526.0 

2.5 

22.180 

191 

0.47437 

201 

17500 

0.70157 

728 

0.34391 

37 

0.25734 

106 

523.5 

2.4 

22.371 

192 

0.47638 

200 

17600 

0.70885 

733 

0.34428 

37 

0.25840 

106 

521.1 

2.5 

22.563 

193 

0.47838 

201 

17700 

0.71618 

738 

0.34465 

37 

0.25946 

107 

518.6 

2.4 

22.756 

193 

0.48039 

201 

17800 

0.72356 

744 

0.34502 

37 

0.26053 

106 

516.2 

2.4 

22.949 

194 

0.48240 

200 

17900 

0.73100 

748 

0.34539 

37 

0.26159 

107 

513.8 

2.4 

23.143 

195 

0.48440 

201 

18000 

0.73848 

752 

0.34576 

37 

0.26266 

107 

511.4 

2.4 

23.338 

196 

0.48641 

200 

18100 

0.74602 

759 

0.34613 

38 

0.26373 

107 

509.0 

2.4 

23.634 

197 

0.48841 

201 

18200 

0.75361 

764 

0.34651 

37 

0.26480 

107 

506.6 

2.3 

23.731 

198 

0.49042 

200 

18300 

0.76125 

770 

0.34688 

38 

0.26587 

107 

504.3 

2.4 

23.929 

199 

0.49242 

201 

18400 

0.76895 

776 

0.34726 

38 

0.26694 

107 

501.9 

2.3 

24.128 

200 

0.49443 

200 

18500 

0.77671 

781 

0.34764 

37 

0.26801 

107 

499.6 

2.3 

24.328 

200 

0.49643 

200 

18600 

0.78452 

787 

0.34801 

38 

0.26908 

108 

497.3 

2.3 

24.528 

201 

0.49843 

201 

18700 

0.79239 

792 

0.34839 

38 

0.27016 

108 

495.0 

2.3 

24.729 

202 

0.50044 

200 

18800 

0.80031 

798 

0.34877 

38 

0.27124 

107 

492.7 

2.3 

24.931 

204 

0.50244 

200 

18900 

0.80829 

803 

0.34915 

38 

0.27231 

108 

490.4 

2.3 

25.135 

204 

0.50444 

200 

19000 

0.81632 

809 

0.34953 

38 

0.27339 

108 

488.1 

2.3 

25.339 

205 

0.50645 

201 

19100 

0.82441 

815 

0.34991 

38 

0.27447 

108 

485.8 

2.3 

25.544 

207 

0.50845 

200 

19200 

0.83256 

820 

0.35029 

38 

0.27555 

109 

483.5 

2.2 

25.751 

207 

0.51045 

200 

19300 

0.84076 

827 

0.35067 

38 

0.27664 

108 

481.3 

2.3 

25.958 

208 

0.51245 

201 

19400 

0.84903 

833 

0.35105 

39 

0.27772 

109 

479.0 

2.2 

26.166 

210 

0.51446 

200 

19500 

0.85736 

838 

0.35144 

38 

0.27881 

108 

476.8 

2.2 

26.876 

210 

0.51646 

200 

19600 

0.86574 

845 

0.35182 

39 

0.27989 

109 

474.6 

2.2 

26.686 

211 

0.51846 

201 

19700 

0.87419 

850 

0.35221 

38 

0.28098 

108 

472.4 

2.2 

26.797 

212 

0.52047 

201 

19800 

0.88269 

857 

0.35259 

39 

0.28206 

109 

470.2 

2.2 

27.009 

214 

0.52248 

200 

19900 

0.89126 

862 

0.35298 

39 

0.28315 

109 

468.0 

2.2 

27.223 

214 

0.52448 

201 

20000 

0.89988 

868 

0.35337 

39 

0.28424 

109 

466.8 

2.2 

27.437 

214 

0.52649 

201 
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z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

126 

0.25000 

141 

0.00000 

380 

i6oao 

210 

0.000 

63 

a 00000 

384 

100 

0.00126 

129 

0.25141 

138 

0.00380 

381 

1579.0 

208 

0.063 

63 

a 00384 

385 

200 

0.00255 

131 

0.25279 

135 

a 00761 

381 

1558.2 

204 

a 126 

65 

0.00769 

386 

300 

a 00386 

134 

a 25414 

132 

a 01142 

381 

1537.8 

200 

a 191 

65 

a 01155 

387 

400 

a 00520 

136 

0.25546 

130 

0.01523 

381 

1517.8 

197 

a 256 

66 

a 01542 

389 

500 

a 00656 

139 

0.25676 

127 

0.01904 

382 

1498.1 

194 

0.322 

68 

0.01931 

390 

600 

a 00795 

141 

a 25803 

125 

a 02286 

381 

1478.7 

191 

0.390 

68 

a 02321 

391 

700 

0.00036 

143 

0.25928 

122 

0.02667 

381 

1459.0 

189 

0.458 

69 

0.02712 

392 

800 

a 01079 

146 

0.26050 

119 

0.03048 

381 

1440.7 

188 

0.527 

70 

0.03104 

393 

900 

a 01225 

149 

0.26169 

116 

0.03429 

381 

1421.9 

189 

0.597 

71 

a 03497 

394 

1000 

a 01374 

151 

a 26285 

113 

0.08810 

380 

1408.0 

186 

a 668 

72 

0.03891 

396 

1100 

a 01525 

153 

a 26398 

110 

0.04190 

380 

1384.4 

181 

a 740 

73 

a 04287 

398 

1200 

0.01678 

156 

0.26508 

107 

0.04570 

378 

1366.3 

177 

0.813 

74 

0.04685 

400 

1300 

a 01834 

100 

a 26615 

104 

0.04948 

376 

1348.6 

173 

0.887 

75 

0.05085 

401 

1400 

a 01994 

163 

a 26719 

104 

a 05324 

372 

1331.3 

168 

0.962 

75 

0.05486 

402 

1500 

0.02157 

165 

0.26823 

104 

0.05696 

367 

1314.5 

164 

1.037 

77 

0.05888 

406 

1600 

0.02322 

169 

a 26927 

107 

0.06063 

361 

1298.1 

160 

1.114 

77 

0.06294 

407 

1700 

a 02491 

172 

0.27034 

110 

0.06424 

357 

1282.1 

155 

1.191 

78 

0.06701 

409 

1800 

0.02663 

175 

0.27144 

111 

0.06781 

352 

1266.6 

150 

1.269 

80 

0.07110 

410 

1900 

0.02838 

178 

0.27255 

112 

0.07133 

347 

1251.6 

146 

1.349 

80 

0.07520 

412 

2000 

a 03016 

181 

0.27367 

112 

0.07480 

340 

1237.0 

143 

1.429 

81 

a 07932 

413 

2100 

a 03197 

184 

0.27479 

110 

a 07820 

333 

1222.7 

138 

1.510 

83 

0.08345 

411 

2200 

0.03381 

187 

0.27589 

109 

0.08153 

324 

1208.9 

133 

1.593 

83 

a 08756 

409 

2300 

0.03568 

190 

a 27698 

108 

0.08477 

316 

1195.6 

128 

1.676 

85 

0.09165 

408 

2400 

0.03758 

193 

0.27806 

107 

0.08793 

307 

1182.8 

123 

1.761 

85 

0.09573 

406 

2500 

0.03951 

197 

a 27913 

106 

0.09100 

300 

1170.5 

119 

1.846 

86 

a 09979 

404 

2600 

a 04148 

200 

0.28019 

105 

0.09400 

290 

1158.6 

112 

1.932 

86 

a 10383 

402 

2700 

0.04348 

203 

0.28124 

104 

0.09690 

280 

1147.4 

106 

2.018 

87 

0.10785 

399 

2800 

0 04551 

206 

0.28228 

102 

0.09970 

270 

1136.8 

101 

2.105 

88 

a 11184 

400 

2900 

0.04757 

209 

0.28330 

100 

0.10240 

260 

1126.7 

97 

2.193 

89 

0.11584 

397 

3000 

0.04966 

212 

0.28430 

98 

0.10500 

250 

1117.0 

94 

2.282 

90 

a 11981 

394 

3100 

a 05178 

216 

0.28528 

96 

0.10750 

240 

1107.6 

92 

2.372 

91 

a 12375 

391 

3200 

0.05394 

218 

0.28624 

94 

0.10990 

230 

1098.4 

90 

2.463 

92 

a 12766 

388 

3300 

a 06612 

222 

0.28718 

92 

0.11220 

220 

1089.4 

88 

2.555 

92 

0.13154 

385 

3400 

a 05834 

225 

0.28810 

90 

0.11440 

210 

1080.6 

85 

2.647 

93 

a 13539 

383 

3500 

0.06059 

228 

0.28900 

88 

0.11650 

202 

1072.1 

83 

2.740 

94 

0.13922 

380 

3600 

0.06287 

231 

0.28988 

86 

0.11852 

196 

1063.8 

80 

2.834 

94 

a 14302 

377 

3700 

a 06518 

234 

0.29074 

84 

0.12048 

190 

1055.8 

78 

2.928 

95 

a 14579 

375 

3800 

0.06752 

237 

0.29158 

82 

0.12238 

184 

1048.0 

76 

3.023 

96 

a 15054 

371 

3900 

a 06089 

240 

0.29240 

80 

a 12422 

178 

104a 4 

74 

3.119 

96 

a 15425 

369 

4000 

a 07228 

243 

0.29320 

78 

0.12600 

173 

1033.0 

71 

3.215 

97 

a 15794 

364 

4100 

a 07472 

247 

0.29398 

76 

0.12773 

167 

1025.9 

69 

3.312 

98 

0.16158 

360 

4200 

0.07719 

249 

0.29474 

74 

0.12940 

160 

1019.0 

68 

3.410 

99 

a 16518 

358 

4300 

a 07968 

252 

0.29548 

73 

0.12100 

155 

1012.2 

67 

3.509 

99 

0.16876 

355 

4400 

0.08220 

255 

0.29621 

71 

' 0.13255 

150 

1005.5 

65 

3.608 

100 

0.17231 

352 

4500 

0.08475 

258 

0.29692 

70 

0.13405 

145 

999.0 

63 

3.708 

100 

0.17583 

346 

4600 

0.08733 

260 

0.29762 

68 

0.13550 

141 

992.7 

61 

3.808 

101 

a 17929 

344 

4700 

0.08993 

264 

0.29830 

66 

0.13691 

137 

986.6 

60 

3.909 

102 

0.18273 

341 

4800 

0.09257 

207 

0.29896 

65 

0.13828 

133 

980.6 

59 

4.011 

102 

0.18614 

338 

4900 

a 09624 

269 

0.29961 

63 

0.13961 

129 

974.7 

57 

4.113 

103 

0.18952 

335 

5000 

0.09795 

272 

0.30024 

61 

0.14090 

123 

969.0 

56 

4.216 

104 

0.19287 

331 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T’ 

A 

logQ 

A 

5000 

0.09793 

272 

0.30024 

61 

a 14090 

123 

969.0 

56 

4.216 

104 

0.19287 

331 

5100 

0.10065 

276 

0.30085 

60 

a 14213 

118 

963.4 

55 

4.320 

104 

0.19618 

328 

5200 

a 10341 

278 

0.30145 

59 

0.14331 

116 

957.9 

55 

4.424 

105 

0.19946 

325 

5300 

a 10619 

280 

a 30204 

57 

0.14447 

114 

952.4 

54 

4.529 

105 

0.20271 

322 

5400 

a 10899 

284 

0.30261 

57 

0.14561 

113 

947.0 

53 

4.634 

106 

0.20593 

319 

5500 

0.11183 

286 

0.30318 

55 

0.14674 

112 

941.7 

53 

4.740 

106 

0.20912 

316 

5600 

a 11469 

290 

0.30373 

54 

0.14786 

110 

936.4 

52 

4.846 

107 

0.21228 

313 

5700 

a 11759 

292 

0.30427 

52 

0.14896 

107 

931.2 

51 

4.953 

108 

0.21541 

810 

5800 

0.12051 

294 

0.30479 

51 

0.15003 

105 

926.1 

51 

6.061 

108 

0.21851 

307 

5900 

a 12345 

298 

0.30530 

51 

0.15106 

102 

921.0 

50 

5.169 

109 

0.22158 

304 

6000 

a 12643 

301 

0.30581 

51 

0.15210 

100 

916.0 

50 

5.278 

109 

0.22462 

302 

6160 

a 12944 

303 

0.30632 

49 

0.15310 

100 

911.0 

49 

5.387 

110 

0.22764 

299 

6200 

0.13247 

306 

0.30681 

49 

0.15410 

100 

906.1 

49 

5.497 

111 

0.23063 

298 

6300 

0.13553 

309 

a 30730 

48 

0.15510 

100 

901.2 

48 

5.608 

111 

0.23361 

295 

6400 

a 13862 

312 

0.30778 

47 

0.15610 

100 

896.4 

48 

5.719 

112 

0.23656 

292 

6500 

0.14174 

314 

0.30825 

46 

0.15710 

99 

891.6 

46 

5.831 

112 

0.23948 

290 

6600 

0.14488 

317 

0.30871 

45 

0.15809 

98 

887.0 

46 

6.943 

113 

a 24238 

288 

6700 

0.14805 

320 

0.30916 

44 

0.15907 

97 

882.4 

45 

6.056 

113 

0.24526 

286 

6800 

0.15125 

323 

0.30960 

44 

0.16004 

96 

877.9 

45 

6.169 

114 

0.24812 

283 

6900 

0.15448 

326 

a 31004 

42 

0.16100 

94 

873.4 

44 

6.283 

115 

0.25095 

281 

7000 

a 15774 

329 

0.31046 

41 

0.16194 

93 

869.0 

44 

6.398 

115 

a 25376 

279 

7100 

0.16103 

331 

0.31087 

40 

0.16287 

92 

864.6 

44 

6.513 

116 

0.25655 

277 

7200 

0.16434 

334 

0.31127 

39 

0.16379 

91 

860.2 

43 

6.629 

117 

0.25932 

276 

7300 

a 16768 

337 

0.31166 

40 

0.16470 

90 

855.9 

43 

6.746 

117 

0.26208 

273 

7400 

0.17105 

340 

0.31206 

39 

0.16560 

90 

851.6 

42 

6.863 

118 

0.26481 

272 

7500 

0.17445 

343 

0.31245 

38 

0.16650 

90 

847.4 

42 

6 .981 

119 

0.26753 

270 

7600 

0.17788 

346 

0.31283 

38- 

0.16740 

90 

843.2 

41 

7.100 

119 

0.27023 

268 

7700 

0.18134 

348 

0.31321 

38 

a 16830 

90 

839.1 

41 

7.219 

119 

0.27291 

266 

7800 

0.18482 

351 

0.31359 

37 

0.16920 

90 

835.0 

40 

7.338 

120 

0.27557 

265 

7900 

a 18833 

354 

a 31396 

37 

0.17010 

90 

831.0 

40 

7.458 

121 

0.27822 

262 

8000 

a 19187 

357 

a 31433 

35 

0 . 17100 

90 

827.0 

41 

7.579 

121 

0.28084 

261 

8100 

0.19544 

360 

0.31468 

35 

0.17190 

90 

822.9 

40 

7.700 

122 

0.28345 

259 

8200 

0.19904 

363 

0.31503 

35 

0.17280 

91 

818.9 

40 

7.822 

122 

0.28604 

258 

8300 

0.20267 

365 

0.31538 

35 

a 17371 

92 

814.9 

40 

7.944 

123 

0.28862 

257 

8400 

.0.20632 

369 

0.31573 

35 

0.17263 

93 

810.9 

39 

8.067 

124 

0.29119 

255 

8500 

0.21001 

371 

0.31608 

35 

0.17356 

91 

807.0 

39 

8.191 

124 

0.29374 

253 

8600 

0.21372 

375 

0.31643 

34 

0.17447 

89 

803.1 

38 

8.315 

125 

0.29627 

252 

8700 

0.21747 

377 

0.31677 

35 

0.17536 

87 

799.3 

38 

8.440 

125 

0.29879 

251 

6800 

0.22124 

380 

0.31712 

34 

0.17623 

85 

795.5 

38 

8.565 

126 

0.30130 

249 

8900 

0.22504 

383 

0.31746 

34 

a 17708 

82 

791.7 

37 

8.691 

127 

0.30379 

248 

9000 

0.22887 

386 

0.31780 

34 

0.17990 

83 

788.0 

37 

8.818 

127 

0.30627 

247 

9100 

0.23273 

389 

0.31814 

34 

0.18073 

84 

784.3 

37 

8.945 

128 

0.30874 

246 

9200 

0.23662 

393 

0.31848 

34 

0.18157 

85 

780.6 

37 

9.073 

128 

0.31120 

244 

9300 

0.24055 

395 

0.31882 

33 

0.18242 

86 

776.9 

37 

9.201 

129 

a 31364 

244 

9400 

0.24450 

398 

0.31915 

34 

0.18328 

87 

773.2 

36 

9.330 

130 

0.31608 

243 

9500 

0.24848 

402 

0.31949 

33 

0.18415 

87 

769.6 

36 

9.460 

130 

0.31851 

240 

9600 

a 25250 

404 

0.31982 

34 

0.18502 

87 

766.0 

35 

9.590 

131 

0.32091 

240 

9700 

0.25654 

407 

0.32016 

33 

0.18589 

86 

762.5 

35 

9.721 

132 

0.32331 

238 

9800 

0.26061 

411 

0.32049 

33 

0.18675 

87 

759.0 

35 

9.853 

132 

0.32569 

238 

9900 

0.26472 

413 

0.32082 

33 

0.18762 

88 

755.5 

35 

9.985 

133 

0.32807 

236 

10000 

0.26885 

416 

0.32115 

32 

0.18850 

86 

752.0 

35 

10.118 

134 

0.33043 

235 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.26885 

416 

0.32115 

32 

0.18850 

86 

752.0 

35 

10.118 

134 

0.33043 

235 

10100 

0.27301 

419 

0.32147 

33 

0.18936 

86 

748.5 

35 

10.252 

134 

a33278 

235 

10200 

0.27720 

422 

0.32180 

32 

0.19022 

87 

745.0 

35 

10.3S6 

134 

a 33513 

234 

10000 

0.28142 

427 

0.32212 

33 

0.19109 

86 

741.5 

35 

10.520 

135 

a 33747 

232 

10400 

0.28569 

428 

0.32245 

32 

0.19195 

87 

738.0 

34 

10.655 

136 

a33979 | 

232 

10500 

0.28997 

433 

0.32277 

32 

0.19282 

87 

734.6 

35 

10.791 

136 

0 34211 | 

231 

10600 

0.29430 

435 

0.32309 

33 

0.19369 

87 

731.1 

34 

ia927 

137 

a34442 

230 

10700 

0.29865 

438 

0.32342 

32 

0.19456 

87 

727.7 

34 

11.064 

138 

a 34672 

229 

10800 

0.30303 

[ 443 

0.32374 

33 

0.19543 

87 

724.3 

34 

11.202 

139 

a 34901 

228 

10900 

0.30746 

, 445 

0.32407 

32 

0.19630 

88 

720.9 

34 

11-341 

139 

a35129 

227 

11000 

0.31191 

448 

0.32439 

32 

0.19718 

88 

717.5 

34 

11.480 

140 

a35356 

227 

11100 

0.31639 

452 

0.32471 

33 

0.19806 

89 

714.1 

33 

11.620 

140 

a 35583 

225 

11200 

0.32091 

454 

0.32504 

32 

0.19895 

89 

710.8 

34 

11.760 

141 

0.35806 

225 

11300 

0.32545 

458 

0.32536 

33 

0.19984 

89 

707.4 

33 

11.901 

142 

a36033 

225 

11400 

0.33003 

462 

0.32569 

32 

0.20073 

90 

704.1 

32 

12.043 

142 

a36258 

224 

11500 

0.33465 

464 

0.32G01 

32 

0.20163 

89 

700.9 

33 

12.185 

143 

0.36482 

223 

11600 

0.33929 

469 

0.32633 

33 

0.20252 

90 

697.6 

33 

12.328 

144 

a36705 

222 

11700 

0.34398 

471 

0.32666 

32 

0.20342 

91 

694.3 

32 

12.472 

144 

a 36927 

221 

11800 

0.34869 

475 

0.32698 

33 

0.20433 

90 

691.1 

32 

12.616 

145 

0.37148 

221 

11900 

0.35344 

478 

0.32731 

32 

0.20523 

91 

687.9 

32 

12.761 

146 

0.37369 

220 

12000 

0.35822 

482 

0.32763 

32 

0.20614 

91 

684.7 

32 

12.907 

146 

0.37589 

220 

12100 

0.36304 

485 

0.32795 

32 

0.20706 

92 

681.5 

32 

13.053 

147 

0.37809 

219 

12200 

0.36789 

488 

0.32827 

32 

0.20797 

61 

678.3 

32 

13 200 

148 

0.38028 

218 

12300 

0.37277 

492 

0.32859 

32 

0.20888 

92 

675.1 

31 

13.348 

148 

0.38246 

218 

12400 

0.37769 

496 

0.32891 

32 

0.20980 

93 

672.0 

32 

13.496 

149 

0.38464 

217 

12500 

0.38265 

499 

0.32923 

31 

0.21073 

92 

668.8 

31 

13.645 

150 

0.38681 

217 

12600 

0.38764 

503 

0.32954 

32 

0.21165 

93 

665.7 

30 

13.795 

151 

0.38898 

216 

12700 

0.39267 

506 

0.32986 

32 

0.21258 

94 

662.7 

31 

13.946 

151 

0.39114 

216 

12800 

0.39773 

510 

0.33018 

32 

0.21352 

93 

659.6 

31 

14.097 

152 

0.39330 

215 

12900 

0.40283 

513 

0.33050 

32 

0.21445 

94 

656.5 

30 

14 249 

153 

a39545 

215 

13000 

0.40796 

517 

0.33082 

31 

0.21539 

96 

653.5 

30 

14402 

153 

a39760 

214 

13100 

0.41313 

520 

0.33113 

32 

0.21634 ! 

95 

650.5 

31 

14.555 

154 

a39974 

214 

13200 

0.41833 

525 

0.33145 

31 

0.21729 

95 

647.4 

30 

14.709 

155 

0.40188 

214 

13300 

0.42358 

528 

0.33176 

31 

0.21824 

96 

644.4 

30 

14864 

156 

0 40402 

213 

13400 

0.42886 

532 

0.33207 

32 

0.21919 1 

96 

641.4 

30 

15.020 

156 

0.40615 

213 

13500 

0.43418 

536 

0.33239 

32 

0.22015 

95 

638.4 

30 

15.176 

157 

0.40828 

212 

13600 

0.43954 

539 

0.33271 

32 

0.22110 

96 

635.4 

30 

15.333 

157 

0.41040 

212 

13700 

0.44493 

543 

0.33303 

32 

0.22206 

96 

632.4 

29 

15.490 

159 

0.41252 

211 

13800 

0.45036 

547 

0.33335 

32 

0.22302 

97 

629.5 

30 

15.649 

159 

0.41463 

211 

13900 

0.45583 

551 

0.33367 

32 

0.22399 

96 

626.5 

29 

15.808 

160 

a 41674 

210 

14000 

0.46134 

555 

0.33399 

32 

0.22495 

97 

623.6 

29 

15.968 

161 

0.41884 

210 

14100 

0.46689 

559 

0.33431 

33 

0.22592 

97 

62a 7 

29 

16-129 

161 

0.42094 

210 

14200 

0.47248 

563 

0 33464 

32 

0.22689 

97 

617.8 

29 

16.290 

162 

0.42304 

210 

1430C 

0.47811 

567 

0.33496 

32 

0.22786 

97 

6149 

29 

16.452 

163 

0.42514 

209 

14400 

0.48378 

571 

0.33528 

33 

0.22883 

98 

612.0 

28 

16.615 

164 

0.42723 

209 

14500 

0.48949 

576 

0.33561 

33 

0.22981 

98 

609.2 

29 

16.779 

165 

a 42932 

209 

14600 

0.49525 

579 

0.33594 

33 

0.23079 

98 

606.3 

28 

16.944 

165 

0.43141 

208 

14700 

0.50104 

584 

0.33627 

33 

0.23177 

99 

603.5 

28 

17.109 

166 

0.43349 

208 

14800 

0.50688 

587 

0.33660 

33 

0.23276 

98 

60a7 

28 

17.275 

167 

0.43567 

208 

14900 

0.51275 

592 

0.33693 

33 

0.23374 

99 

597.9 

28 

17.442 

168 

0.43765 

207 

15000 

0.51867 

596 

0.33726 

33 

0.23473 

99 

595.1 

28 

17.610 

169 

0.43972 

207 
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TABLE II. V=l,600f. t. —Continued* 


*-# 

A 

A 

H 

A 

log &' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

a 51867 

596 

0.33726 

33 

0.23473 

99 

595.1 

28 

17.610 

169 

0.43972 

207 

15100 

0.52463 

600 

0.33750 

34 

0.23572 

100 

592.3 

27 

17.779 

169 

0.44179 

207 

15200 

0.53063 

605 

0.33793 

34 

0.23672 

100 

589.6 

28 

17.948 

170 

0.44386 

207 

15300 

0.53668 

607 

0.33827 

33 

a 23772 

99 

586.8 

28 

18.118 

171 

0.44593 

207 

15400 

0.54275 

613 

0.33860 

34 

a 23871 

101 

584.0 

27 

18.289 

172 

0.44800 

207 

15500 

0.54888 

617 

0.33894 

34 

0.23972 

100 

581.3 

27 

18.461 

172 

0.45007 

206 

15600 

0.55505 

622 

0.33928 

35 

a 24072 

100 

578.6 

27 

18.633 

173 

0.45213 

207 

15700 

0.56127 

626 

0.33961 

34 

a 24172 

101 

575.9 

27 

18.806 

174 

0.45420 

206 

15800 

0.56753 

630 

0.33995 

34 

0.24273 

101 

573.2 

26 

18.980 

175 

0.45626 

205 

15900 

0.57383 

635 

0.34029 

34 

a 24374 

101 

57a 6 

27 

19.155 

176 

0.45831 

206 

16000 

0.58018 

639 

0.34063 

34 

a 24475 

102 

567.9 

26 

19.331 

176 

0.46036 

205 

16100 

0.58657 

644 

0.34007 

34 

0.24577 

101 

565.3 

27 

19.507 

177 

0.46241 

205 

16200 

0.59301 

648 

0.34131 

34 

0.24678 

102 

562.6 

26 

19.684 

178 

0.46446 

205 

16300 

0.59949 

654 

0.34165 

34 

a 24780 

103 

56a 0 

26 

19.862 

179 

0.46651 

206 

16400 

0.60603 

657 

0.34199 

35 

a 24883 

102 

557.4 

26 

20.041 

180 

0.46856 

205 

16500 

0.61261 

662 

0.34234 

34 

0.24985 

102 

654.8 

26 

20.221 

181 

0.47061 

205 

16600 

0.61923 

667 

0.34268 

35 

a 25087 

103 

552.2 

25 

20.402 

181 

0.47266 

204 

16700 

0.62590 

672 

0.34303 

34 

0.25190 

102 

549.7 

26 

20.583 

183 

0.47470 

205 

16800 

0.63262 

676 

0.34337 

35 

0.25292 

103 

547.1 

26 

20.766 

183 

0.47675 

204 

16900 

0.63938 

681 

0.34372 

35 

0.25395 

103 

5445 

25 

20.949 

184 

0.47879 

204 

17000 

0.64619 

686 

0.34407 

35 

a 25498 

103 

542.0 

25 

21.133 

185 

0.48083 

204 

17100 

0.65305 

691 

0.34442 

36 

0.25601 

103 

539.5 

25 

21.318 

186 

0.48287 

205 

17200 

0.65996 

696 

0.34478 

35 

0.25704 

104 

537.0 

25 

21.504 

186 

0.48492 

204 

17300 

0.66602 

701 

0.34513 

35 

0.25808 

104 

5345 

25 

21.690 

188 

0.48696 

204 

17400 

0.67303 

707 

0.34548 

36 

a 25912 

103 

532.0 

25 

21.878 

189 

0.48900 

204 

17500 

0.68100 

711 

0.34584 

36 

0.26015 

104 

529.5 

25 

22.067 

189 

0.49104 

203 

17600 

0.68811 

716 

0.34620 

36 

a 26119 

104 

627.0 

24 

22.256 

190 

0.49307 

204 

17700 

0.69527 

721 

0.34656 

36 

0.26223 

104 

5246 

25 

22.446 

191 

0.49511 

203 

17800 

0.70248 

727 

0.34602 

36 

0.26327 

105 

522.1 

25 

22.637 

192 

0.49714 

204 

17900 

0.70975 

731 

0.34728 

36 

0.26432 

104 

519.6 

24 

22.829 

193 

0.49918 

203 

18000 

0.71706 

736 

0.34764 

36 

0.26536 

105 

517.2 

24 

23.022 

194 

0.50121 

208 

18100 

0.72442 

742 

0.34800 

37 

0.26641 

104 

514 8 

24 

23.216 

195 

0.50324 

203 

18200 

0.73184 

747 

0.34837 

37 

a 26745 

105 

512.4 

24 

23.411 

196 

0.50527 

203 

18300 

0.73931 

752 

0.34874 

36 

0.26850 

105 

5iao 

23 

23.607 

196 

0.50730 

203 

18400 

0.74683 

758 

0.34910 

37 

0.26955 

106 

507.7 

24 

23.803 

198 

0.50983 

208 

18500 

0.75441 

763 

0.34947 

37 

0.27061 

105 

505.3 

24 

24.001 

198 

0.51136 

202 

18600 

0.76204 

769 

0.34984 

38 

027166 

106 

502.9 

23 

24199 

200 

0.61338 

203 

18700 

0.76973 

774 

0.35022 

37 

0.27272 

106 

500.6 

23 

24.399 

200 

0.61541 

203 

18800 

0.77747 

779 

0.35059 

37 

0.27378 

106 

498.3 

24 

24.599 

201 

0.51744 

203 

18900 

0.78526 

785 

0.35096 

38 

0.27484 

106 

495.9 

23 

24.800 

202 

0.61947 

203 

19000 

0.79311 

791 

0.35134 

38 

027690 

106 

493.6 

23 

25.002 

202 

0.52150 

203 

19100 

0.80102 

796 

0.35172 

38 

027696 

106 

491.3 

23 

25.204 

204 

0.52353 

203 

19200 

0.80898 

802 

0.35210 

39 

0.27802 

106 

489.0 

23 

25.408 

204 

0.52556 

202 

19300 

0.81700 

808 

0.35249 

38 

027908 

106 

48a 7 

22 

25.612 

206 

0.52758 

203 

19400 

0.82508 

814 

0.35287 

38 

0.28014 

106 

4845 

23 

25.817 

207 

0.52961 

203 

19500 

0.83322 

819 

0.35325 

39 

0.28120 

107 

482.2 

23 

26.024 

208 

0.53164 

203 

19600 

0.84141 

826 

0.35364 

38 

028227 

106 

479.9 

22 

26.232 

209 

0.53367 

203 

19700 

0.84967 

831 

0.35402 

39 

028333 

107 

477.7 

22 

26.441 

210 

0.53570 

202 

19800 

0.85798 

836 

0.35441 

38 

0.28440 

107 

475.5 

23 

26.651 

212 

0.53772 

203 

19900 

0.86634 

843 

0.35479 

39 

0.28547 

107 

473.2 

22 

26.863 

212 

0.53975 

203 

20000 

0.87477 

849 

0.35518 

39 

028654 

107 

471.0 

23 

27.075 

213 

0.54178 

203 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

119 

0.25000 

142 

0.00000 

380 

1650.0 

210 

0.000 

61 

0.00000 

385 

100 

0.00119 

122 

0.25142 

139 

0.00380 

380 

1629.0 

208 

0.061 

62 

0.00385 

386 

200 

0.00241 

124 

0.25281 

136 

0.00760 

381 

1608.2 

206 

0.123 

63 

0.00771 

387 

300 

0.00365 

126 

0.25417 

133 

0.01141 

381 

1587.6 

204 

0.186 

64 

0.01158 

388 

400 

0.00491 

128 

0.25550 

130 

0.01522 

382 

1567.2 

203 

0.250 

64 

0.01546 

389 

600 

0.00619 

130 

0.25680 

128 

0.01904 

383 

1546.9 

202 

0.314 

65 

0.01935 

390 

600 

0.00749 

132 

0.25808 

125 

0.02287 

384 

1526.7 

201 

0.379 

66 

0.02325 

390 

700 

0.00881 

135 

0.25933 

122 

0.02671 

384 

1506.6 

200 

0.445 

67 

0.02715 

391 

800 

0.01016 

137 

0.26055 

119 

0.03055 

383 

I486.6 

199 

0.512 

68 

0.03106 

392 

900 

0.01153 

139 

0.26174 

116 

0.03438 

382 

1466.7 

197 

0.580 

68 

0.03498 

393 

1000 

0.01292 

142 

0.26290 

113 

0.03820 

381 

1447.0 

194 

0.648 

69 

0.03891 

394 

1100 

0.01434 

144 

0.26403 

110 

0.04201 

380 

1427.6 

190 

0.717 

70 

0.04285 

396 

1200 

0.01578 

147 

0.26513 

108 

0.04581 

379 

1408.6 

185 

0.787 

71 

0.04681 

399 

1300 

0.01725 

151 

a 26621 

106 

0.04960 

376 

1390.1 

181 

0.858 

72 

0.05080 

402 

1400 

0.01876 

153 

0.26727 

105 

0.05336 

374 

1372.0 

176 

0.930 

73 

0.05482 

405 

1500 

0.02029 

156 

0.26832 

107 

0.05710 

372 

1354.4 

172 

1.003 

75 

0.05887 

407 

1600 

0.02185 

158 

0.26939 

109 

0.06082 

371 

1337.2 

168 

1.078 

76 

0.06294 

409 

1700 

0.02343 

162 

0.27048 

111 

0.06453 

370 

1320.4 

164 

1.154 

77 

0.06703 

412 

1800 

0.02505 

165 

0.27159 

112 

0.06823 

369 

1304.0 

161 

1.231 

77 

0.07115 

415 

1900 

0.02670 

167 

0.27271 

115 

0.07192 

368 

1287.9 

159 

1.308 

78 

0.07530 

418 

2000 

0.02837 

171 

0.27386 

116 

0.07560 

364 

1272.0 

156 

1.386 

79 

0.07948 

418 

2100 

0.03008 

173 

0.27502 

116 

0.07924 

355 

1256.4 

151 

1.465 

80 

0.08366 

417 

2200 

0.03181 

177 

0.27618 

115 

0.08279 

346 

1241.3 

145 

1.545 

81 

0.08783 

416 

2300 

0.03358 

180 

0.27733 

114 

0.08625 

337 

1226.8 

139 

1.626 

82 

0.09199 

415 

2400 

0.03538 

182 

0.27847 

113 

0.08962 

328 

1212.9 

133 

1.708 

83 

0.09614 

414 

2500 

0.03720 

186 

0.27960 

112 

0.09290 

318 

1199.6 

127 

1.791 

84 

0.10028 

412 

2600 

0.03906 

189 

0.28072 

111 

0.09608 

308 

1186.9 

122 

1.875 

85 

0.10440 

411 

2700 

0.04095 

192 

0.28183 

110 

0.09916 

298 

1174.7 

117 

1.960 

86 

0.10851 

410 

2800 

0.04287 

195 

0.28293 

109 

0.10214 

288 

1163.0 

112 

2.046 

86 

0.11262 

409 

2900 

0.04482 

198 

0.28402 

108 

0.10502 

278 

1151.8 

108 

2.132 

87 

0.11670 

408 

3000 

0.04680 

201 

0.28510 

105 

0.10780 

270 

1141.0 

103 

2.219 

88 

0.12078 

406 

3100 

0.04881 

204 

0.28615 

103 

0.11050 

262 

1130.7 

99 

2.307 

89 

0.12484 

404 

3200 

0.05085 

207 

0.28718 

100 

0.11312 

253 

1120.8 

97 

2.396 

90 

0.12888 

401 

3300 

0.05292 

211 

0.28818 

97 

0.11565 

244 

1111.1 

94 

2.486 

90 

0.13289 

399 

3400 

0.05503 

214 

0.28915 

94 

0.11809 

235 

1101.7 

91 

2.576 

91 

0.13688 

396 

3500 

0.05717 

217 

0.29009 

91 

0.12044 

227 

1092.6 

88 

2.667 

92 

0.14084 

395 

3000 

0.05934 

220 

0.29100 

88 

0.12271 

218 

1083.8 

85 

2.759 

93 

0.14479 

392 

3700 

0.06154 

224 

0.29188 

87 

0.12489 

209 

1075.3 

83 

2.852 

93 

0.14871 

390 

3800 

0.06378 

227 

0.29275 

86 

0.12698 

200 

1067.0 

81 

2.945 

94 

0.15261 

388 

3900 

'0.06605 

230 

0.29361 

85 

0.12898 

192 

1058.9 

79 

3.039 

95 

0.15649 

384 

4000 

0.06835 

233 

0.29446 

84 

0.13090 

186 

1051.0 

77 

3.134 

96 

0.16033 

380 

4100 

0.07068 

235 

0.29530 

82 

0.13276 

180 

1043.3 

76 

3.230 

96 

0.16413 

377 

4200 

0.07303 

239 

0.29612 

80 

Oi13456 

174 

1035.7 

74 

3.326 

97 

0.16790 

374 

4300 

0.07542 

242 

a 29692 

78 

0.13630 

168 

1028.3 

71 

3.423 

98 

0.17164 

371 

4400 

0.07784 

245 

0.29770 

76 

0.13798 

162 

1021.2 

69 

3.521 

98 

0.17535 

368 

4500 

0.08029 

247 

0.29846 

74 

0.13960 

156 

1014.3 

67 

3.619 

99 

0.17903 

364 

4600 

0.08276 

250 

0.29920 

73 

0.14116 

150 

1007.6 

65 

3.718 

100 

0.18267 

361 

4700 

0.08526 

253 

0.29993 

71 

0.14266 

144 

1001.1 

63 

3.818 

100 

0.18628 

358 

4800 

0.08779 

257 

0.30064 

70 

0.14410 

138 

994.8 

60 

3.918 

101 

0.18986 

355 

4900 

0.09036 

259 

0.30134 

09 

0.14548 

132 

988.8 

58 

4.019 

101 

0.19341 

352 

5000 

0.09295 

262 

0.30203 

68 

0.14680 

128 

983.0 

56 

4.120 

102 

0.19093 

347 
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Table II. V=l f 650 f. 8. —Continued. 


z c 

A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.09295 

262 

0.30203 

68 

0.14680 

128 

983.0 

56 

4.120 

102 

0.19693 

347 

5100 

0.09557 

265 

0.30271 

66 

0.14808 

125 

977.4 

55 

4.222 

103 

0.20040 

344 

5200 

0.09822 

268 

0.30337 

66 

0.14933 

123 

971.9 

54 

4.325 

103 

0.20384 

341 

5300 

0.10090 

271 

0.30403 

63 

0.15056 

121 

966.5 

53 

4.428 

104 

0.20725 

338 

5400 

0.10361 

274 

0.30466 

63 

0.15177 

118 

961.2 

54 

4.532 

105 

0.21063 

335 

5500 

0.10635 

276 

0.30529 

61 

0.15295 

116 

955.8 

54 

4.637 

105 

0.21398 

331 

5600 

0.10911 

279 

0.30590 

60 

0.15411 

113 

950.4 

54 

4.742 

106 

0.21729 

329 

6700 

0.11190 

282 

0.30650 

58 

0.15524 

109 

945.0 

54 

4.848 

106 

0.22058 

326 

5800 

0.11472 

284 

0.30708 

57 

0.15633 

105 

939.6 

54 

4.954 

107 

0.22384 

323 

5900 

0.11756 

288 

0.30765 

56 

0.15738 

102 

934.2 

52 

5.061 

107 

0.22707 

320 

6000 

0.12044 

290 

0.30821 

54 

0.15840 

101 

929.0 

53 

5.168 

108 

0.23027 

317 

6100 

0.12334 

294 

0.30875 

53 

0.15941 

101 

923.7 

52 

5.276 

109 

0.23344 

314 

6200 

0.12628 

296 

0.30928 

51 

0.16042 

100 

918.5 

52 

5.385 

109 

0.23658 

312 

6300 

0.12924 

299 

0.30979 

51 

0.16142 

100 

913.3 

50 

5.494 

no 

0.23970 

309 

6400 

0.13223 

302 

0.31080 

50 

0.16242 

99 

908.3 

49 

5.604 

in 

0.24279 

307 

6500 

0.13525 

304 

0.31080 

48 

0.16341 

98 

903.4 

49 

5.715 

in 

0.24586 

304 

6600 

0.13829 

307 

0.31128 

48 

0.16439 

96 

898.5 

48 

5.826 

ill 

0.24890 

301 

6700 

0.14136 

310 

0.31176 

46 

0.16535 

94 

893.7 

46 

5.937 

112 

0.25191 

299 

6800 

0.14446 

313 

0.31222 

46 

0.16629 

91 

889.1 

46 

6.049 

713 

0.25490 

297 

6900 

0.14759 

316 

0.31268 

44 

0.16720 

90 

884.5 

45 

6.162 

113 

0.25787 

294 

7000 

a 15075 

319 

0.31312 

44 

0.16810 

90 

880.0 

46 

6.275 

114 

0.26081 

292 

7100 

0.15394 

321 

0.31356 

43 

0.16900 

90 

875.4 

46 

6.389 

114 

0.26373 

290 

7200 

0.15715 

324 

0.31399 

43 

0.16990 

90 

870.8 

45 

6.503 

115 

0.26663 

287 

7300 

0.16039 

327 

0.31442 

41 

0.17080 

90 

866.3 

45 

6.618 

116 

0.26950 

286 

7400 

0.16366 

330 

0.31483 

42 

0.17170 

90 

861.8 

44 

6.734 

116 

0.27236 

284 

7500 

0.16696 

333 

0.31525 

40 

0.17260 

90 

857.4 

44 

6.850 

117 

0.27520 

282 

7600 

0.17029 

336 

0.31565 

40 

a 17350 

89 

853.0 

43 

6.967 

118 

0.27802 

280 

7700 

0.17366 

338 

0.31605 

40 

0.17439 

87 

848.7 

43 

7.085 

118 

0.28082 

277 

7800 

0.17703 

341 

0.31045 

38 

0.17526 

87 

844.4 

42 

7.203 

119 

0.28359 

276 

7900 

0.18044 

344 

0.31683 

38 

0.17613 

87 

840.2 

42 

7.322 

119 

0.28635 

274 

8000 

0.18388 

347 

a31721 

37 

0.17700 

89 

836.0 

41 

7.441 

120 

0.28909 

272 

8100 

0.18735 

350 

0.31758 

38 

0.17789 

89 

831.9 

41 

7.561 

121 

0.29181 

271 

8200 

a 19085 

352 

0.31796 

37 

0.17878 

87 

827.8 

40 

7.682 

121 

0.29452 

269 

8300 

0.19437 

356 

0.31833 

36 

0.17965 

86 

823.8 

40 

7.803 

122 

0.29721 

267 

8400 

0.19793 

358 

0.31869 

36 

0.18051 

85 

819.8 

39 

7.925 

122 

0.29988 

266 

8500 

0.20151 

362 

0.31905 

35 

0.18136 

85 

815.9 

39 

8.047 

123 

0.30254 

264 

8600 

0.20513 

364 

0.31940 

34 

0.18221 

84 

812.0 

38 

8.170 

123 

0.30518 

262 

8700 

0.20877 

367 

0.31974 

34 

0.18305 

83 

808.2 

37 

8.293 

124 

0.30780 

261 

8800 

0.21244 

370 

0.32008 

34 

0.18388 

81 

804.5 

37 

8.417 

125 

0.31041 

259 

8900 

a 21614 

373 

0.32042 

33 

0.18469 

81 

800.8 

38 

8.542 

125 

0.31300 

258 

9000 

0.21987 

376 

0.32075 

33 

0.18550 

82 

797.0 

39 

8.667 

126 

0.31558 

256 

9100 

0.22633 

378 

0.32108 

33 

0.18632 

82 

793.1 

38 

8.793 

126 

0.31814 

255 

9200 

0.22741 

382 

0.32141 

32 

0.18714 

83 

789.3 

38 

8.919 

127 

0.32069 

254 

9300 

0.23123 

385 

0.32173 

32 

0.18797 

82 

785.5 

38 

9.046 

128 

0.32323 

252 

9400 

0.23508 

387 

0.32205 

33 

0.18879 

82 

781.7 

37 

9.174 

128 

0.32575 

251 

9500 

0.23895 

391 

0.32238 

32 

0.18961 

82 

778.0 

37 

9.302 

129 

0.32826 

250 

9600 

0.24286 

394 

0.32270 

31 

0.19043 

83 

774.3 

36 

9.431 

129 

0.33076 

248 

9700 

0.24680 

397 

0.32301 

32 

0.19126 

84 

770.7 

36 

9.560 

130 

0.33324 

247 

9800 

0.25077 

400 

0.32333 

31 

0.19210 

85 

767.1 

36 

9.690 

131 

0.33571 

246 

9900 

0.25477 

403 

0.32364 

31 

0.19295 

85 

763.5 

35 

9.821 

131 

0.33817 

244 

10000 

0.25880 

406 

0.32395 

32 

0.19380 

83 

760.0 

36 

9.952 

132 

0.34061 

244 
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ingalls' ballistic tables. 


TABLE II. V=l,65o /. s .— Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

U>gQ 

A 

10000 

0.25880 

406 

0.32395 

32 

0.19380 

83 

760.0 

36 

9.952 

132 

0.34061 

244 

10100 

0.26286 

408 

0.32427 

32 

0.19463 

83 

756.4 

35 

10.084 

133 

0.34305 

242 

10200 

0.26694 

412 

0.32459 

31 

0.19546 

83 

752.9 

35 

10.217 

133 

0.34547 

242 

10300 

0.27106 

415 

0.32490 

32 

0.19629 

83 

749.4 

35 

10.350 

134 

0.34789 

240 

10400 

0.27521 

419 

0.32522 

31 

0.19712 

84 

745.9 

35 

10.484 

134 

0.35029 

240 

10500 

0.27940 

421 

0.32553 

31 

0.19796 

84 

742.4 

34 

10.618 

136 

0.35269 

239 

10600 

a 28361 

425 

0.32584 

32 

0.19880 

83 

739.0 

35 

10.753 

136 

0.35508 

237 

10700 

0.28786 

428 

0.32616 

31 

0.19963 

85 

735.5 

34 

10.889 

136 

0.35745 

237 

10800 

0.29214 

431 

0.32647 

31 

0.20048 

84 

732.1 

33 

11.025 

137 

0.35982 

235 

10900 

0.29646 

434 

0.32878 

31 

0.20132 

85 

728.8 

34 

11.162 

138 

0.36217 

235 

11000 

0.30079 

437 

0.32709 

31 

0.20217 

84 

725.4 

34 

11.300 

138 

0.36462 

234 

11100 

0.30516 

440 

0.32740 

31 

0.20301 

85 

722.0 

33 

11.438 

139 

0.36686 

232 

11200 

0.30956 

443 

0.32771 

30 

0.20386 

85 

718.7 

34 

11.577 

139 

0.36918 

232 

11300 

0.31399 

446 

0.32801 

31 

0.20471 

85 

715.3 

33 

11.716 

141 

0.37150 

231 

11400 

0.31845 

451 

0.32832 

31 

0.20556 

85 

712.0 

33 

11.857 

141 

0.37381 

231 

11500 

0.32296 

453 

0.32863 

30 

0.20641 

86 

708.7 

33 

11.998 

141 

0.37612 

229 

11600 

0.32*149 

457 

0.32893 

31 

0.20727 

86 

705.4 

33 

12.139 

142 

0.37841 

229 

11700 

0.33206 

460 

0.32924 

30 

0.20813 

86 

702.1 

33 

12.281 

143 

0.38070 

228 

11800 

0.33666 

464 

0.32954 

31 

0.20899 

87 

698.8 

33 

12.424 

143 

0.38298 

227 

11900 

0.34130 

467 

0.32985 

30 

0.20986 

87 

695.5 

32 

12.567 

144 

a 38525 

226 

12000 

0.34597 

470 

0.33015 

31 

a 21073 

87 

692.3 

32 

12.711 

145 

0.38751 

226 

12100 

0.36067 

474 

0.33046 

30 

0.21160 

87 

689.1 

32 

12.856 

145 

0.38977 

225 

12200 

0.35541 

477 

0.33076 

31 

0.21247 

88 

685.9 

33 

13.001 

146 

0.39202 

224 

12300 

0.36018 

480 

0.33107 

30 

0.21335 

88 

682.6 

32 

13.147 

147 

0.39426 

224 

12400 

0.36498 

485 

0.33137 

31 

0.21423 

89 

679.4 

31 

13.294 

148 

0.39650 

224 

12500 

0.36983 

487 

0.33168 

31 

0.21512 

89 

676.3 

32 

13.442 

148 

0.39874 

223 

12600 

0.37470 

491 

0.33199 

30 

0.21601 

89 

673.1 

31 

13.590 

149 

0.40097 

222 

12700 

0.37961 

495 

0.33229 

31 

0.21660 

89 

670.0 

32 

13.739 

150 

0.40319 

222 

12800 

0.38456 

498 

0.33260 

30 

0.21779 

90 

666.8 

31 

13.889 

150 

0.40541 

220 

12900 

0.38954 

501 

0.33290 

31 

0.21869 

90 

663.7 

31 

14-039 

161 

0.40761 

220 

13000 

0.39455 

604 

a 33321 

31 

0.21959 

91 

660.6 

31 

14.190 

152 

0.40981 

220 

13100 

0.39959 

508 

0.33352 

31 

0.22050 

91 

657.5 

30 

14.342 

152 

a 41201 

219 

13200 

0.40467 

512 

0.33383 

31 

0.22141 

92 

654.5 

31 

14.494 

153 

0.41420 

218 

13300 

0.40979 

515 

a 33414 

31 

0.22232 

92 

651.4 

30 

14.647 

154 

0.41638 

218 

13400 

0.41494 

520 

a 33445 

31 

0.22324 

92 

648.4 

30 

14.801 

155 

a 41856 

218 

13500 

0.41914 

523 

0.33476 

32 

0.22416 

93 

645.4 

30 

14.956 

155 

0.42074 

217 

13600 

0.42537 

527 

0.33508 

31 

0.22508 

93 

642.4 

30 

15.Ill 

156 

0.42291 

216 

13700 

0.43064 

531 

0.33539 

31 

0.22601 

93 

639.4 

30 

15.267 

157 

0.42507 

216 

13800 

0.43595 

535 

0.33570 

32 

0.22694 

93 

636.4 

30 

15.424 

158 

0.42723 

215 

13900 

0.44130 

539 

0.33602 

31 

0.22787 J 

93 

633.4 

29 

15.582 

158 

0.42938 

215 

14000 

0.44669 

542 

0.33633 

32 

0.22880 

94 

630.5 

29 

15.740 

159 

0.43153 

215 

14100 

0.45211 

545 

0.33665 

31 

0.22974 

93 

627.6 

30 

15.899 

160 

0.43368 

214 

14200 

0.46756 

550 

0.33696 

32 

0.23067 

94 

624.6 

29 

16.059 

160 

0.43582 

214 

14300 

0.46306 

554 

0.33728 

32 

0.23161 

95 

621.7 

29 

16.219 

161 

0.43796 

214 

14400 

0.46860 

558 

0.33760 

32 

0.23256 

95 

618.8 

29 

16.380 

162 

0.44010 

214 

14500 

0.47418 

562 

0.33792 

31 

0.23351 

94 

615.9 

29 

16.542 

163 

0.44224 

213 

14600 

0.47980 

566 

0.33823 

32 

0.23445 

96 

613.0 

28 

10.705 

164 

0.44437 

213 

14700 

0.48546 

570 

0.33855 

33 

0.23541 

95 

610.2 

29 

16.869 

164 

0.44650 

212 

14800 

0.49116 

575 

0.33888 

32 

0.23636 | 

96 

607.3 

29 

17.033 

165 

0.44862 

212 

14900 

0.49691 

578 

0.33920 

32 

0.23732 

96 

604.4 

28 

17.198 

166 

0.45074 

212 

16000 

0.50269 

581 

0.33952 

33 

0.23828 

97 

601.6 

28 

17.364 

167 

0.45286 

211 
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INGALLS’ BALLISTIC TABLES. 


TABLE II. V=1,650 f. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B* 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.50269 

581 

0.33952 

33 

0.23828 

97 

601.6 

28 

17.364 

167 

0.45286 

211 

15100 

0.50850 

586 

0.33985 

32 

0.23925 

96 

598.8 

28 

17.531 

167 

0.45497 

211 

15200 

0.51436 

590 

0.34017 

33 

0.24021 

97 

596.0 

28 

17.698 

168 

0.45708 

211 

15300 

0.52026 

595 

0.34050 

33 

0.24118 

98 

593.2 

27 

17.866 

169 

0.45919 

211 

15400 

0.52621 

599 

0.34083 

33 

0.24216 

97 

590.5 

28 

18.035 

170 

0.46130 

211 

15500 

0.53220 

603 

0.34116 

32 

0.24313 

98 

587.7 

27 

18.205 

170 

0.46341 

210 

15600 

0.53823 

608 

0.34148 

33 

0.24411 

97 

585.0 

27 

18.375 

171 

0.46551 

210 

15700 

0.54431 

612 

0.34181 

33 

0.24508 

98 

582.3 

27 

18.546 

172 

0.46761 

209 

15800 

0.55043 

617 

0.34214 

32 

0.24606 

99 

579.6 

27 

18.718 

173 

0.46970 

209 

15900 

0.55660 

621 

0.34246 

33 

0.24705 

98 

576.9 

27 

18.891 

174 

0.47179 

210 

16000 

0.56281 

624 

0.34279 

33 

0.24803 

99 

574.2 

27 

19.065 

174 

0.47389 

209 

16100 

0.56905 

628 

0.34312 

33 

0.24902 

98 

571.5 

26 

19.239 

176 

0.47598 

208 

16200 

0.57533 

634 

0.34345 

32 

0.25000 

99 

568.9 

27 

19.415 

176 

0.47806 

209 

16300 

0.58167 

638 

0.34377 

33 

0.25099 

100 

566.2 

27 

19.591 

177 

0.48015 

208 

16400 

0.58806 

643 

0.34410 

33 

0.25199 

99 

563.5 

26 

19.768 

178 

0.48223 

208 

16500 

0.59448 

647 

0.34443 

33 

0.25298 

100 

560.9 

26 

19.946 

179 

0.48431 

208 

16600 

0.60095 

653 

0.34476 

34 

0.25398 

99 

558.3 

26 

20.125 

179 

0.48639 

208 

16700 

0.60748 

657 

0.34510 

34 

0.25497 

100 

555.7 

26 

20.304 

180 

0.48847 

208 

16800 

0.61405 

661 

0.34544 

33 

0.25597 

101 

553.1 

26 

20.484 

182 

0.49055 

208 

16900 

0.62066 

667 

0.34577 

34 

0.25698 

101 

550.5 

26 

20.666 

182 

0.49263 

207 

17000 

0.62733 

670 

0.34611 

33 

0.25798 

101 

547.9 

26 

20.848 

183 

0.49470 

207 

17100 

0.63403 

676 

0.34644 

34 

0.25899 

101 

545.3 

25 

21.031 

184 

0.49677 

207 

17200 

0.64079 

680 

0.34678 

33 

0.26000 

101 

542.8 

25 

21.215 

184 

0.49884 

207 

17300 

0.64759 

685 

0.34711 

34 

0.26101 

101 

540.3 

26 

21.399 

186 

0.50091 

206 

17400 

0.65444 

691 

0.34745 

35 

0.26202 

102 

537.7 

25 

21.585 

186 

0.50297 

207 

17500 

0.66135 

695 

0.34780 

34 

0.26304 

101 

535.2 

25 

21.771 

187 

0.50504 

207 

17600 

0.66830 

700 

0.34814 

34 

0.26405 

102 

532.7 

24 

21.958 

188 

0.50711 

206 

.17700 

0.67530 

705 

0.34848 

35 

0.26507 

1 102 

530.3 

25 

22.146 

189 

0.50917 

207 

17800 

0.68235 

710 

0.34883 

35 

0.26609 

102 

527.8 

25 

22.335 

190 

0.51124 

206 

17900 

0.68945 

715 

0.34918 

35 

0.26711 

102 

525.3 

24 

22.525 

191 

0.51330 

206 

18000 

0.69660 

719 

0.34953 

36 

0.26813 

103 

522.9 

24 

22.716 

192 

0.51536 

206 

18100 

0.70379 

725 

0.34989 

36 

0 26916 

102 

520.5 

25 

22.908 

192 

0.51742 

206 

18200 

0.71104 

730 

0.35025 

35 

0.27018 

103 

518.0 

24 

23.100 

194 

0.51948 

206 

18300 

0.71834 

735 

0.35060 

36 

0.27121 

103 

515.6 

24 

23.294 

194 

0.52154 

206 

18400 

0.72569 

741 

0.35096 

36 

0.27224 

103 

513.2 

24 

23.488 

195 

0.52360 

206 

185C0 

0.73310 

746 

0.35132 

36 

0.27327 

103 

510.8 

24 

23.683 

196 

0.52566 

205 

18600 

0.74056 

752 

0.35168 

36 

0.27430 

103 

608.4 

23 

23.879 

198 

0.52771 

206 

18700 

0.74808 

758 

0.35204 

35 

0.27533 

104 

506.1 1 

24 

24.077 

198 

0.52977 

206 

18800 

0.75566 

763 

0.35239 

36 

0.27637 

103 

503.7 

24 

24.275 

199 

0.53183 

206 

18900 

0.76329 

768 

0.35275 

36 

0.27740 

104 

501.3 

23 

24.474 

200 

0.53389 

205 

19000 

0.77097 

772 

0.35311 

36 

0.27844 

104 

499.0 

23 

24.674 

201 

0.53594 

205 

19100 

0.77869 

777 

0.35347 

36 

0.27948 

104 

496.7 

23 

24.875 

201 

0.53799 

205 

19200 

0.78646 

784 

0.35383 

36 

0.28052 

105 

494.4 

24 

25.076 

203 

0.54004 

206 

19300 

0.79430 

789 

0.35419 

36 

0.28157 

104 

492.0 

23 

25.279 

204 

0.54210 

205 

19400 

0.80219 

796 

0.35455 

36 

0.28261 

105 

589.7 

22 

25.483 

205 

0.54415 

205 

19500 

0.81015 

801 

0.35491 

36 

0.28366 

104 

487.5 

23 

25.488 

205 

0.54620 

205 

19600 

0.81816 

808 

0.35527 

37 

0.28470 

105 

485.2 

23 

25.893 

207 

0.54825 

205 

19700 

0.82624 

813 

0.35564 

37 

0.28575 

105 

482.9 

22 

26.100 

208 

0.55030 

206 

19800 

0.83437 

820 

0.35801 

36 

0.28680 

104 

480.7 

23 

26.308 

208 

0.55236 

205 

19900 

0.84257 

825 

0.35637 

37 

0.28784 

105 

478.4 

22 

26.516 

210 

0.55441 

205 

20000 

0.85082 

831 

0.35674 

37 

0.28889 

105 

476.2 

23 

26.726 

211 

0.55646 

206 
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TABLE II. V=l,700f. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

112 

0.25000 

142 

0.00000 

380 

1700.0 

220 

0.000 

59 

0.00000 

381 

100 

0.00112 

115 

0.25142 

139 

0.00380 

380 

1678.0 

218 

0.059 

60 

0.00381 

382 

200 

0.00227 

116 

0.25281 

136 

0.00760 

380 

1656.2 

215 

0.119 

61 

0.00763 

384 

300 

0.00343 

119 

0.25417 

133 

a 01140 

380 

1634.7 

213 

0.180 

61 

a 01147 

386 

400 

0.00462 

121 

0.25550 

130 

0.01520 

381 

1613.4 

211 

0.241 

63 

a 01533 

388 

500 

0.00583 

122 

0.25680 

128 

0.01901 

382 

1592.3 

209 

0.304 

63 

0.01921 

390 

600 

0.00705 

125 

0.25808 

125 

0.02283 

382 

1571.4 

207 

0.367 

64 

a 02311 

392 

700 

0.00830 

127 

0.25933 

122 

0.02665 

382 

1550.7 

205 

0.431 

65 

0.02708 

394 

800 

0.00957 

129 

0.26055 

119 

0.03047 

382 

1530.2 

202 

0.496 

66 

0.03097 

395 

900 

0.01086 

131 

0.26174 

116 

0.03429 

381 

1510.0 

200 

0.562 

67 

0.03492 

395 

1000 

0.01217 

134 

0.26290 

113 

0.03810 

380 

1490.0 

197 

0.629 

67 

0.03887 

395 

1100 

0.01351 

136 

0.26403 

110 

a 04190 

380 

1470.3 

194 

0.696 

69 

0.04282 

396 

1200 

0.01487 

139 

0.26513 

107 

0.04570 

380 

1450.9 

191 

0.765 

69 

0.04678 

399 

1300 

0.01626 

142 

0.26620 

105 

0.04950 

380 

1431.8 

187 

0.834 

70 

0.05077 

402 

1400 

0.01768 

144 

0.26725 

104 

0.05330 

380 

1413.1 

183 

0.904 

71 

0.05479 

405 

1500 

0.01912 

147 

0.26829 

106 

0.05710 

380 

1394.8 

180 

0.975 

73 

0.05884 

408 

1600 

0.02059 

149 

0.26935 

108 

0.06090 

379 

1376.8 

176 

1.048 

73 

0.06292 

411 

1700 

0.02208 

152 

0.27043 

110 

0.06469 

379 

1359.2 

174 

1.121 

74 

a 06703 

415 

1800 

0.02360 

155 

0.27153 

112 

0.06848 

377 

1341.8 

171 

1.195 

75 

0.07118 

417 

1900 

0.02515 

158 

0.27265 

114 

0.07225 

375 

1324.7 

167 

1.270 

76 

0.07535 

420 

2000 

0.02673 

160 

0.27379 

116 

0.07600 

370 

1308.0 

162 

1.346 

77 

0.07955 

422 

2100 

0.02833 

164 

0.27495 

118 

0.07970 

364 

1291.8 

157 

1.423 

77 

0.08377 

422 

2200 

0.02997 

167 

0.27613 

120 

0.08334 

358 

1276.1 

153 

1.500 

79 

0.08799 

422 

2300 

Q. 03164 

169 

0.27733 

121 

0.08692 

352 

1260.8 

149 

1.579 

80 

0.09221 

421 

2400 

0.03333 

173 

0.27854 

122 

0.09044 

346 

1245.9 

144 

1.659 

80 

0.09642 

419 

2500 

0.03506 

175 

0.27976 

121 

0.09390 

338 

1231.5 

140 

1.739 

82 

0.10061 

417 

2600 

0.03681 

179 

0.28097 

119 

0.09728 

330 

1217.5 

136 

1.821 

83 

0.10478 

417 

2700 

0.03860 

182 

0.28216 

116 

0.10058 

322 

1203.9 

131 

' 1.904 

83 

0.10895 

416 

2800 

0.04042 

185 

0.28332 

114 

0.10380 

314 

1190.8 

126 

1.987 

85 

0.11311 

414 

2900 

0.04227 

188 

0.28446 

111 

0.10694 

306 

1178.2 

120 

2.072 

85 

0.11725 

414 

3000 

0.04415 

191 

0.28557 

108 

0.11000 

295 

1166.2 

114 

2.157 

87 

a 12139 

414 

3100 

0.04606 

194 

0.28665 

104 

0.11295 

285 

1154.8 

109 

2.244 

87 

0.12553 

413 

3200 


197 

0.28769 

101 

0.11580 

275 

1143.9 

105 

2.331 

88 

0.12966 

412 

3300 


201 

0.28870 

98 

0.11855 

265 

1133.4 

103 

2.419 

89 

0.13378 

410 

3400 


203 

0.28968 

96 

0.12120 

254 

112S.1 

99 


89 

0.13788 

409 

3500 

■nilw!] 

207 

0.29064 

94 

0.12374 

245 

1113.2 

96 

2.597 

90 

0.14297 

408 

3600 

ELiil 

210 

0.29158 

92 

0.12619 

236 


94 

2.687 

91 

a 14605 

406 

3700 

0.05818 

m i 

0.29250 

91 

a 12855 

227 

1094.2 

91 

2.778 

92 

0.15011 

404 

3800 


mm 

0.29341 

90 

0.13082 

218 

1085.1 

87 


93 

0.15415 

402 

3900 

0.06247 

Ha 

0.29431 

89 

0.13300 

210 

1076.4 

84 

2.963 

93 

a 15817 

399 

4000 

0.06466 

222 

0.29520 

89 

0.13510 

203 

1068.0 

82 

3.056 

94 

0.16216 

395 

4100 

0.06688 

226 

0.29609 

89 

0.13713 

197 

1059.8 

79 


95 

0.16611 

392 

4200 

0.06914 

228 

0.29698 

88 

0.13910 

190 

1051.9 

77 


95 

0.17003 

388 

4300 

0.07142 

232 

0.29786 

88 

a 14100 

183 

1044.2 

78 


96 

0.17391 

385 

4400 

0.07374 

234 


87 

0.14283 

177 

1086.6 

73 

3.436 

97 

a 17776 

383 

4500 

0.07608 

237 


87 

0.14460 

170 

1029.3 

71 

3.533 

97 

0.18159 

mm 

4600 

0.07845 

240 


86 

0.14630 

163 

1022.2 

69 


98 

0.18539 

377 

4700 


244 


85 

0.14793 

156 

1015.3 

67 

3.728 

99 

0.18916 

374 

4800 

0.08329 

246 


82 

0.14949 

149 


64 

3.827 

99 


371 

4900 

0.08576 

249 

0.30301 

80 

Hi 

142 


62 

3.926 

100 

0.19661 

367 



252 


77 


137 


m 


101 


363 
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TABLE II. V—1,700 /. 8 .—Continued. 


Smm x 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.06824 

252 

0.30381 

77 

0.15240 

137 

996.0 

60 

4.026 

101 

0.20028 

363 

5100 

0.00076 

255 

0.30458 

75 

0.15377 

133 

99a 0 

59 

4.127 

101 

0.20391 

360 

6200 

0.09331 

258 

0.30533 

73 

0.15510 

130 

984.1 

58 

4.228 

102 

0.20761 

357 

5300 

0.09589 

261 

0.30606 

72 

0.15640 

127 

978.3 

57 

4.330 

102 

0.21108 

354 

5400 

0.09850 

264 

0.30678 

70 

0.15767 

123 

972.6 

56 

4.432 

103 

0.21462 

351 

5500 

0.10114 

266 

a 30748 

68 

0.15890 

120 

967.0 

56 

4.535 

104 

0.21813 

347 

5600 

0.10380 

270 

0.30816 

66 

0.16010 

117 

961.4 

55 

4.639 

104 

0.22160 

344 

6700 

a 10650 

272 

0.30882 

65 

0.16127 

114 

955.9 

54 

4.743 

105 

0.22504 

341 

5800 

0.10922 

275 

0.30947 

63 

0.16241 

111 

950.5 

53 

4.848 

106 

0.22845 

338 

6900 

0.11197 

278 

0.31010 

61 

0.16352 

108 

945.2 

52 

4.954 

106 

a 23183 

335 

6000 

a 11475 

281 

0.31071 

58 

a 16460 

106 

940.0 

52 

5.060 

107 

0.23518 

332 

6100 

0.11756 

284 

0.31129 

56 

a 16566 

103 

934.8 

52 

5.167 

107 

0.23850 

329 

6200 

0.12040 

286 

0.31185 

54 

0.16669 

100 

929.6 

51 

5.274 

108 

0.24179 

326 

6300 

a 12326 

289 

0.31239 

54 

0.16769 

98 

924.5 

51 

5.382 

109 

0.24505 

323 

6400 

a 12615 

292 

0.31293 

52 

0.16867 

96 

919.4 

50 

5.491 

109 

0.24828 

321 

6500 

0.12907 

295 

0.31345 

50 

0.16963 

94 

914.4 

50 

5.600 

110 

0.25149 

318 

6600 

a 13202 

298 

a 31395 

49 

0.17057 

92 

909.4 

49 

5.710 

110 

a 25467 - 

316 

6700 

0.13500 

300 

a 31444 

48 

0.17149 

91 

904.5 

49 

5.820 

111 

a 25782 1 

312 

6800 

0.13800 

303 

0.31492 

46 

0.17240 

90 

899.6 

48 

5.931 

111 

0.26094 

310 

6900 

0.14103 

306 

a 31538 

45 

0.17330 

90 

894.8 

48 

6.042 

112 

0.26404 

307 

7000 

a 14409 

309 

a 31583 

45 

a 17420 

90 

800.0 

46 

6.154 

113 

a 26711 

306 

7100 

a 14718 

312 

a 31628 

44 

a 17510 

89 

885.4 

45 

6.267 

113 

a 27016 

303 

7200 

0.15030 

315 

a 31672 

43 

a 17599 

88 

880.9 

45 

6.380 

114 

a 27319 

301 

7300 

a 15345 

317 

a 31715 

43 

a 17687 

88 

876.4 

44 

6.494 

114 

a 27620 

296 

7400 

a 15662 

320 

a 31758 

42 

a 17775 

87 

872.0 

44 

6.608 

115 

a 27918 

296 

7500 

0.15982 

323 

0.31800 

40 

0.17862 

87 

867.6 

44 

6.723 

116 

a 28214 

294 

7600 

a 16305 

326 

a31840 

40 

a 17949 

86 

863.2 

44 

6.839 

116 

a 28508 

292 

7700 

a 16631 

329 

0.31880 

39 

a 18035 

86 

858.8 

43 

6.955 

117 

a 28800 

290 

7800 

0.16960 

331 

0.31919 

38 

a 18121 

85 

854.5 

43 

7.072 

117 

0.29090 

287 

7900 

a 17291 

334 

a 31957 

37 

a 18206 

84 

850.2 

42 

7.189 

118 

a 29377 

285 

8000 

a 17625 

337 

a 31994 

37 

a 18290 

84 

846.0 

42 

7.307 

118 

a 29662 

283 

8100 

a 17962 

340 

0.32031 

36 

0.18374 

84 

841.8 

42 

7.425 

119 

a 29945 

282 

8200 

0.18302 

343 

0.32067 

36 

a 18458 

84 

837.6 

42 

7.544 

120 

a 30227 

280 

8300 

a 18645 

346 

0.32103 

36 

0.18542 

83 

883.4 

42 

7.664 

120 

a 30507 

278 

8400 

a 18991 

349 

0.32139 

35 

a 18625 

83 

829.2 

41 

7.784 

121 

0.30785 

276 

8500 

0.19340 

351 

0.32174 

35 

a 18708 

83 

825.1 

41 

7.905 

122 

0.31061 

274 

8600 

0.19691 

355 

a 32209 

35 

a 18791 

83 

821.0 

40 

8.027 

122 

a 31335 

273 

8700 

0.20046 

357 

0.32244 

34 

a 18874 

82 

817.0 

40 

8.149 

123 

0.31608 

271 

8800 

0.20403 

360 

0.32278 

33 

a 18956 

82 

813.0 

40 

8.272 

123 

a 31879 

269 

8900 

0.20763 

363 

a 32311 

33 

a 19038 

82 

809.0 

40 

8.395 

124 

a 32148 

268 

9000 

0.21126 

366 

a 32344 

34 

0.19120 

81 

805.0 

38 

8.519 

124 

a 32416 

266 

9100 

0.21492 

369 

a 32378 

34 

0.19201 

81 

801.2 

38 

8.643 

125 

0.32682 

266 

9200 

a 21861 

372 

0.32412 

34 

0.19282 

80 

797.4 

37 

8.768 

126 

a 32947 

263 

9300 

0.22233 

375 

a 32446 

34 

a 19362 

80 

793.7 

37 

8.894 

127 

a 33210 

262 

9400 

a 22608 

378 

a 32480 

33 

a 19442 

80 

790.0 

37 

9.021 

127 

a 33472 

260 

9500 

0.22986 

380 

a 32513 

34 

a 19522 

80 

786.3 

37 

9.148 

127 

0.33732 

259 

9600 

0.23366 

384 

a 32547 

33 

a 19602 

80 

782.6 

37 

9.275 

128 

0.33991 

257 

9700 

a 23750 

387 

a 32580 

32 

a 19682 

80 

778.9 

37 

9.403 

129 

a 34248 

256 

9800 

0.24137 

389 

0.32612 

33 

0.19762 

79 

775.2 

36 

9.532 

129 

a 34504 

254 

9900 

a 24526 

393 

0.32645 

32 

a 19841 

79 

771.6 

36 

9.661 

130 

a 34758 

253 

10000 

0.24919 

6019°— 

395 

18- 

a 32677 

-10 

32 

a 19920 

79 

768.0 

36 

9.791 

131 

0.35011 

252 
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TABLE II. V=l,700 f. 8 .—Continued. 


7mm X 

Zmm c^ 

D 

D 


D 


D 


D 

T' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.24919 

395 

0.32677 

32 

0.19920 

79 

768.0 

36 

9.791 

130 

035011 

252 

10100 

0.25314 

398 

0.32709 

31 

0.19999 

79 

764.4 

36 

9.921 

131 

0.35263 

251 

10200 

0.25712 

402 

0.32740 

32 

0.20078 

80 

760.8 

36 

10.052 

132 

0.35514 

249 

10300 

0.26114 

405 

0.32772 

31 

0.20168 

80 

757.2 

35 

10184 

132 

0.35763 

249 

10400 

0.26519 

408 

0.32803 

31 

0.20238 

80 

753.7 

36 

10.316 

133 

0.36012 

247 

10600 

0.26927 

411 

0.32834 

31 

0.20318 

80 

740.2 

35 

10.449 

134 

0.36259 

246 

10600 

0.27338 

414 

0.32865 

31 

0.20396 

80 

746.7 

35 

10583 

134 

036505 

245 

10700 

0.27752 

417 

0.32896 

31 

0.20478 

80 

743.2 

34 

10717 

135 

036750 

244 

10800 

0.28169 

420 

0.32927 

31 

0.20658 

81 

739.8 

33 

10 852 

136 

0.36994 

242 

10900 

0.28689 

424 

0.32958 

30 

0.20639 

81 

736.5 

34 

10988 

136 

0.37236 

242 

11000 

0.29013 

426 

0.32988 

30 

0.20720 

81 

733.1 

34 

11.124 

137 

037478 

241 

1110O 

0.29439 

429 

a 33018 

30 

0.20801 

81 

729.7 

34 

11.261 

137 

037719 

240 

11200 

0.29868 

433 

0.33048 

30 

0.20882 

81 

726.3 

34 

11.398 

138 

0.37959 

239 

11300 

0.30301 

436 

0.33078 

30 

0.20963 

81 

722.9 

34 

11.586 

138 

038198 

238 

11400 

0.30737 

439 

0.33108 

30 

0.21044 

82 

719.5 

34 

11.674 

139 

0.38436 

237 

11600 

0.31176 

443 

0.33138 

30 

0.21126 

82 

716.1 

33 

11.813 

140 

0.38673 

236 

11600 

0.31619 

446 

a 33168 

30 

0.21208 

83 

712.8 

33 

11.953 

141 

038909 

236 

11700 

0.32066 

449 

a 33198 

29 

0.21291 

82 

709.5 

33 

12.094 

141 

0.39145 

234 

11800 

0.32614 

463 

0.33227 

30 

0.21373 

83 

706.2 

33 

12.235 

142 

0.39379 

233 

11900 

0.32967 

466 

0.33257 

29 

a 21456 

83 

702.9 

33 

12.377 

143 

0.39612 

233 

12000 

0.83423 

469 

0.33286 

29 

a 21539 

84 

699.6 

33 

12.520 

143 

039845 

232 

12100 

0.33882 

462 

0.33315 

29 

a 21623 

84 

696.3 

32 

12.663 

144 

0.40077 

231 

12200 

0.34344 

466 

0.33344 

29 

0.21707 

84 

693.1 

32 

12.807 

144 

0.40308 

231 

12300 

0.34809 

469 

a 33373 

30 

0.21791 

85 

689.9 

32 

12.961 

146 

0.40539 

230 

12400 

0.36278 

473 

0.33403 

29 

0.21876 

86 

086.7 

32 

13.097 

146 

0.40769 

229 

12500 

0.36751 

476 

0.33432 

29 

0.21962 

85 

683.5 

32 

13.243 

146 

0.40998 

228 

12600 

0.36227 

4s0 

a 33461 

30 

a 22047 

86 

680.3 

32 

13.389 

148 

0.41226 

228 

12700 

0.36707 

483 

a 33491 

29 

0.22133 

86 

677.1 

31 

13.537 

148 

041454 

227 

12800 

0.37190 

487 

0.33520 

30 

0.22219 

86 

674.0 

32 

13.685 

149 

0.41681 

226 

12900 

0.37677 

490 

0.33550 

29 

0.22305 

87 

67a 8 

31 

13.834 

149 

0.41907 

226 

13000 

0.38167 

493 

0.33579 

29 

0.22392 

87 

667.7 

31 

10983 

150 

042133 

225 

13100 

0.38660 

497 

0.33606 

30 

0.22479 

87 

064.6 

31 

14.133 

151 

0.42358 

224 

13200 

0.39157 

600 

0.33638 

29 

0.22566 

88 

061.5 

31 

14.284 

151 

0.42582 

224 

13300 

0.39657 

604 

0.33667 

30 

0.22654 

88 

658.4 

31 

14.435 

152 

0.42806 

224 

13400 

a 40161 

608 

0.33697 

30 

0.22742 

88 

656.3 

31 

14.587 

153 

043030 

223 

13600 

0.40669 

511 

0.33727 

29 

0,22830 

88 

662; 2 

30 

14.740 

154 

0.43253 

222 

136Q0 

0.41180 

515 

0.33766 

30 

0.22918 

89 

649.2 

30 

14.894 

155 

0.43475 

221 

13700 

0.41695 

519 

0.33786 

30 

0.23007 

90 

646.2 

30 

15.049 

155 

0.43696 

221 

13800 

0.42214 

523 

0.33816 

30 

0.23097 

89 

643.2 

30 

15.204 

156 

043917 

221 

13900 

a 42737 

527 

0.33846 

30 

0.23188 

90 

640.2 

30 

15.360 

156 

044138 

220 

14000 

a 43264 

529 

a 33876 

30 

Ol 23276 

90 

637.2 

30 

15.516 

156 

044358 

220 

14100 

a 43793 

533 

0.33906 

30 

0.23366 

91 

634.2 

29 

15.673 

158 

044578 

219 

14200 

0.44326 

538 

0.33936 

30 

a 23457 

91 

631.3 

30 

15.831 

159 

044797 

219 

14300 

a 44864 

642 

0.33966 

30 

0.23548 

91 

628.3 

29 

15.990 

160 

045016 

218 

14400 

0.46406 

546 

a 33996 

30 

0.23639 

92 

625.4 

29 

16.150 

160 

046234 

218 

14600 

0.46952 

649 

0.34026 

30 

0.23731 

92 

622.5 

29 

16.310 

161 

0.45452 

218 

14600 

0.46601 

663 

a 34066 

31 

0.23823 

92 

619.6 

29 

16.471 

162 

045670 

217 

14700 

0.47054 

567 

0.34087 

30 

0.23915 

93 

616.7 

29 

16.633 

163 

045887 

217 

14800 

0.47611 

661 

0.34117 

31 

0.24008 

93 

613.8 

28 

16.796 

163 

0.46104 

216 

14900 

0.48172 

666 

0.34148 

31 

0.24101 

93 

611.0 

29 

16959 

164 

0.46320 

216 

16000 

0.48738 

569 

O 34179 

31 

a 24194 

94 

608.1 

28 

17.123 

165 

046536 

216 
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Z-.X 

A 

A 

B 

A 

logB ' 

A 

u 

A 

T 

A 

loffQ 

A 

15000 

0.48738 

569 

0.34179 

31 

0.24194 

94 

608.1 

28 

17.123 

165 

0.46536 

216 

15100 

0 49307 

573 

0.34210 

31 

0.24288 

94 

605.3 

29 

17.288 

165 

0.46752 

215 

15200 

0.49880 

577 

0.34241 

31 

0.24382 

94 

602.4 

28 

17.453 

167 

0.46967 

215 

15300 

0.50457 

582 

0.34272 

31 

0.24476 

94 

599.6 

28 

17.620 

167 

0.47182 

215 

15400 

0.51039 

586 

0.34303 

31 

0.24570 

94 

596.8 

28 

17.787 

168 

0.47397 

214 

15500 

0.51625 

590 

0.34334 

32 

0.24664 

95 

594.0 

27 

17.955 

169 

0.47611 

214 

15600 

a 52215 

594 

0.34366 

32 

0.24759 

95 

591.3 

28 

18.124 

169 

0.47825 

214 

15700 

0.52809 

598 

0.34398 

31 

0.24854 

95 

588.5 

27 

18.293 

170 

0.48039 

213 

15800 

0.53407 

602 

0.34429 

32 

0.24949 

95 

585.8 

28 

18.463 

172 

0.48252 

213 

15900 

a 64009 

607 

0.34461 

32 

0.25044 

95 

583.0 

27 

18.635 

172 

0.48465 

213 

16000 

a 54616 

611 

0.34493 

32 

0.25139 

96 

580.3 

27 

18.807 

173 

0.48678 

213 

16100 

0.55227 

616 

0.34525 

32 

0.25235 

96 

577.6 

27 

18.980 

173 

0.48891 

212 

16200 

0.55843 

620 

0.34557 

32 

0.25331 

96 

574.9 

27 

19.153 

174 

0.49103 

212 

16300 

0.56463 

624 

0.34589 

33 

0.25427 

96 

573.2 

27 

19.327 

175 

0.49315 

212 

16400 

0.57087 

629 

0.34622 

33 

0.25523 

97 

669.5 

27 

19.502 

176 

0.49527 

212 

16500 

0.57716 

633 

0.34655 

32 

0.25620 

97 

566.8 

26 

19.678 

177 

0.49739 

212 

16600 

0.58349 

638 

0.34687 

33 

0.25717 

97 

564.2 

26 

19.855 

178 

0.49951 

211 

16700 

0.58987 

643 

0.34720 

32 

a 25814 

97 

661.6 

26 

20.033 

179 

0.50162 

211 

16800 

0.59630 

647 

0.34752 

33 

0.25911 

98 

559.0 

26 

20.212 

179 

0.50373 

211 

16900 

0.60277 

651 

0.34785 

33 

0.26009 

98 

556.4 

26 

20.391 

180 

0.50584 

211 

17000 

0.60928 

656 

0.34818 

33 

0.26107 

98 

553.8 

26 

20.571 

183 

0.50795 

211 

17100 

0.61584 

661 

0.34851 

33 

0.26205 

99 

551.2 

25 

20.754 

183 

0.51006 

210 

17200 

0.62245 

665 

0.34884 

33 

0.26304 

99 

548.7 

26 

20.937 

184 

0.51216 

210 

17300 

0.62910 

670 

0.34917 

33 

0.26403 

99 

546.1 

26 

21.121 

184 

0.51426 

210 

17400 

0.63580 

675 

0.34950 

33 

0.26502 

99 

543.5 

25 

21.305 

185 

0.51636 

209 

17500 

0.64255 

680 

0.34983 

33 

0.26601 

99 

541.0 

25 

21.490 

185 

0.51845 

210 

17600 

0.64935 

685 

0.35016 

33 

0.26700 

100 

538.5 

25 

21.675 

185 

0.52055 

210 

17700 

0.65620 

690 

0.35049 

81 

0.26800 

100 

536.0 

25 

21.860 

186 

0.62265 

209 

17800 

0.66310 

694 

0.35083 

34 

0.26900 

99 

533.5 

25 

22.046 

186 

0.52474 

209 

17900 

0.67004 

699 

0.35117 

34 

0.26999 

100 

531.0 

25 

22.232 

187 

0.52083 

209 

8000 

0.67703 

705 

0.35151 

34 

0.27099 

100 

528.5 

25 

22.419 

190 

0.52892 

209 

18100 

0.68408 

709 

0.35185 

34 

a 27199 

100 

526.0 

24 

22.609 

193 

0.53101 

209 

18200 

0.69117 

715 

0.35219 

34 

0.27299 

100 

523.6 

25 

22.802 

193 

0.53310 

208 

18300 

0.69832 

720 

0.35253 

34 

0.27399 

100 

521.1 

24 

22.995 

193 

0.53518 

209 

18400 

0.70552 

726 

0.35287 

35 

0.27499 

100 

518.7 

24 

23.188 

194 

0.53727 

209 

18500 

0.71278 

730 

0.35322 

34 

0.27599 

101 

616.3 

25 

23.382 

194 

0.53936 

208 

18600 

0.72008 

735 

0.35356 

35 

a 27700 

101 

513.8 

24 

23.576 

194 

0.54144 

208 

18700 

0.72743 

741 

0.35391 

34 

0.27801 

101 

51L4 

23 

23.770 

195 

0.54352 

209 

18800 

0.73484 

746 

0.35425 

35 

a 27902 

101 

509.1 

24 

23.965 

195 

0.54561 

208 

18900 

0.74230 

751 

0.35460 

35 

a 28003 

102 

506.7 

24 

24.160 

196 

0.54769 

208 

19000 

0.74981 

756 

0.35495 

35 

a 28105 

102 

504.3 

23 

24.356 

199 

0.54977 

208 

19100 

0.75737 

762 

0.35530 

35 

0.28207 

102 

502.0 

24 

24.555 

199 

0.55185 

208 

19200 

0.76499 

767 

0.35565 

35 

0.28309 

102 

499.6 

23 

24.754 

201 

0.55393 

208 

19300 

0.77266 

773 

0.35600 

35 

a 28411 

102 

497.3 

23 

24.955 

202 

0.55601 

208 

19400 

0.78039 

779 

0.35635 

36 

0.28513 

102 

495.0 

23 

25.157 

203 

0.65809 

207 

19500 

0.78818 

784 

0.35671 

36 

0.28615 

103 

492.7 

23 

25.360 

203 

0.56016 

208 

19600 

0.79602 

789 

0.35707 

35 

0.28718 

103 

490.4 

23 

25.563 

204 

0.66224 

208 

19700 

0.80391 

795 

0.35742 

38 

0.28821 

103 

488.1 

23 

25.767 

205 

0.56432 

208 

19800 

0.81186 

801 

•0.35778 

36 

0.28624 

103 

485.8 

22 

25.972 

207 

0.56640 

208 

19900 

0.81987 

806 

0.35814 

36 

0.29027 

103 

483.6 

23 

28.179 

207 

0.56848 

207 

20000 

0.82793 

811 

0.35850 

36 

0.29130 

103 

481.3 

23 

26.386 

207 

0.57055 

207 
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z- x 

z ”c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

106 

0.25000 

141 

0.00000 

382 

1750.0 

228 

0.000 

58 

0.00000 

384 

100 

0.00106 

108 

0.25141 

138 

0.00382 

381 

1727.2 

226 

0.058 

58 

0.00384 

386 

200 

0.00214 

110 

0.25279 

135 

0.00763 

381 

1704.6 

222 

0.116 

59 

0.00770 

387 

300 

0.00324 

112 

0.25414 

132 

0.01144 

381 

1682.4 

221 

0.175 

60 

0.01157 

388 

400 

0.00436 

114 

0.25546 

129 

0.01525 

382 

1660.3 

217 

0.235 

61 

0.01545 

391 

500 

0.00550 

116 

0.25675 

127 

0.01907 

380 

1638.6 

215 

0.296 

62 

0.01936 

391 

600 

0.00666 

118 

0.25802 

125 

0.02287 

381 

1617.1 

211 

0.358 

62 

a 02327 

393 

700 

0.00784 

119 

0.25927 

122 

0.02668 

381 

1596.0 

210 

0.420 

63 

0.02720 

395 

800 

0.00903 

122 

0.26049 

119 

0.03049 

381 

1675.0 

206 

0.483 

64 

0.03115 

396 

900 

0.01035 

124 

0.26168 

116 

0.03430 

382 

1554.4 

204 

0.547 

64 

0.03511 

397 

1000 

0.01149 

126 

0.26284 

113 

0.03812 

384 

1534.0 

203 

0.611 

65 

0.03906 

399 

1100 

0.01275 

129 

0.26397 

109 

0.04196 

385 

1513.7 

201 

0.676 

67 

0.04807 

401 

1200 

0.01404 

131 

0.26506 

106 

0.04581 

383 

1493.6 

197 

0.743 

67 

0.04708 

402 

1300 

0.01535 

134 

0.26612 

104 

0.04964 

382 

1473.9 

193 

0.810 

68 

0.05110 

404 

1400 

0.01669 

136 

0.26716 

102 

0.05346 

381 

1454.6 

191 

0.878 

69 

0.05514 

405 

1500 

0.01805 

139 

0.26818 

104 

0.05727 

379 

1435.5 

187 

0.947 

70 

0.05919 

406 

1600 

0.01944 

141 

0.26922 

106 

0.06106 

378 

1416.8 

185 

1.017 

71 

0.06325 

408 

1700 

0.02085 

144 

0.27028 

108 

0.06484 

377 

1398.3 

181 

1.088 

72 

0.06733 

409 

1800 

0.02229 

146 

0.27136 

111 

0.06861 

377 

1380.2 

177 

1.160 

73 

0.07142 

411 

1900 

0.02375 

148 

0.27247 

113 

0.07238 

377 

1362.5 

174 

1.233 

74 

0.07553 

412 

2000 

0.02523 

151 

0.27360 

116 

0.07615 

375 

1345.1 

170 

1.307 

75 

0.07965 

414 

2100 

0.02674 

154 

0.27476 

119 

0.07990 

371 

1328.1 

165 

1.382 

75 

0.08379 

416 

2200 

0.02828 

157 

0.27595 

122 

0.08361 

367 

1311.6 

162 

1.457 

77 

0.08795 

418 

2300 

0.02985 

160 

0.27717 

123 

0.08728 

362 

1295.4 

158 

1.534 

78 

0.09213 

420 

2400 

0.03145 

163 

0.27840 

124 

0.09090 

357 

1279.6 

154 

1.612 

78 

0.09633 

421 

2500 

0.03308 

166 

0.27964 

123 

0.09447 

351 

1264.2 

150 

1.690 

80 

0.10054 

422 

2600 

0.03474 

170 

a 28087 

121 

0.09798 

346 

1249.2 

146 

1.770 

81 

0.10476 

422 

2700 

0.03644 

172 

0.28208 

119 

0.10144 

341 

1234.6 

148 

1.851 

81 

0.10898 

423 

2800 

0.03816 

175 

0.28327 

116 

0.10485 

335 

1220.3 

138 

1.932 

82 

0.11321 

423 

2900 

0.03991 

178 

0.28443 

114 

0.10820 

330 

1206.6 

132 

2.014 

84 

0.11744 

423 

3000 

0.04169 

181 

a 28557 

111 

0.11150 

313 

1193.3 

125 

2.098 

84 

0.12167 

424 

3100 

0.04350 

184 

0.28668 

108 

0.11463 

306 

1180.8 

119 

2.182 

86 

0.12591 

423 

3200 

0.04534 

188 

0.28776 

105 

0.11768 

296 

1168.9 

115 

2.268 

86 

0.13014 

421 

3300 

0.04722 

190 

a 28881 

102 

0.12064 

287 

1157.4 

111 

2.354 

87 

0.13435 

421 

3400 

0.04912 

194 

0.28983 

100 

0.12351 

278 

1146.3 

108 

2.441 

88 

0.13856 

419 

3500 

0.05106 

197 

0.29083 

98 

0.12629 

270 

1135.5 

104 

2.529 

88 

0.14275 

418 

3600 

0.05303 

200 

0.29181 

96 

0.12899 

261 

1125.1 

101 

2.617 

89 

0.14693 

417 

3700 

0.05503 

203 

0.29277 

95 

0.13160 

253 

1115.0 

97 

2.706 

90 

0.15110 

416 

3800 

0.05706 

206 

0.29372 

94 

0.13413 

242 

1105.3 

93 

2.796 

91 

0.15526 

414 

3900 

0.05912 

209 

0.29466 

94 

0.13655 

234 

1096.0 

90 

2.887 

92 

0.15940 

412 

4000 

0.06121 

212 

0.29560 

94 

0.13889 

224 

1087.0 

90 

2.979 

93 

0.16352 

409 

4100 

0.06333 

215 

0.29654 

94 

0.14113 

215 

1078.0 

87 

8.072 

93 

0.16761 

406 

4200 

0.06548 

219 

0.29748 

94 

0.14328 

207 

1069.3 

85 

3.165 

94 

0.17167 

403 

4300 

0.06767 

221 

0.29842 

94 

0.14535 

199 

1060.8 

81 

3.259 

95 

0.17570 

400 

4400 

0.06988 

225 

0.29936 

94 

0.14734 

191 

1052.7 

78 

3.354 

95 

0.17970 

397 

4500 

0.07213 

227 

0.30030 

94 

0.14925 

183 

1044.9 

76 

3.449 

96 

0.18367 

394 

4600 

0.07440 

231 

a30124 

94 

0.15108 

175 

1037.3 

72 

3.545 

96 

0.16761 

390 

4700 

0.07671 

233 

a 30218 

94 

*0.15283 

167 

103a 1 

69 

3.641 

97 

0.19151 

387 

4800 

0.07904 

236 

0.30B12 

91 

0.15450 

159 

1023.2 

67 

3.738 

98 

0.19538 

384 

4900 

0.08140 

240 

0.30403 

87 

0.15608 

153 

1016.5 

65 

3.836 

99 

0.19922 

381 

5000 

0.08380 

243 

0.30490 

84 

0.15762 

147 

ioiao 

66 

3.985 

99 

0.20903 

378 
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z- x 
z c 

A 

A 

H 

A 

logB ' 

A 

u 

A 

r , 

A 

XogQ 

A 

5000 

0.08380 

243 

0.30490 

84 

0.15762 

147 

1010.0 

66 

3.935 

99 

0.20303 

378 

5100 

0.08623 

245 

0.30574 

83 

0.15909 

144 

1003.4 

65 

4.034 

100 

0.20681 

375 

5200 

0.08868 

248 

0.30657 

80 

0.16053 

140 

996.9 

63 

4.134 

100 

0.21056 

371 

5300 

0.09116 

251 

0.30737 

78 

0.16193 

136 

990.6 

60 

4.234 

101 

0.21427 

369 

5400 

0.09367 

254 

0.30815 

77 

0.16329 

131 

984.6 

58 

4.335 

102 

0.21796 

366 

5500 

0.09621 

257 

0.30892 

74 

0.16460 

127 

978.8 

56 

4.437 

102 

0.22162 

362 

5600 

0.09878 

260 

0.30966 

72 

0.16587 

122 

973.2 

54 

4.539 

103 

0.22524 

359 

5700 

0.10138 

263 

0.31038 

70 

0.16709 

119 

967.8 

53 

4.642 

104 

0.22883 

357 

5800 

0.10401 

266 

0.31108 

69 

0.16828 

114 

962.5 

53 

4.746 

104 

0.23240 

353 

5900 

0.10667 

268 

0.31177 

66 

0.16942 

109 

957.2 

52 

4.850 

105 

0.23593 

350 

6000 

0.10935 

271 

0.31243 

63 

0.17051 

106 

952.0 

53 

4.955 

105 

0.23943 

346 

6100 

0.11206 

274 

0.31306 

61 

0.17167 

103 

946.7 

53 

5.060 

106 

0.24289 

343 

6200 

0.11480 

276 

0.31367 

59 

0.17260 

100 

941.4 

53 

5.166 

107 

0.24632 

341 

6300 

0.11756 

280 

0.31426 

58 

0.17360 

99 

936.1 

52 

5.273 

107 

0.24973 

337 

6400 

0.12036 

282 

0.31484 

57 

0.17459 

99 

930.9 

51 

5.380 

108 

0.25310 

335 

6500 

0.12318 

286 

0.31541 

55 

0.17558 

97 

925.8 

51 

5.488 

109 

0.25645 

332 

6600 

0.12604 

288 

0.31596 

53 

0.17655 

96 

920.7 

50 

5.597 

109 

0.25977 

328 

6700 

0.12892 

292 

0.31649 

52 

0.17751 

94 

915.7 

50 

5.706 

109 

0.26305 

326 

6800 

0.13184 

294 

0.31701 

51 

0.17845 

92 

910.7 

49 

5.815 

110 

0.26631 

324 

6900 

0.13478 

297 

0.31732 

49 

0.17937 

91 

905.8 

48 

5.925 

111 

0.26955 

320 

7000 

0.13775 

300 

0.31801 

50 

0.18028 

89 

901.0 

48 

6.036 

111 

0.27275 

317 

7100 

0.14075 

303 

0.31851 

48 

0.18117 

87 

896.2 

48 

6.147 

112 

0.27592 

315 

7200 

0.14378 

306 

0.31899 

48 

0.18204 

86 

891.4 

47 

6.259 

113 

0.27907 

312 

7300 

0.14684 

308 

0.31947 

47 

0.18290 

86 

886.7 

47 

6.372 

113 

0.28219 

311 

7400 

0.14992 

311 

0.31994 

46 

0.18376 

84 

882.0 

46 

6.485 

114 

0.28530 

306 

7500 

0.15303 

313 

0.32040 

45 

0.18460 

85 

877.4 

46 

6.599 

114 

0.28838 

306 

7600 

0.15616 

316 

0.32085 

45 

0.18545 

81 

872.8 

45 

6.713 

115 

0.29144 

304 

7700 

0.15932 

319 

0.32130 

43 

a 18626 

82 

868.3 

45 

6.828 

115 

0.29448 

302 

7800 

0.16251 

322 

0.32173 

42 

0.18708 

82 

863.8 

44 

6.943 

116 

0.29750 

300 

7900 

0.16573 

324 

0.32215 

42 

0.18790 

80 

859.4 

44 

7.059 

117 

0.30050 

298 

8000 

0.16897 

327 

0.32257 

41 

0.18870 

82 

855.0 

43 

7.176 

117 

0.30348 

295 

8100 

0.17224 

330 

0.32£98 

40 

0.18952 

82 

850.7 

42 

7.293 

118 

0.30643 

292 

8200 

0.17554 

333 

0.32338 

39 

a 19034 

82 

846.5 

42 

7.411 

119 

0.30935 

291 

8300 

0.17887 

336 

0.32377 

39 

0.19116 

82 

842.3 

42 

7.530 

119 

0*31226 

289 

8400 

0.18223 

339 

0.32416 

38 

0.19198 

82 

838.1 

41 

7.649 

119 

0.31515 

287 

8500 

0.18562 

342 

0.32454 

36 

0.19280 

82 

834.0 

41 

7.768 

120 

0.31802 

285 

8600 

0.18904 

345 

0.32490 

35 

0.19362 

82 

829.9 

40 

7.888 

121 

0.32087 

283 

8700 

0.19249 

349 

0.32525 

34 

0.19444 

81 

825.9 

40 

8.009 

122 

0.32370 

281 

8800 

0.19598 

351 

0.32559 

34 

0.19525 

80 

821.9 

40 

8.131 

122 

0.32651 

280 

8900 

0.19949 

354 

0.32593 

33 

0.19605 

79 

817.9 

39 

8.253 

122 

0.32931 

277 

9000 

a 20303 

356 

0.32626 

34 

0.19684 

78 

814.0 

39 

8.375 

123 

0.33208 

275 

9100 

0.20650 

359 

0.32660 

33 

0.19762 

77 

810.1 

39 

8.498 

124 

0.33483 

274 

9200 

0.21018 

363 

0.32693 

33 

0.19839 

76 

806.2 

39 

8.622 

124 

0.33757 

272 

9300 

0.21381 

365 

0.32726 

33 

0.19915 

75 

802.3 

38 

8.746 

125 

0.34029 

271 

9400 

0.21746 

368 

0.32759 

33 

0.19990 

74 

798.5 

38 

8.871 

126 

0.34300 

270 

9500 

0.22114 

371 

0.32792 

32 

0.20064 

73 

794.7 

38 

8.997 

' 126 

0.34570 i 

268 

9600 

0.22485 

374 

0.32824 

32 

0.20137 

71 

790*9 

38 

9.123 

127 

0.34838 

267 

9700 

0.22859 

378 

0.32856 

32 

0.20208 

71 

787.1 

37 

9.250 

127 

0.35105 

265 

9800 

0.23237 

380 

0.32888 

32 

0.20279 

71 

783.4 

37 

9.377 

128 

0.35370 

263 

9900 

0.23617 

383 

0.32920 

32 

0.20350 

72 

779.7 

37 

9.505 

128 

0.35633 

261 

10000 

0.24000 

386 

0.32952 

31 

0.20422 

74 

776.0 

36 

9.633 

129 

0.35894 

258 
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A 

A 

II 

A 

log B' 

A 


A 

r 

A 

log Q 

A 

10000 

0.24000 

386 

0.32952 

31 

0.20422 

74 

776.0 

36 

9.633 

129 

0.35894 

258 

10100 

0.24386 

388 

0.32983 

32 

0.20496 

78 

772.4 

36 

9.762 

129 

a 36152 

256 

10200 

0.24774 

392 

0.33015 

31 

0.20574 

81 

768.8 

36 

9.891 

131 

0.36408 

256 

10300 

0.25166 

395 

0.33046 

30 

0.20655 

82 

765.2 

36 

10.022 

131 

0.36664 

255 

10400 

0.25561 

398 

0.33076 

31 

0.20737 

81 

761.6 

35 

10.153 

131 

0.36919 

255 

10500 

0.25959 

401 

0.33107 

31 

0.20818 

81 

758.1 

36 

10.284 

131 

0.37174 

255 

10600 

0.26360 

405 

0.33138 

30 

0.20899 

81 

754.5 

34 

10.416 

133 

a 37429 

255 

10700 

0.26765 

408 

0.33168 

30 

0.20980 

81 

751.1 

35 

ia549 

134 

a 37684 

255 

10600 

0.27172 

411 

0.33198 

30 

0.21061 

81 

747.6 

35 

10.683 

134 

0.37939 

255 

10900 

0.27583 

413 

0.33228 

30 

a 21142 

80 

744.1 

34 

ia817 

135 

0.38194 

253 

11000 

0.27996 

416 

0.33258 

30 

0.21222 

79 

74a 7 

34 

10.952 

135 

0.38447 

249 

11100 

0.28412 

419 

0.33288 

30 

0.21301 

78 

737.3 

35 

11.087 

136 

0.38696 

247 

11200 

0.28831 

422 

0.33318 

29 

0.21379 

79 

733.8 

34 

11.223 

137 

0.38943 

245 

11300 

0.29253 

425 

0.33347 

29 

0.21458 

78 

730.4 

34 

11.360 

137 

a 39188 

245 

11400 

0.29678 

429 

0.33376 

30 

0.21536 

79 

727.0 

34 

11.497 

139 

0.39433 

244 

11500 

0.30107 

432 

0.33406 

29 

0.21615 

78 

723.6 

34 

11.636 

138 

0.39677 

242 

11600 

0.30539 

436 

0.33435 

28 

a 21693 

79 

720.2 

33 

11.774 

139 

0.39919 

242 

11700 

0.30975 

439 

0.33463 

29 

0.21772 

79 

716.9 

34 

11.913 

140 

0.40161 

241 

11800 

0.31414 

442 

0.33492 

29 

0.21851 

78 

713.5 

33 

12.053 

140 

0.40402 

289 

11900 

0.31856 

445 

0.33521 

28 

0.21929 

79 

710.2 

33 

12.193 

141 

a 40641 

239 

12000 

0.32301 

448 

0.33549 

28 

a 22008 

80 

706.9 

33 

12.334 

142 

0.40880 

238 

12100 

0.32749 

452 

0.33577 

28 

0.22088 

81 

703.6 

33 

12.476 

142 

a 41118 

238 

12200 

0.33201 

455 

0.33605 

28 

0.22169 

81 

700.3 

32 

12.618 

144 

a 41356 

237 

12300 

0.33656 

458 

0.33633 

28 

0.22250 

81 

697.1 

33 

12.762 

143 

a41593 

236 

12400 

0.34114 

462 

0.33661 

27 

0.22331 

81 

693.8 

32 

12.905 

145 

0.41829 

235 

12500 

0.34576 

466 

0.33688 

28 

0.22412 

82 

690.6 

33 

13.050 

145 

0.42064 

235 

12600 

0.35042 

469 

0.33716 

27 

0.22494 

i 

0.22576 

82 

687.3 

32 

13.195 

146 

0.42299 

233 

12700 

0.35511 

472 

0.33743 

27 

83 

684.1 

32 

13.341 

146 

0.42532 

233 

12800 

0.35983 

476 

0.33771 

27 

0.22659 

83 

680.9 

31 

13.487 

147 

0.42765 

233 

12900 

0.35459 

479 

0.33798 

27 

0.22742 

83 

677.8 

32 

13.634 

148 

a42998 

231 

13000 

0.36938 

482 

0.33835 

29 

0.22825 

83 

674.6 

31 

13.782 

149 

0.43229 

231 

13100 

0.37420 

485 

0.33864 

29 

0.22908 

84 

671.5 

32 

13.931 

149 

0.43460 

230 

13200 

0.37905 

489 

0.33893 

29 

0.22992 

84 

668.3 

31 

- 14.080 

150 

0.43690 

229 

13300 

0.38394 

493 

0.33922 

29 

0.23076 

85 

665.2 

31 

14.230 

151 

0.43919 

229 

13400 

0.38887 

497 

0.33951 

29 

0.23161 

85 

662.1 

31 

14.381 

151 

0.44148 

228 

13500 

0.39384 

500 

0.33980 

29 

a 23246 

85 

659.0 

31 

14.532 

152 

0.44376 

227 

13600 

0.39884 

504 

0.34009 

29 

0.23331 

86 

655.9 

30 

14.684 

153 

0.44603 

227 

13700 

0.40388 

508 

0.34038 

30 

0.23417 

86 

652.9 

31 

14.837 

154 

0.44830 

226 

13800 

0.40896 

512 

0.34068 

29 

0.23503 

86 

649.8 

30 

14.991 

154 

0.45056 

226 

13900 

0.41407 

515 

0.34097 

30 

a 23589 

87 

646.8 

30 

15.145 

155 

0.45282 

225 

14000 

0.41922 

518 

0.34127 

30 

0.23676 

88 

643.8 

30 

15.300 

155 

0.45507 

225 

14100 

0.42440 

522 

0.34157 

29 

0.23764 

88 

640.8 

30 

15.456 

157 

0.45732 

224 

14200 

0.42962 

526 

0.34186 

30 

0.23852 

88 

637.8 

30 

15.613 

157 

0.45956 

223 

14300 

0.43488 

529 

0.34216 

29 

0.23940 

89 

634.8 

29 

15.770 

159 

a 46179 

223 

14400 

0.44017 

533 

0.34245 

30 

0.24029 

89 

631.9 

30 

15.929 

159 

0.46402 

223 

14500 

0.44550 

537 

0.34275 

30 

0.24118 

89 

628.9 

29 

16.088 

159 

0.46625 

222 

14600 

0.45087 

541 

0.34305 

30 

0.24207 

89 

626.0 

29 

16.247 

160 

a 46847 

222 

14700 

0.45628 

545 

0.34335 

31 

0.24296 

90 

623.1 

29 

16.407 

161 

0.47069 

221 

14800 

0.46173 

550 

0.34366 

30 

0.24386 

90 

620.2 

29 

16.568 

161 

0.47290 

221 

14900 

0.46723 

553 

a 34396 

30 

0.24476 

90 

617.3 

29 

16.729 

162 

0.47511 

220 

15000 

0.47276 

557 

0.34426 

30 

0.24566 

90 

614.4 

29 

16.891 

163 

0.47731 

220 
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*4 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T 

A 

logQ. 

A 

15000 

0.47276 

557 

0.34426 

30 

0.24566 

90 

614.4 

29 

16.891 

163 

0.47731 

220 

15100 

0.47833 

560 

0.34456 

31 

0.24656 

90 

611.5 

28 

17.054 

164 

0.47961 

219 

15200 

0.48393 

565 

0.34487 

30 

0.24746 

90 

608.7 

29 

17.218 

165 

0.48170 

220 

15300 

0.48958 

569 

0.34517 

31 

0.24836 

91 

605.8 

28 

17.383 

165 

0.48390 

218 

15400 

0.49527 

573 

0.34548 

30 

0.24927 

91 

603.0 

28 

17.548 

167 

0.48608 

219 

15500 

0.50100 

577 

0.34578 

31 

0.25018 

90 

600.2 

28 

17.715 

166 

0.48827 

218 

15600 

0.50677 

582 

0.34609 

31 

0.25108 

92 

597.4 

28 

17.881 

168 

0.49045 

218 

15700 

0.51259 

585 

0.34640 

31 

0.25200 

91 

594.6 

28 

18.049 

169 

0.49263 

217 

15800 

0.51844 

589 

0.34671 

31 

0.25291 

92 

591.8 

27 

18.218 

169 

0.49480 

217 

15900 

0.52433 

594 

0.34702 

31 

0.25383 

92 

589.1 

28 

18.387 

170 

0.49697 

217 

16000 

0.53027 

598 

0.34733 

31 

0.25475 

93 

586.3 

27 

18.557 

171 

a 49914 

217 

16100 

0.53625 

602 

0.34764 

31 

0.25568 

93 

583.6 

28 

18.728 

172 

0.50131 

216 

16200 

0.54227 

607 

0.34795 

32 

0.25661 

93 

580.8 

27 

18.900 

172 

0.50347 

216 

16300 

0.54834 

611 

0.34827 

31 

0.25754 

94 

578.1 

27 

19.072 

173 

0.50563 

215 

16400 

0.55445 

615 

0.34858 

31 

0.25848 

94 

575.4 

27 

19.245 

175 

0.50778 

216 

16500 

0.56060 

620 

0.34889 

32 

0.25942 

94 

572.7 

27 

19.420 

175 

0.50994 

215 

16600 

0.56680 

625 

0.34921 

32 

0.26036 

95 

570.0 

26 

19.595 

176 

0.51209 

214 

16700 

0.57305 

629 

0.34953 

31 

0.26131 

95 

567.4 

26 

19.771 

176 

0.51423 

215 

16800 

0.57934 

633 

0.34984 

32 

0.26226 

95 

564.8 

27 

19.947 

178 

0.51638 

214 

16900 

0.58567 

637 

0.35016 

32 

0.26321 

96 

562.1 

26 

20.125 

178 

0.51852 

214 

17000 

0.59204 

642 

0.35048 

32 

0.26417 

96 

559.5 

26 

20.303 

179 

0.52066 

214 

17100 

0.59846 

647 

0.35080 

32 

0.26513 

96 

556.9 

26 

20.482 

180 

a 52280 

213 

17200 

0.60493 

652 

0.35112 

32 

0.26609 

96 

554.3 

26 

20.662 

180 

a 52493 

214 

17900 

0.61145 

656 

0.35144 

32 

0.26705 

97 

551.7 

26 

20.842 

182 

a 52707 

213 

17400 

0.61801 

! 661 

0.35176 

32 

0.26802 

97 

549.1 

25 

21.024 

182 

0.52920 

213 

17500 

0.62462 

665 

0.35208 

32 

0.26899 

96 

546.6 

26 

21.206 

184 

0.53133 

212 

17600 

0.63127 

670 

0.35240 

32 

0.26995 

98 

544.0 

25 

21.390 

184 

0.53345. 

213 

17700 

0.63797 

674 

0.35272 

33 

0.27093 

97 

541.5 

26 

21.574 

186 

0.53558 

212 

17800 

0.64471 

679 

0.35305 

32 

0.27190 

98 

538.9 

25 

21.760 

186 

0.53770 

212 

17900 

0.65150 

684 

0.35337 

33 

0.27288 

98 

536.4 

25 

21.946 

187 

0.53982 

212 

18000 

0.65834 

689 

0.35370 

33 

0.27386 

99 

533.9 

25 

22.133 

188 

0.54194 

212 

18100 

0.66523 

693 

0.35403 

33 

0.27485 

99 

531.4 

25 

22.321 

188 

0.54406 

211 

18200 

0.67216 

698 

0.35436 

32 

0.27584 

99 

528.9 

24 

22.509 

190 

0.54617 

212 

18300 

0.67914 

703 

0.35468 

33 

0.27683 

99 

526.5 

25 

22.699 

190 

0.54829 

211 

18400 

0.68617 

709 

0.35501 

34 

0.27782 

99 

524.0 

24 

22.889 

192 

0.55040 

212 

18500 

0.69326 

714 

0.35535 

33 

0.27881 

100 

521.6 

25 

23.081 

192 

0.55252 

210 

18600 

0.70040 

719 

0.35568 

33 

0.27981 

99 

519.1 

24 

23.273 

193 

0.55462 

211 

18700 

0.70759 

724 

0.35601 

34 

0.28080 

100 

516.7 

24 

23.466 

194 

0.55673 

211 

18800 

0.71483 

729 

0.35635 

33 

0.28180 

100 

514.3 

24 

23.660 

195 

0.55884 

211 

18900 

0.72212 

735 

0.35668 

34 

0.28280 

100 

511.9 

24 

23.855 

196 

0.56095 

210 

19000 

0.72947 

742 

0.35702 

34 

0.28380 

99 

509.5 

24 

24.051 

197 

0.56305 

211 

19100 

0.73689 

748 

0.35736 

34 

0.28479 

100 

507.1 

23 

24.248 

198 

0.56516 

210 

19200 

0.74437 

753 

0.35770 

34 

0.28579 

99 

504.8 

24 

24.446 

198 

0.56726 

210 

19300 

0.75190 

758 

0.35804 

34 

0.28678 

100 

502.4 

23 

24.644 

200 

0.56936 

210 

19400 

0.75948 

763 

0.35838 

34 

0.28778 

100 

500.1 

23 

24.844 

200 

0.57146 

211 

19500 

0.76711 

768 

0.35872 

34 

0.28878 

100 

497.8 

24 

25.044 

202 

0.57357 

210 

19600 

0.77479 

773 

0.35906 

35 

0.28977 

100 

495.4 

23 

25.246 

202 

0.57567 

210 

19700 

0.78252 

779 

0.35941 

35 

0.29077 

100 

493.1 

22 

25.448 

204 

0.57777 

209 

19800 

0.79031 

783 

0.35976 

34 

0.29177 

100 

490.9 

23 

25.652 

204 

0.57986 

210 

19900 

0.79814 

788 

0.36010 

35 

0.29277 

100 

488.6 

23 

25.856 

205 

0.58196 

210 

20000 

0.80602 

793 

0.36045 

35 

0.29377 

101 

486.3 

22 

26.061 

206 

0.58406 

209 
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TABLE II. V—1,800f. s.—Continued. 


z —^ 

A 

A 

H 

A 

logB ' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000' 

100 

0.25000 

140 

0.00000 

382 

1800.0 

234 

0.000 

56 

0.00000 

381 

100 

0.00100 

102 

0.26140 

137 

0.00382 

381 

1776.6 

232 

0.056 

57 

0.00381 

384 

aoo 

0.00002 

104 

0.25277 

134 

0.00763 

381 

1753.4 

229 

0.113 

57 

0.00765 

385 

300 

0.00306 

106 

0.25411 

131 

0.01144 

381 

1730.5 

226 

0.170 

58 

0.01150 

387 

400 

0.00412 

107 

0.25542 

129 

0.01525 

381 

1707.9 

223 

0.228 

59 

0.01537 

390 

500 

0.00519 

110 

0.25671 

127 

0.01907 

381 

1685.6 

220 

0.287 

60 

0.01927 

392 

000 

0.00629 

112 

0.25798 

125 

0.02287 

381 

1663.6 

218 

0.347 

61 

0.02319 

393 

700 

0.00741 

113 

0.25923 

122 

0.02668 

381 

1641.8 

215 

0.408 

61 

a 02712 

396 

800 

0.00854 

115 

0.26045 

119 

0.03049 

381 

1620.3 

213 

0.469 

62 

0.03108 

398 

000 

0.00069 

117 

0.26164 

116 

0.03430 

382 

1599.0 

211 

0.531 

63 

0.03506 

400 

1000 

a01086 

120 

0.26280 

113 

0.03812 

382 

1577.9 

209 

0.594 

63 

0.03906 

402 

uoo 

0.01206 

122 

0.26398 

109 

0.04194 

383 

1557.0 

207 

0.667 

65 

0.04308 

402 

1000 

0.01328 

124 

0.26502 

106 

0.04577 

382 

1536.3 

204 

0.722 

65 

0.04710 

404 

1300 

0.01452 

126 

0.26608 

103 

0.04959 

381 

1515.9 

200 

0.787 

66 

0.05114 

404 

1400 

0.01578 

129 

0.26711 

101 

0.05340 

380 

1495.9 

196 

0.853 

68 

0.05518 

406 

1500 

0.01707 

131 

0.28812 

103 

0.05720 

380 

1476.3 

194 

0.921 

68 

0.05924 

407 

1600 

0.01838 

133 

0.26915 

105 

0.06100 

379 

1456.9 

190 

0.989 

69 

0.06331 

408 

1700 

0.01071 

136 

0.27020 

107 

0.06479 

378 

1437.9 

186 

1.058 

70 

0.06739 

409 

1800 

0.02107 

138 

0.27127 

110 

0.06857 

377 

1419.3 

183 

1.128 

71 

0.07148 

410 

1000 

0.02245 

140 

0.27237 

113 

0.07234 

379 

1401.0 

182 

1.199 

72 

0.07558 

411 

2000 

0.02385 

143 

0.27350 

116 

0.07613 

380 

1382.8 

180 

1.271 

73 

0.07969 

413 

2100 

0.02528 

145 

0.27466 

119 

0.07993 

379 

1364.8 

177 

1.344 

74 

0.08382 

415 

2200 

0.02673 

149 

0.27586 

122 

0.08372 

375 

1347.1 

173 

1.418 

75 

0.08797 

417 

2300 

0.02822 

152 

0.27707 

124 

0.08747 

370 

1329.8 

168 

1.493 

75 

0.09214 

418 

2400 

0.02074 

154 

0.27831 

124 

0.09117 

366 

1313.0 

163 

1.568 

76 

0.09632 

421 

2600 

0.03128 

157 

0.27955 

123 

0.09483 

362 

1296.7 

159 

1.644 

78 

0.10053 

424 

2000 

0.03285 

160 

0.28078 

121 

0.09845 

358 

1280.8 

154 

1.722 

79 

0.10477 

427 

2700 

0.03445 

163 

0.28199 

119 

0.10206 

353 

1265.4 

149 

1.801 

79 

0.10904 

428 

2800 

0.03608 

166 

0,28318 

116 

0.10556 

347 

1250.5 

145 

1.880 

81 

0.11332 

430 

2000 

0.03774 

169 

0.28434 

114 

0.10903 

340 

1236.0 

139 

1.961 

81 

0.11762 

432 

3000 

a 03943 

1/2 

0.28548 

112 

0.11243 

333 

1222.1 

135 

2.042 

82 

0.12194 

432 

3100 

0.04115 

175 

0.28660 

111 

0.11576 

325 

1208.6 

130 

2.124 

83 

0.12626 

430 

3200 

0.04200 

1/8 

0.28776 

110 

0.11901 

318 

1195.6 

126 

2.207 

84 

0.13056 

429 

3300 

0.04468 

181 

0.28881 

110 

0.12219 

309 

1183.0 

122 

2.291 

85 

0.13485 

428 

3400 

0.04649 

184 

0.28981 

109 

0.12528 

301 

1170.8 

118 

2.376 

86 

0.13913 

426 

3600 

0.04833 

187 

0.29100 

109 

0.12829 

292 

1159.0 

114 

2.462 

87 

0.14339 

425 

3800 

0.05020 

190 

0.29200 

108 

0.13121 

284 

1147.6 

110 

2.549 

88 

0.14764 

424 

3700 

0.05210 

194 

0.29317 

107 

0.13405 

274 

1136.6 

106 

2.637 

88 

0.15188 

423 

3800 

0.05404 

196 

0.29424 

106 

0.13679 

265 

1126.0 

102 

2.725 

89 

0.15611 

421 

3000 

0.05600 

199 

9.29530 

106 

0.13944 

253 

1115.8 

97 

2.814 

90 

0.16032 

420 

4000 

0.05799 

202 

0.29636 

105 

0.14197 

242 

1106.1 

94 

2.904 

91 

0.16452 

418 

4100 

0.06001 

206 

0.29741 

105 

0.14439 

232 

1096.7 

91 

2.995 

92 

0.16870 

416 

4200 

0.06207 

208 

0.29846 

104 

0.14671 

224 

1087.6 

87 

3.087 

92 

0.17286 

413 

4300 

0.06416 

212 

0.29950 

104 

0.14895 

215 

1078.9 

86 

3.179 

93 

0.17699 

411 

4400 

0.06627 

215 

0.30054 

103 

0.15110 

208 

1070.3 

82 

3.272 

94 

0.18110 

409 

4600 

0.06842 

218 

0.30157 

101 

0.15318 

200 

1062.1 

80 

3.366 

94 

0.18519 

407 

4600 

0.07060 

221 

0.30258 

99 

0.15518 

193 

1054.1 

76 

3.460 

95 

0.18926 

406 

4700 

0.07281 

224 

0.30357 

97 

0.15711 

184 

1046.5 

75 

3.555 

96 

0.19332 

403 

4800 

0.07505 

227 

0.30454 

95 

0.15895 

176 

1039.0 

71 

3.651 

97 

0.19735 

398 

4000 

0.07732 

230 

0.30549 

93 

0.16071 

169 

1031.9 

69 

3.748 

97 

0.20133 

395 

6000 

0.07962 

233 

0.30642 

91 

0.16240 

161 

1025.0 

69 

3.845 

98 

0.20528 

392 
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TABLE II. V=l,800 f. s. —Continued. 


7 X 

Z -~C 

A 

A 

H 

A 

log 3' 

A 

tf 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.07962 

233 

0.30642 

91 

0.16240 

161 

1025.0 

69 

3.845 

98 

0.20528 

392 

5100 

0.08195 

236 

0.30733 

89 

0.16401 

156 

1018.1 

67 

3.943 

99 

0.20920 

389 

5200 

0.08431 

239 

0.30822 

86 

0.16557 

151 

1011.4 

65 

4.042 

99 

0.21309 

386 

5300 

0.08670 

242 

0.30908 

84 

0.16708 

146 

1004.9 

64 

4.141 

100 

0.21695 

383 

5400 

0.08912 

245 

0.30992 

81 

0.16854 

140 

998.5 

63 

4.241 

100 

0.22078 

380 

5500 

0.09157 

248 

0.31073 

79 

0.16994 

136 

992.2 

61 

4.341 

101 

0.22458 

377 

5600 

0.09405 

251 

0.31152 

77 

0.17130 

130 

986.1 

60 

4.442 

102 

0.22835 

373 

5700 

0.09656 

253 

0.31229 

73 

0.17280 

125 

980.1 

59 

4.544 

102 

0.23208 

371 

5800 

0.09909 

256 

0.31302 

72 

0.17385 

120 

974.2 

57 

4.646 

103 

0.23579 

367 

5900 

0.10165 

259 

0.31374 

69 

0.17505 

114 

968.5 

55 

4.749 

103 

0.23946 

365 

6000 

0.10424 

262 

0.31443 

66 

0.17619 

110 

963.0 

54 

4.852 

104 

0.24311 

360 

6100 

0.10686 

265 

0.31500 

63 

0.17729 

107 

957.6 

54 

4.956 

105 

0.24671 

357 

6200 

0.10951 

268 

0.31572 

63 

0.17836 

105 

952.2 

53 

5.061 

105 

0.25028 

354 

6300 

0.11219 

271 

0.31635 

60 

0.17941 

104 

946.9 

53 

5.166 

106 

0.25382 

351 

6400 

0.11490 

273 

0.31695 

60 

0.18045 

102 

941.6 

52 

5.272 

107 

0.25733 

348 

6500 

0.11763 

276 

0.31755 

57 

0.18147 

100 

936.4 

52 

5.379 

107 

0.28081 

345 

6600 

0.12039 

279 

0.31812 

55 

•0.18247 

98 

931.2 

51 

5.486 

108 

0.26426 

343 

6700 

0.12318 

282 

0.31867 

54 

0.18345 

97 

926.1 

51 

5.594 

108 

0.26769 

339 

6800 

0.12600 

285 

0.31921 

52 

0.18442 

95 

921.0 

50 

5.702 

109 

0.27108 

336 

6000 

0.12885 

287 

0.31973 

51 

0.18537 

92 

916.0 

50 

5.811 

109 

0.27444 

334 

7000 

0.13172 

290 

0.32024 

52 

0.18629 

90 

911.0 

49 

5.920 

110 

0.27778 

331 

7100 

0.13462 

294 

0.32076 

50 

0.18719 

88 

906.1 

49 

6.030 

111 

0.28109 

328 

7200 

0.13756 

296 

0.32126 

50 

0.18807 

87 

901.2 

48 

6.141 

111 

0.28437 

326 

7300 

0 14052 

299 

0.32176 

49 

0.18894 

86 

896.4 

48 

6.252 

112 

0.28763 

324 

7400 

0.14351 

302 

0.32225 

48 

0.18980 

84 

891.6 

47 

6 364 

112 

0.29087 

321 

7500 

0.14653 

304 

0.32273 

47 

0.19064 

83 

886.9 

47 

6.476 

113 

0.29408 

318 

7600 

0.14957 

307 

0.32320 

46 

0.19147 

83 

882.2 

46 

6.589 

114 

0.29726 

316 

7700 

0.15264 

310 

0.32366 

45 

0.19230 

81 

877.6 

46 

6.703 

114 

0.30042 

313 

7800 

0.15574 

313 

0.32411 

45 

0.19311 

80 

873.0 

45 

6.817 

115 

0.30355 

311 

7900 

0.15887 

316 

0.32456 

43 

0.19391 

79 

868.5 

45 

6.932 

115 

0.30666 

308 

8000 

0.16203 

319 

0.32499 

43 

0.19470 

80 

864.0 

44 

7.047 

116 

0.30974 

306 

8100 

0.16522 

321 

0.32542 

42 

0.19550 

80 

859.6 

44 

7.163 

117 

0.31280 

304 

8200 

0.16843 

324 

0.32584 

41 

0.19630 

79 

855.2 

43 

7.280 

117 

0.31584 

301 

8300 

0.17167 

327 

0.32625 

41 

0.19709 

78 

850.9 

42 

7.397 

118 

0.31885 

300 

8400 

0.17494 

330 

0.32666 

40 

0.19787 

78 

846.7 

42 

7.515 

118 

0.32185 

298 

8500 

0.17824 

333 

0.32706 

39 

0.19865 

78 

842.5 

42 

7.633 

119 

0.32483 

295 

8600 

0.18157 

336 

0.32745 

39 

0.19943 

78 

838.3 

42 

7.752 

120 

0.32778 

294 

8700 

0.18493 

338 

0.32784 

38 

0.20021 

77 

834.1 

41 

7.872 

120 

0.33072 

291 

8800 

0.18831 

342 

0.32822 

37 

0.20098 

76 

830.0 

40 

7.992 

121 

0.33363 

290 

8900 

0.19173 

344 

0.32859 

37 

0.20174 

76 

826.0 

40 

8.113 

121 

0.33653 

287 

9000 

0.19517 

347 

0.32896 

36 

0.20250 

76 

822.0 

39 

8.234 

122 

0.33940 

286 

9100 

0.19864 

350 

0.32932 

36 

0.20326 

76 

818.1 

39 

8.356 

122 

0.34226 

284 

9200 

0.20214 

353 

0.32968 

35 

0.20402 

76 

814.2 

39 

8.478 

123 

0.34510 

283 

9300 

0.20567 

356 

0.33003 

35 

0.20478 

75 

810.3 

38 

8.601 

124 

0.34793 

280 

9400 

0.20923 

359 

0.33038 

34 

0.20553 

75 

806.5 

38 

8.725 

124 

0.35073 

280 

9500 

0.21282 

362 

0.33072 

33 

0.20628 

75 

802.7 

37 

8.849 

125 

0.35363 

277 

9600 

0.21644 

364 

0.33105 

33 

0.20703 

75 

799.0 

39 

8.974 

126 

0.35630 

275 

9700 

0.22008 

368 

0.33138 

33 

0.20718 

74 

795.1 

37 

9.100 

126 

0.35905 

274 

9800 

0.22376 

371 

0.33171 

32 

0.20852 

74 

791.4 

37 

9.226 

127 

0.36179 

273 

9900 

0.22747 

373 

0.33203 

31 

0.20926 

74 

787.7 

37 

9.353 

127 

0.36452 

270 

10000 

0.23120 

377 

0.33234 

31 

0.21000 

74 

784.0 

37 

9.480 

128 

0.36722 

269 
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ingalls’ ballistic tables. 
TABLE II. V—ly800f. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.23120 

377 

0.33234 

31 

0.21000 

74 

784.0 

37 

\ 

9.480 

128 

0.36722 

269 

10100 

0.23497 

379 

0.33265 

30 

0.21074 

73 

780.3 

36 

9.608 

128 

0.36991 

267 

10200 

0.23876 

382 

0.33295 

30 

0.21147 

74 

776.7 

36 

9.736 ! 

129 

0.37258 | 

267 

10300 

0.24258 

385 

0.33325 

30 

0.21221 

74 

773.1 

37 

9.865 

130 

0.37525 

264 

10400 

0.24643 

388 

0.33355 

29 

0.21295 

74 

769.4 

36 

9.995 

130 

0.37789 

264 

10500 

0.25031 

391 

0.33384 

29 

0.21369 

73 

765.8 

35 

10.125 

131 

0.38053 

262 

10600 

0.25422 

395 

0.33413 

29 

0.21442 

74 

762.3 

36 

10.256 

131 

0.38315 

260 

10700 

0.25817 

397 

0.33442 

28 

0.21516 

74 

758.7 

35 

10.387 

132 

0.38575 

260 

10800 

0.26214 

401 

0.33470 

28 

0.21590 

73 

755.2 

35 

10.519 

133 

0.38835 

258 

10900 

0.26615 

403 

0.33498 

28 

0.21663 

74 

751.7 

35 

10.652 

133 

0.39093 

256 

11000 

0.27018 

406 

0.33526 

28 

0.21737 

74 

748.2 

35 

10.785 

134 

0.39349 

256 

11100 

0.27424 

410 

0.33554 

29 

0.21811 

74 

744.7 

35 

10.919 

134 

0.39605 

254 

11200 

0.27834 

413 

0.33583 

28 

0.21885 

74 

741.2 

34 

11.053 

135 

0.39859 

253 

11300 

0.28247 

416 

0.33611 

28 

0.21959 

75 

737.8 

34 

11.188 

136 

0.40112 

252 

11400 

0.28663 

419 

0.33639 

28 

0.22034 

74 

734.4 

35 

11.324 

137 

0.40364 

252 

11500 

0.29082 

422 

0.33667 

28 

0.22108 

75 

730.9 

34 

11.461 

137 

0.40616 

250 

11600 

0.29504 

426 

0.33695 

28 

0.22183 

76 

727.5 

34 

11.598 

138 

0.40866 

249 

11700 

0.29930 

428 

0.33723 

28 

0.22259 

75 

724.1 

34 

11.736 

138 

0.41115 

248 

11800 

0.30358 

432 

0.33751 

27 

0.22334 

75 

720.7 

33 

11.874 

139 

0.41363 

246 

11900 

0.30790 

435 

0.33778 

28 

0.22409 

76 

717.4 

34 

12.013 

140 

0.41609 

246 

12000 

0 31225 

438 

0.33806 

28 

0.22485 

76 

714.0 

33 

12.153 

140 

0.41855 

245 

12100 

0.31663 

442 

0.33834 

28 

0.22561 

77 

710.7 

33 

12.293 

141 

0.42100 

245 

12200 

0.32105 

44 5 

0.33862 

27 

0.22638 

77 

707.4 

33 

12.434 

142 

0.42345 

243 

12300 

0.32550 

448 

0.33889 

28 

0.22715 

77 

704.1 

33 

12.5/6 

143 

0.42588 

243 

12400 

0.32998 

452 

0.33917 

28 

0.22792 

78 

700.8 

33 

12.719 

143 

0.42831 

242 

12500 

0.33450 

455 

0.33945 

28 

0.22870 

78 

697.5 

32 

12.862 

143 

0.43073 

240 

12600 

0.33905 

459 

0.33973 

28 

0.22948 

78 

694.3 

33 

13.005 

145 

0.43313 

240 

12700 

0.34364 

462 

0.34001 

27 

0.23026 

79 

691.0 

32 

13.150 

145 

0.43553 

240 

12800 

0.34826 

465 

0.34028 

28 

0.23105 

79 

687.8 

32 

13.295 

146 

0.43793 

238 

12900 

0.35291 

468 

0.34056 

28 

0.23184 

79 

684.6 

32 

13.441 

146 

0.44031 

237 

13000 

0.35759 

472 

0.34084 

28 

0.23263 

80 

681.4 

32 

13.587 

147 

0.44268 

236 

13100 

0.36231 

475 

0.34112 

28 

0.23343 

81 

678.2 

31 

13.734 

148 

0.44504 

236 

13200 

0.36706 

4/9 

0.34140 

29 

0.23424 

81 

675.1 

32 

13.882 

148 

0.44740 

235 

13300 

0.37185 

482 

0.34169 

28 

0.23505 

81 

671.9 

32 

14.030 

149 

0.44975 

234 

13400 

0.37667 

486 

0.34197 

28 

0.23586 

82 

668.7 

31 

14.179 

150 

0.45209 

234 

13500 

0.38153 

489 

0.34223 

28 

0.23668 

82 

665.6 

31 

14.329 

151 

0.45443 

232 

13600 

0.38642 

493 

0.34253 

28 

0.23750 

82 

662.5 

31 

14.480 

151 

0.45575 

232 

13700 

0.39135 

496 

0.34281 

29 

0.23832 

83 

659.4 

31 

14.631 

152 

0.45907 

232 

13800 

0.39631 

500 

0.34310 

28 

0.23915 

83 

656.3 

30 

14.783 

153 

0.46139 

230 

13900 

0.40131 

503 

0.34338 

28 

0.23998 

83 

653.3 

31 

14.936 

153 

0.46369 

230 

14000 

0.40634 

507 

0.34366 

28 

0.24081 

84 

650.2 

31 

15.089 

154 

0.46599 

230 

14100 

0.41141 

511 

0.34394 

29 

0.24165 

84 

647.1 

30 

15.243 

155 

0.46829 

229 

14200 

0.41652 

514 

0.34483 

28 

0.24249 

84 

644.1 

30 

15.398 

156 

0.47058 

228 

14300 

0.42166 

518 

0.34451 

28 

0.24333 

85 

641.1 

30 

15.554 

156 

0.47286 

228 

14400 

0.42684 

522 

0.34479 

29 

0.24418 

86 

630.1 

30 

15.710 

157 

0.47514 

228 

14500 

0.43206 

526 

0.34508 

28 

0.24804 

85 

635.1 

30 

15.867 

158 

0.47742 

226 

14600 

0.43732 

530 

0.34536 

28 

0.24589 

86 

632.1 

29 

16.025 

159 

0.47968 

226 

14700 

0.44262 

533 

0.34564 

28 

0.24676 

86 

629.2 

29 

16.184 

159 

0.48194 

226 

14800 

0.44795 

537 

0.34592 

29 

0.24761 

86 

626.3 

29 

16.343 

160 

0.48420 

225 

14900 

0.45332 

541 

0.34621 

28 

0.24847 

87 

623.4 

29 

16.503 

161 

0.48645 

225 

15000 

0.45873 

545 

0.34649 

29 

0.24934 

87 

620.5 

29 

16.664 

161 

0.48870 

224 
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TABLE II. V = 1 , 800 /. s.—Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 


A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.45873 

545 

0.34649 

29 

0.24934 

87 

620.5 

29 

16.664 

161 

0.48870 

224 

15100 

0.46418 

549 

0.34678 

28 

0.25021 

88 

617.6 

29 

16.825 

163 

0.49094 

224 

15200 

0.46967 

553 

0.34706 

29 

0.25109 

88 

614.7 

28 

16.988 

163 

0.49318 

223 

15300 

0.47520 

557 

0.34735 

29 

0.25197 

88 

611.9 

29 

17.151 

163 

0.49541 

223 

15400 

0.48077 

561 

0.34764 

29 

0.25285 

88 

609.0 

28 

17.314 

165 

0.49764 

223 

15500 

0.48638 

564 

0.34793 

28 

0.25373 

89 

606.2 

29 

17.479 

165 

0.49987 

222 

15600 

0.49202 

569 

0.34821 

29 

0.25462 

89 

603.3 

28 

17.644 

167 

0.50209 

222 

15700 

0.49771 

573 

0.34850 

30 

0.25551 

90 

600.5 

27 

17.811 

107 

0.50431 

221 

15800 

0.50344 

577 

0.34880 

29 

0.25641 

90 

597.8 

28 

17.978 

167 

0.50652 

221 

15000 

0.50921 

581 

0.34909 

29 

0.25731 

90 

595.0 

28 

18.145 

169 

0.50873 

220 

16000 

0.51502 

585 

0.34938 

29 

0.25821 

90 

592.2 

28 

18.314 

169 

0.51093 

220 

16100 

0.52087 

590 

0.34967 

29 

0.25911 

91 

589.4 

27 

18.483 

170 

0.51313 

220 

16200 

0.52677 

594 

0.34996 

29 

0.26002 

91 

586.7 

28 

18.653 

171 

0.51533 

220 

16300 

0.53271 

598 

0.35025 

29 

0.26093 

91 

583.9 

28 

18.824 

172 

0.51753 

219 

16400 

0.53869 

602 

0.35054 

30 

0.26184 

92 

581.1 

27 

18.996 

173 

0.51972 

219 

16500 

0.54471 

607 

0.35084 

30 

0.26276 

91 

578.4 

27 

19.169 

173 

0.52191 

219 

16600 

0.55078 

611 

0.35114 

30 

0.26367 

92 

575.7 

26 

19.342 

174 

0.52410 

218 

16700 

0.55689 

015 

0.35144 

31 

0.26459 

92 

573.1 

27 

19.516 

175 

0.52628 

218 

16800 

0.56304 

620 

0.35175 

30 

0.26551 

92 

570.4 

27 

19.691 

176 

0.52846 

218 

16000 

0.56924 

624 

0.35205 

31 

0.26643 

93 

567.7 

26 

19.867 

176 

0.53064 

217 

17000 

0.57548 

629 

0.35236 

31 

0.26736 

93 

565.1 

26 

20.043 

177 

0.53281 

217 

moo 

0.58177 

633 

0.35267 

30 

0.26829 

93 

562.5 

26 

20.220 

278 

0.53498 

217 

17200 

0.58810 

638 

0.35297 

31 

0.26922 

94 

559.9 

27 

20.398 

179 

0.53715 

217 

17300 

0.59448 

642 

0.35328 

31 

0.27016 

93 

557.2 

26 

20.577 

180 

0.53932 

217 

17400 

0.60090 

648 

0.35359 

31 

0.27109 

94 

554.0 

26 

20.757 

181 

0.54149 

216 

17500 

0.60738 

651 

0.35390 

32 

0.27203 

94 

552.0 

26 

20.938 

181 

0.54365 

216 

17600 

0.61389 

657 

0.35422 

31 

0.27297 

95 

549.4 

25 

21.119 

182 

0.54581 

216 

17700 

0.62046 

661 

0.35453 

31 

0.27392 

95 

546.9 

26 

21.301 

184 

0.54797 

216 

17800 

0.62707 

666 

0.35484 

32 

0.27487 

95 

544.3 

25 

21.485 

184 

0.55013 

215 

17900 

0.63373 

670 

0.35516 

32 

0.2 582 

95 

541.8 

25 

21.669 

185 

0.55228 

215 

18000 

0.64043 

675 

0.35548 

33 

0.27677 

95 

539.3 

25 

21.854 

186 

0.55443 

215 

18100 

0.64718 

681 

0.35581 

32 

0.27772 

96 

536.8 

26 

22.040 

187 

0.55658 

215 

18200 

0.65399 

685 

0.35613 

33 

0.27868 

96 

534.2 

25 

22.227 

187 

0.55873 

215 

18360 

0.66084 

691 

0.35646 

33 

0.27964 

96 

531.7 

25 

22.414 

187 

0.56088 

215 

18400 

0.66775 

695 

0.35679 

33 

0.28060 

96 

529.2 

24 

22.603 

189 

0.56303 

215 

18500 

0.67470 

700 

0.35712 

33 

0.28156 

96 

526.8 

25 

22.792 

190 

0.56518 

214 

18600 

0.68170 

706 

0.35745 

33 

0.28252 

97 

524.3 

24 

22.982 

191 

0.56732 

214 

18700 

0.68376 

710 

0.35778 

33 

0.28349 

97 

521.9 

24 

23.173 

192 

0.56940 

214 

18800 

0.69686 

716 

0.35811 

33 

0.38446 

96 

519.5 

24 

23.365 

193 

0.57160 

214 

18900 

0.70302 

720 

0.35844 

34 

0.28542 

9 7 

517.1 

24 

23.558 

194 

0.57374 

213 

19000 

0.71022 

725 

0.35878 

33 

0.28639 

98 

514.7 

24 

23.752 

195 

0.57587 

213 

19100 

0.71747 

731 

0.35911 

34 

0.28,37 

97 

512.3 

24 

23.947 

196 

0.57800 

213 

19200 

0.72478 

736 

0.35945 

33 

0.28834 

98 

509.9 

24 

24.143 

197 

0.58013 

213 

19300 

0.73214 

741 

0.35978 

33 

0.28932 

98 

507.5 

23 

24.340 

198 

0.58226 

213 

19400 

0.73955 

747 

0.36011 

34 

0.29030 

98 

505.2 

24 

24.538 

198 

0.58439 

213 

19500 

0.74702 

751 

0.36025 

33 

0.29128 

99 

502.8 

23 

24.736 

199 

0.58652 

213 

19600 

0.75453 

757 

0.36078 

33 

0.29227 

98 

500.5 

24 

24.935 

200 

0.58865 

213 

19700 

0.76210 

762 

0.36111 

33 

0.29325 

98 

498.1 

23 

25.135 

201 

0.59078 

212 

19800 

0.76972 

768 

0.36144 

34 

0.29423 

99 

495.8 

23 

25.336 

202 

0.59290 

212 

19900 

0. 77740 

773 

0.361/8 

33 

0.29522 

99 

493.5 

23 

25.538 

203 

0.59502 

212 

20000 

0.78513 

778 

0.36211 

34 

0.29621 

99 

491.2 

24 

25.741 

204 

0.59714 

212 
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z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

95 

0.25000 

138 

0.00000 

380 

1850.0 

241 

0.000 

55 

0.00000 

383 

100 

0.00095 

97 

0.25138 

135 

0.00380 

380 

1825.9 

238 

0.055 

55 

0. 00383 

385 

200 

0.00192 

98 

0.25273 

132 

0.00760 

380 

1802.1 

235 

0.110 

56 

0.00768 

387 

300 

0.00290 

100 

0.25405 

129 

0.01140 

380 

1778.6 

232 

0.166 

57 

0.01155 

388 

400 

0.00390 

102 

0.25534 

127 

0.01520 

380 

1755.4 

229 

0.223 

57 

0.01543 

389 

500 

0.00492 

104 

0.25661 

125 

0.01900 

380 

1732.5 

226 

0.280 

58 

0.01932 

391 

600 

0.00596 

105 

0.25786 

122 

0.02280 

380 

1709.9 

224 

0.338 

59 

0.02323 

393 

700 

a 00701 

107 

0.25908 

120 

0.02660 

380 

1687.5 

221 

0.397 

60 

0.02716 

394 

800 

0.00808 

109 

0.26028 

117 

0.03040 

380 

1665.4 

218 

0.457 

60 

0.03110 

395 

900 

0.00917 

111 

0.26145 

115 

0.03420 

380 

1643.6 

216 

0.517 

61 

0.03505 

397 

1000 

0.01028 

113 

0.26260 

114 

0.03800 

380 

1622.0 

213 

0.578 

62 

0.03902 

398 

1100 

0.01141 

115 

0.26374 

110 

0.04180 

380 

1600.7 

209 

0.640 

63 

0.04300 

399 

1200 

0.01256 

117 

0.26484 

107 

0.04560 

380 

1579.8 

207 

0.703 

64 

0.04699 

401 

1300 

0.01373 

120 

0.26591 

104 

0.04940 

380 

1559.1 

205 

0.767 

65 

0.05100 

402 

1400 

a 01493 

122 

0.26695 

102 

0.05320 

380 

1538.6 

201 

0.832 

66 

0.05502 

404 

1500 

0.01615 

124 

0.26797 

104 

0.05700 

380 

1518.5 

199 

0.898 

66 

0.05006 

406 

1600 

0.01739 

126 

0.26901 

106 

0.06080 

380 

1498.6 

195 

0.964 

67 

0.06312 

407 

1700 

0.01865 

128 

0.27007 

108 

0.06460 

380 

1479.1 

193 

1.031 

68 

0.06719 

409 

1800 

0.01993 

131 

0.27115 

111 

0.06840 

380 

1459.8 

191 

1.099 

68 

a 07128 

411 

1900 

0.02124 

133 

a 27226 

114 

0.07220 

380 

1440.7 

189 

1.167 

70 

0.07539 

414 

2000 

0.02257 

135 

0.27340 

117 

0.07600 

380 

1421.8 

188 

1.237 

70 

a 07953 

417 

2100 

0.02392 

138 

0.27457 

119 

0.07980 

378 

1403.0 

185 

1.307 

71 

0.08370 

420 

2200 

0.02530 

141 

0.27576 

121 

0.08358 

376 

1384.5 

181 

1.378 

72 

0.08790 

422 

2300 

0.02671 

144 

0.27697 

123 

0.08734 

374 

1366.4 

177 

1.450 

74 

a 09212 

423 

2400 

a 02815 

146 

0.27820 

124 

0.09108 

372 

1348.7 

172 

1.524 

74 

0.09635 

424 

2500 

0.02961 

149 

0.27944 

123 

a 09480 

370 

1331.5 

168 

1.598 

76 

0.10059 

425 

2600 

0.03110 

152 

0.28067 

122 

0.09850 

368 

1314.7 

163 

1.674 

76 

0.10484 

426 

2700 

0.03262 

154 

0.28189 

119 

0.10218 

366 

1298.4 

159 

1.750 

78 

0.10910 

427 

2800 

0.03416 

157 

0.28308 

117 

0.10584 

364 

1282.5 

155 

1.828 

79 

0.11337 

429 

2900 

0.03573 

160 

0.28425 

116 

a 10948 

362 

1267.0 

150 

1.907 

80 

a 11866 

431 

3000 

0.03733 

162 

0.28541 

116 

a 11310 

356 

1252.0 

144 

1.987 

81 

0.12197 

433 

3100 

0.03895 

166 

0.28657 

115 

0.11666 

347 

1237.6 

139 

2.068 

81 

0.12630 

434 

3200 

0.04061 

169 

0.28772 

115 

0.12013 

338 

1223.7 

135 

2.149 

83 

0.13064 

433 

3300 

0.04230 

172 

0.28887 

115 

0.12351 

329 

1210.2 

131 

2.232 

83 

0.13497 

432 

3400 

0.04402 

175 

0.29002 

114 

0.12680 

320 

1197.1 

127 

2.315 

84 

0.13929 

431 

3500 

a 04577 

178 

0.29116 

114 

0.13000 

310 

1184.4 

124 

2.399 

85 

0.14360 

431 

3600 

0.04756 

181 

0.29230 

113 

0.13310 

301 

1172.0 

119 

2.484 

85 

a 14791 

431 

8700 

0.04936 

184 

0.29343 

113 

0.13611 

292 

1160.1 

114 

2.569 

87 

0.15222 

430 

3800 

0.05120 

187 

0.29456 

112 

0.13903 

283 

1148.7 

101 

2.656 

88 

a 15652 

429 

3900 

0.05307 

190 

0.29568 

112 

0.14186 

274 

1137.6 

106 

2.744 

88 

0.16081 

429 

4000 

0.05497 

193 

0.29680 

111 

0.14460 

264 

1127.0 

101 

2.832 

89 

0.16510 

428 

4100 

0.05690 

196 

0.29791 

110 

0.14724 

253 

1116.9 

97 

2.921 

90 

0.16938 

426 

4200 

0.05886 

199 

0.29901 

108 

0.14977 

242 

1107.2 

94 

3.011 

91 

0.17364 

423 

4300 

0.06085 

203 

0.30009 

106 

a 15219 

231 

1097.8 

92 

3.102 

91 

0.17787 

421 

4400 

0.06288 

205 

0.30115 

105 

a 15450 

222 

1088.6 

88 

3.193 

92 

0.18208 

420 

4500 

a 06493 

209 

0.30220 

103 

a 15672 

215 

1079.8 

86 

3.285 

93 

0.18628 

418 

4600 

0.06702 

211 

0.30323 

101 

0.15887 

208 

1071.2 

83 

3.378 

94 

0.19046 

416 

4700 

0. 06013 

215 

0.30424 

100 

0.16095 

202 

1062.9 

79 

3.472 

94 

0.19462 

414 

4800 

0.07128 

218 

0.30524 

99 

0.16297 

195 

1055.0 

76 

3.566 

95 

0.19876 

412 

4900 1 

0.07346 

221 

tf.30623 

97 

0.16492 

188 

1047.4 

74 

3.661 

96 

0.20288 

410 

5000 

0.07567 

224 

0.30720 

95 

0.16680 

180 

1040.0 

73 

3.757 

96 

0.20698 

406 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

V, 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.07567 

224 

0.30720 

95 

0.16680 

180 

1040.0 

73 

3.757 

96 

0.20698 

406 

5100 

0.07791 

227 

0.30815 

94 

0.16860 

173 

1032.7 

71 

3.853 

97 

0.21104 

402 

5200 

0.08018 

230 

0.30909 

92 

0.17033 

166 

1025.6 

69 

3.950 

98 

0.21506 

399 

5300 

0.08248 

232 

0.31001 

90 

0.17199 

159 

1018.7 

67 

4.048 

99 

0.21905 

397 

5400 

0.08480 

236 

0.31091 

88 

0.17358 

151 

1012.0 

66 

4.147 

99 

0.22302 

394 

5500 

0.08716 

238 

0.31179 

85 

0.47509 

144 

1005.4 

64 

4.246 

100 

0.22696 

390 

5000 

0.08954 

242 

0.31264 

83 

0.17653 

137 

999.0 

63 

4.346 

100 

0.23086 

387 

5700 

0.09196 

244 

0.31347 

82 

0.17790 

131 

992.7 

61 

4.446 

101 

0.23473 

385 

5800 

0.09440 

248 

0.31429 

80 

0.17921 

127 

986.6 

61 

4.547 

102 

0.23858 

382 

5000 

0.09688 

250 

0.31509 

77 

0.18048 

122 

980.7 

59 

4.649 

102 

0.24240 

378 

6000 

0.09938 

253 

0.31586 

74 

0.18170 

118 

975.0 

56 

4.751 

103 

a 24618 

374 

6100 

0.10191 

256 

0.31660 

71 

0.18288 

114 

969.4 

56 

4.854 

104 

0.24992 

370 

6200 

0.10447 

259 

0.31731 

70 

0.18402 

109 

963.8 

55 

4.958 

104 

0.25362 

368 

6300 

0.10706 

262 

0.31801 

68 

0.18511 

106 

958.3 

54 

5.062 

105 

0.25730 

365 

6400 

0.10968 

264 

0.31869 

66 

0.18617 

103 

952.9 

53 

5.167 

105 

0.26095 

362 

6500 

0.11232 

267 

0.31935 

64 

0.18720 

101 

947.6 

53 

5.272 

106 

0.26457 

358 

6600 

0.11499 

270 

0.31999 

62 

0.18821 

100 

942.3 

52 

5.378 

106 

0.26815 

355 

6700 

0.11769 

273 

0.32061 

60 

0.18921 

99 

937.1 

51 

5.484 

107 

0.27170 

353 

6800 

0.12042 

276 

0.32121 

58 

0.19020 

96 

932.0 

50 

5.591 

108 

0.27523 

350 

6900 

0.12318 

279 

0.32179 

57 

0.19116 

94 

927.0 

50 

5.699 

108 

0.27873 

347 

7000 

0.12597 

281 

0.32236 

55 

0.19210 

91 

922.0 

50 

5.807 

109 

0.28220 

344 

7100 

0.12878 

285 

0.32291 

54 

a 19301 

90 

917.0 

50 

5.916 

109 

0.28564 

341 

7200 

0.13163 

287 

0.32345 

53 

0.19391 

89 

912.0 

49 

6.025 

110 

0.28905 

338 

7300 

0.13450 

290 

0.32398 

52 

0.19480 

88 

907.1 

49 

6.135 

110 

0.29243 

335 

7400 

0.13740 

293 

0.32450 

51 

0.19568 

86 

902.2 

48 

6.245 

111 

0.29578 

333 

7500 

0.14033 

295 

0.32501 

49 

0.19654 

84 

897.4 

48 

6.356 

112 

0.29911 

330 

7600 

0.14328 

299 

0.32550 

48 

0.19738 

82 

892.6 

47 

6.468 

112 

0.30241 

328 

7700 

0.14627 

301 

0.32598 

47 

0.19820 

81 

887.9 

47 

6.580 

113 

0.30569 

325 

7800 

0.14928 

304 

0.32645 

46 

a 19901 

80 

883.2 

46 

6.693 

114 

0.30894 

322 

7900 

0.15232 

307 

0.32691 

44 

0.19981 

79 

878.6 

46 

6.807 

114 

0.31216 

320 

8000 

0.15539 

309 

0.32735 

44 

0.20060 

78 

874.0 

45 

6.921 

115 

0.31536 

317 

8100 

a 15848 

’ 313 

0.32779 

44 

0.20138 

78 

869.5 

45 

7.036 

115 

0.31853 

315 

8200 

0.16161 

315 

0.32823 

43 

0.20216 

78 

865.0 

44 

7.151 

116 

0.32168 

313 

8300 

0.16476 

318 

0.32866 

42 

0.20294 

78 

860.6 

43 

7.267 

116 

0.32481 

311 

8400 

0.16794 

321 

0.32908 

41 

0.20372 

77 

856.3 

43 

7.383 

117 

0.32792 

308 

8500 

0.17115 

324 

0.32949 

40 

a 20449 

76 

852.0 

43 

7.500 

118 

0.33100 

306 

8600 

0.17439 

327 

0.32989 

40 

a 20525 

75 

847.7 

43 

7.618 

118 

0.33406 

304 

8700 

0.17766 

330 

0.33029 

39 

0.20600 

74 

843.4 

42 

7.736 

119 

0.33710 

302 

8800 

0.18096 

332 

0.33068 

38 

a 20674 

73 

839.2 

41 

7.855 

120 

0.34012 

300 

8900 

0.18428 

335 

0.33106 

38 

0.20747 

73 

835.1 

41 

7.975 

120 

0.34312 

297 

9000 

0.18763 

338 

0.33144 

37 

0.20820 

72 

831.0 

41 

8.095 

121 

0.34609 

294 

9100 

0.19101 

341 

0.33181 

37 

0.20892 

72 

826.9 

40 

8.216 

12i 

a 34905 

293 

9200 

0.19442 

344 

0.33218 

37 

0.20964 

73 

822.9 

40 

8.337 

122 

0.35198 

292 

9300 

0.19786 

347 

0.33255 

36 

0.21037 

73 

818.9 

39 

8.459 

122 

a 35490 

291 

9400 

0.20133 

350 

0.33291 

35 

0.21110 

72 

815.0 

39 

8.581 

123 

0.35781 

289 

9500 

0.20483 

352 

0.33326 

35 

0.21182 

72 

811.1 

39 

8.704 

124 

0.36070 

287 

9600 

0.20835 

356 

0.33361 

34 

0.21254 

72 

807.2 

39 

8.828 

124 

0.36357 

284 

9700 

0.21191 

359 

0.33395 

33 

0.21326 

72 

803.3 

38 

8.952 

125 

0.36641 

283 

9800 

a 21550 

361 

0.33428 

33 

0.21398 

71 

799.5 

38 

9.077 

126 

0.36924 

281 

9900 

a 21911 

364 

0.33461 

33 

0.21469 

71 

795.7 

37 

9.203 

126 

0.37205 

283 

10000 

0.22275 

367 

0.33494 

33 

0.21540 

70 

792.0 

37 

9.329 

127 

0.37485 

278 
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z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T* 

A 

log Q 

A 

10000 

0.22275 

367 

0.33494 

33 

0.21540 

70 

792.0 

37 

9.329 

127 

0.37485 

278 

10100 

0.22642 

370 

0.33527 

33 

0.21610 

70 

78a 3 

37 

9.456 

127 

0.37763 

277 

10200 

0.23012 

374 

0.35660 

32 

0.21680 

70 

784.6 

37 

9.583 

128 

0.38040 

275 

10300 

0.23386 

376 

0.33592 

31 

0.21750 

70 

78a 9 

36 

9.711 

128 

0.38315 

274 

10400 

0.23762 

379 

0.33623 

30 

0.21820 

70 

777.3 

37 

9.839 

129 

0.38589 

272 

10500 

0.24141 

382 

0.33653 

30 

0.21890 

71 

773.6 

37 

9.968 

130 

0.38861 

271 

10600 

0.24523 

385 

0.33683 

29 

0.21961 

70 

769.9 

37 

10.098 

130 

0.39132 

269 

10700 

0.24908 

389 

0.33712 

28 

0.22031 

71 

766.2 

37 

10.228 

131 

0.39401 

267 

10800 

0.25297 

391 

0.33740 

28 

0.22102 

71 

762.5 

37 

10.369 

132 

0.39668 

266 

10900 

0.25688 

394 

0.33768 

27 

0.22173 

71 

75a 8 

36 

10.491 

132 

0.39934 

264 

11000 

0.26062 

397 

0.33795 

28 

0.22244 

70 

755.2 

35 

10.623 

133 

0.40198 

263 

moo 

0.26479 

400 

0.33823 

29 

0.22314 

71 

751.7 

34 

10.756 

133 

0.40461 

262 

11200 

0.26879 

403 

0.33852 

28 

0.22385 

71 

74a 3 

34 

10.889 

134 

0.40723 

$1 

11300 

0.27282 

407 

0.33880 

28 

0.22456 

71 

744.9 

34 

11.023 

134 

0.40984 

260 

11400 

0.27689 

410 

0.33908 

27 

0.22527 

71 

741.5 

34 

11.157 

135 

0.41244 

259 

11500 

0.28099 

413 

0.33935 

28 

0.22598 

72 

73a 1 

35 

11.292 

136 

0.41503 

257 

11600 

0.28512 

416 

0.33963 

27 

0.22670 

72 

734.6 

34 

11.428 

137 

0.41760 

256 

11700 

0.28928 

419 

0.33990 

28 

0.22742 

72 

731.2 

34 

11.565 

137 

0.42016 

255 

11800 

0.29347 

422 

0.34018 

27 

0.22814 

72 

727.8 

34 

11.702 

138 

a 42271 

254 

11900 

0.29769 

425 

0.34045 

27 

0.22886 

73 

724.4 

34 

11.840 

138 

0.42525 

252 

12000 

0.30194 

428 

0.34072 

27 

0.22959 

73 

721.0 

33 

11.978 

139 

0.42777 

251 

12100 

0.30622 

432 

0.34099 

27 

0.23032 

74 

717.7 

33 

12.117 

139 

0.43028 

250 

12200 

0.31054 

435 

0.34126 

27 

0.23106 

74 

714.4 

33 

12.256 

140 

0.43278 

249 

12300 

0.31489 

438 

0.34153 

27 

0.23180 

74 

711.1 

33 

12.396 

141 

0.43527 

248 

12400 

0.31927 

441 

0.34180 

27 

0.23254 

75 

707.8 

33 

12.537 

142 

0.43775 

248 

12500 

0.32368 

445 

0.34207 

27 

0.23329 

75 

704.5 

33 

12.679 

142 

0.44023 

247 

12600 

0.32813 

448 

0.34234 

27 

0.23404 

76 

701.2 

33 

12.821 

143 

0.44270 

246 

12700 

0.33261 

451 

0.34261 

27 

0.23480 

76 

697.9 

33 

12.964 

144 

0.44516 

245 

12800 

0.33712 

455 

0.34288 

27 

0.23556 

76 

694.6 

33 

13.108 

144 

0.44761 

244 

12900 

0.34167 

458 

0.34315 

27 

0.23632 

76 

691.3 

32 

13.252 

145 

0.45005 

243 

13000 

0.34625 

461 

0.34342 

27 

0.23708 

77 

688.1 

32 

13.397 

146 

0.45248 

242 

13100 

0.35086 

465 

0.34369 

27 

0.23785 

77 

684.9 

32 

13.543 

146 

0.45490 

241 

13200 

0.35551 

468 

0.34396 

27 

0.23862 

77 

681.7 

32 

13.689 

147 

0.45731 

240 

13300 

0.36019 

472 

0.34423 

27 

0.23939 

78 

67a 5 

31 

13.836 

148 

0.45971 

240 

13400 

0.36491 

475 

0.34450 

27 

0.24017 

78 

675.4 

31 

13.984 

148 

0.46211 

239 

13500 

0.36966 

479 

0.34477 

27 

0.24095 

79 

672.3 

31 

14.132 

149 

0.46450 

238 

13600 

0.37445 

482 

0.34504 

27 

0.24174 

79 

669.2 

32 

14.281 

150 

0.46688 

238 

13700 

0.37927 

486 

0.34531 

27 

0.24253 

79 

666.0 

-32 

14.431 

151 

0.46926 

237 

13800 

0.38413 

489 

0.34558 

27 

0.24332 

80 

662.8 

31 

14.582 

151 

a 47163 

236 

13900 

0.38902 

493 

0.34585 

27 

0.24412 

80 

659.7 

31 

14.733 

152 

0.47399 

235 

14000 

0.39395 

496 

0.34612 

27 

0.24492 

81 

656.6 

30 

14.885 

153 

0.47634 

235 

14100 

0.39891 

500 

0.34639 

27 

0.24573 

81 

653.6 

30 

15.038 

153 

0.47869 

234 

14200 

0.40391 

503 

0.24666 

27 

0. 24654 

82 

650.6 

30 

15.191 

154 

0.48103 

233 

14300 

0.40894 

507 

0.34693 

27 

0.24736 

82 

647.6 

30 

15.345 

155 

0.48336 

233 

14400 

0.41401 

511 

0.34720 

27 

0.24818 

82 

644.6 

30 

15.500 

156 

0.48569 

232 

14500 

0. 41912 

515 

0.34747 

27 

0.24900 

82 

641.6 

30 

15.656 

156 

0.48801 

232 

14600 

0.42427 

518 

0.34774 

27 

0.24962 

83 

63a 6 

30 

15.812 

157 

0.49033 

231 

14700 

0.42945 

522 

0.34801 

27 

0.25065 

84 

635.6 

30 

15.969 

158 

0.49264 

230 

14800 

0.43467 

526 

0.34828 

27 

0.25149 

83 

632.6 

30 

16.127 

158 

0.49494 

230 

14900 

0.43993 

530 

0.34855 

28 

0.25232 

84 

629.6 

30 

16.285 

159 

0.49724 

229 

15000 

0.44523 

533 

0.34883 

27 

0.25316 

84 

626.6 

29 

16.444 

160 

0.49953 

22ft 
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TABLE II. V=l,850f. 8. —Continued. 


Z ~ C 

A 

A 

** 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ’ 

A 

logQ 

A 

15000 

0.44523 

533 

0.34883 

27 

0.25316 

84 

626.6 

29 

16.444 

160 

0.49963 

229 

15100 

0.45066 

538 

0.34910 

27 

0.25400 

84 

623.7 

28 

16.604 

161 

0.50182 

228 

15200 

0 . 45594 

542 

0.34937 

28 

0.25484 

84 

62 a 9 

29 

16.765 

161 

0.50410 

228 

15300 

0.46136 

545 

0.34965 

28 

0.25568 

85 

618.0 

29 

16.926 

162 

0.50638 

227 

15400 

0.46681 

549 

0.34993 

28 

0.25653 

85 

615.1 

29 

17.088 

163 

0.50865 

227 

15500 

0 . 47280 

553 

0.35021 

28 

0.25738 

86 

612.2 

28 

17.251 

164 

0.51092 

226 

15600 

0.47783 

557 

0.35049 

28 

0.25824 

86 

609.4 

28 

17.415 

165 

0.51318 

226 

15700 

0.48340 

561 

0.35077 

2 $ 

0.25910 

86 

606.6 

29 

17.580 

165 

0.51544 

226 

15800 

0.48901 

566 

0.35105 

28 

0.25996 

86 

603.7 

29 

17.745 

166 

0.51770 

225 

15900 

0.49467 

569 

0.35133 

28 

0.26082 

87 

600.8 

28 

17.911 

167 

0.51995 

224 

16000 

0.50036 

573 

0.35161 

29 

0.26169 

87 

598.0 

28 

18.078 

168 

0.52219 

224 

16100 

0.50609 

678 

0.35190 

29 

0.26256 

88 

595.2 

27 

18.246 

168 

a 52443 

224 

16200 

0.51187 

582 

0.35219 

29 

0.26344 

88 

592 . 5 

27 

18.414 

169 

0 . 52 C 67 

224 

16300 

0.51769 

586 

0.35248 

29 

0.26432 

88 

589.8 

28 

18.583 

170 

0.52891 

223 

16400 

0.52355 

590 

0.35277 

29 . 

0 . 26520 

88 

587.0 

27 

18.753 

171 

0.53114 

223 

16500 

0.52945 

594 

0 . 35306 

2 $ 

0.26608 

89 

584.3 

27 

18.924 

172 

0.53337 

222 

16600 

0.63539 

599 

0.35335 

30 

0.26697 

89 

581.6 

27 

19.096 

172 

0.53559 

222 

16700 

0.54138 

604 

0.35365 

30 

0.26786 

90 

578.9 

28 

19.268 

173 

0.53781 

222 

16800 

0 . 54742 

607 

0.35395 

29 

0 . 26876 

90 

576.1 

27 

19.441 

174 

0.54003 

222 

16900 

0.55349 

611 

0.35424 

30 

0.26966 

90 

573.4 

27 

19.615 

175 

0.54225 

221 

17000 

0.55960 

616 

0.35454 

30 

0.27056 

90 

57 a 7 

27 

19.790 

176 

0.54446 

221 

17100 

0.56576 

620 

0.35484 

30 

0.27146 

91 

568.0 

26 

19.966 

176 

0.54667 

220 

17200 

0.57196 

625 

0.35514 

30 

0.27237 

91 

565.4 

26 

20.142 

177 

0.54887 

220 

17300 

0.57821 

629 

0.35544 

30 

0.27328 

91 

562.8 

26 

20.319 

178 

0.55107 

220 

17400 

0.58450 

634 

0.35574 

30 

0.27419 

92 

560.2 

26 

20.497 

179 

0.55327 

220 

17500 

0.59084 

638 

0.35604 

30 

0.27511 

92 

557.6 

26 

20.676 

180 

0.55547 

219 

17600 

0.59722 

643 

0.35634 

30 

0.27603 

92 

555.0 

26 

20.856 

181 

0.55766 

219 

17700 

0.60365 

647 

0.35664 

30 

0.27695 

92 

552.4 

26 

21.037 

182 

0.55985 

219 

17800 

0.61012 

652 

0.35694 

31 

0.27787 

92 

549.8 

26 

21.219 

182 

0.56204 

218 

17900 

0.61664 

657 

0.35725 

31 

0.27879 

93 

547.2 

26 

21.401 

183 

0.56422 

218 

18000 

0.62321 

662 

0.35756 

31 

0.27972 

93 

544.6 

25 

21.584 

184 

0.56640 

218 

18100 

0.62983 

667 

0.35787 

30 

0.28065 

94 

542.1 

25 

21.768 

185 

0.56858 

218 

18200 

0.63649 

671 

0.35817 

31 

0.28159 

94 

539.6 

25 

21.953 

186 

0.57076 

217 

18300 

0.64320 

676 

0.35848 

31 

0.28253 

93 

537.1 

25 

22.139 

187 

0.57293 

217 

18400 

0.64996 

681 

0.35879 

31 

0.28346 

94 

534.6 

25 

22.326 

187 

0.57510 

217 

18500 

0.65677 

686 

0.35910 

31 

0.28440 

94 

532.1 

25 

22.513 

188 

0.57727 

218 

18600 

0.66363 

691 

0.35941 

31 

0.28534 

95 

529.6 

25 

22.701 

189 

0.57945 

217 

18700 

0.67054 

696 

0.35972 

31 

0.28629 

95 

527.1 

25 

22.890 

190 

0.58162 

216 

18800 

0.67750 

701 

0.36003 

32 

0.28724 

95 

524.6 

25 

23.080 

191 

a 58378 

217 

18900 

0.68451 

706 

0.36035 

32 

0.28819 

95 

522.1 

24 

23.271 

192 

0.58595 

216 

19000 

0.69156 

711 

0.36067 

32 

0.28914 

95 

519.7 

24 

23.463 

193 

a 68811 

216 

19100 

0.69867 

716 

0.36099 

31 

0.29009 

95 

517.3 

24 

23.656 

194 

0.59027 

216 

19200 

0.70583 

721 

0.36130 

32 

0.29104 

96 

514.9 

23 

23.850 

195 

0.59243 

216 

19300 

0.71304 

726 

0.36162 

32 

0.29200 

96 

512.6 

24 

24.045 

195 

0.59459 

216 

19400 

0.72030 

732 

0.36194 

32 

0.29296 

96 

510.2 

24 

24.240 

196 

0.59675 

216 

19500 

0.72762 

737 

0.36226 

32 

0.29392 

96 

607.8 

24 

24.436 

197 

0.59891 

215 

19600 

0.73499 

742 

0.36258 

32 

0.29488 

96 

505.4 

23 

24.633 

199 

0.60106 

215 

19700 

0.74241 

748 

0.36290 

32 

0.29584 

96 

503.1 

24 

24.832 

200 

0.60321 

215 

19809 

0.74989 

753 

0.36322 

33 

0.29680 

97 

500.7 

23 

25.032 

200 

0.60536 

215 

19900 

0.75742 

758 

0.36356 

33 

0.29777 

97 

498.4 

24 

25.232 

201 

0.60751 

215 

20000 

0.76500 

763 

0.36388 

33 

0.29874 

97 

496.0 

23 

25.433 

202 

0.60966 

215 
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z- x 

Z -~C 

A 

A 

H 

A 

log B f 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

90 

0.25000 

136 

0.00000 

376 

1900.0 

247 

0.000 

53 

0.00000 

376 

100 

0.00090 

91 

0.25136 

133 

0.00876 

877 

1875.3 

244 

0.063 

53 

0.00376 

378 

200 

0.00181 

93 

0.25269 

130 

0.00753 

377 

1850.9 

242 

0.106 

55 

0.00754 

381 

300 

0.00274 

95 

0.25399 

128 

0.01130 

377 

1826.7 

238 

0.161 

55 

0.01185 

383 

400 

0.00369 

97 

0.25527 

126 

0.01507 

878 

1802.9 

235 

0.216 

56 

0.01518 

387 

600 

0.00466 

98 

0.25653 

123 

0.01885 

378 

1779.4 

233 

0.272 

56 

0.01905 

388 

600 

0.00564 

100 

0.25776 

120 

0.02263 

379 

1756.1 

230 

0.328 

67 

0.02293 

392 

700 

0.00664 

102 

0.25896 

118 

0.02642 

379 

1733.1 

226 

0.385 

58 

0.02685 

394 

800 

0.00766 

103 

0.26014 

116 

0.03021 

379 

1710.5 

224 

0.443 

59 

0.03079' 

397 

000 

0.00869 

105 

0.26130 

115 

0.03400 

381 

1688.1 

221 

0.502 

60 

0.03476 

399 

1000 

0.00974 

107 

0.26245 

113 

0.03781 

382 

1666.0 

218 

0.562 

60 

0.08875 

401 

1100 

0.01081 

109 

0.20358 

111 

0.04163 

383 

1644.2 

214 

0.622 

61 

0.04276 

402 

1200 

0.01190 

112 

0.26469 

108 

0.04546 

383 

1622.8 

212 

0.683 

62 

0.04678 

404 

1300 

0.01302 

113 

0.26577 

105 

0.04929 

383 

1601.6 

210 

0.745 

63 

0.06082 

404 

1400 

0.01415 

115 

0.26682 

103 

0.05312 

382 

1580.6 

206 

0.808 

64 

0.05486 

405 

1500 

0.01530 

118 

0.26785 

105 

0.05694 

382 

1560.0 

204 

0.872 

65 

0.05891 

407 

1600 

0.01648 

119 

0.26890 

107 

0.06076 

381 

1539.6 

200 

0.987 

66 

0.06298 

408 

1700 

0.01787 

122 

0.26997 

109 

0.06457 

381 

1519.6 

198 

1.003 

66 

0.06706 

410 

1800 

0.01889 

124 

0.27006 

111 

0.06838 

381 

1499.8 

196 

1.069 

67 

0.07116 

410 

1900 

0.02013 

126 

0.27217 

113 

0.07219 

383 

1480.2 

195 

1.136 

68 

0.07526 

411 

2000 

0.02139 

128 

0.27330 

116 

0.07602 

384 

1460.7 

193 

1.204 

69 

0.07967 

413 

2100 

0.02267 

130 

0.27446 

119 

0.07986 

384 

1441.4 

192 

1.273 

70 

0.08360 

416 

2200 

0.02397 

133 

0.27565 

121 

0.08370 

382 

1422.2 

187 

1.343 

70 

0.08766 

418 

2300 

0.02530 

136 

0.27686 

122 

0.08752 

378 

1403.5 

183 

1.413 

71 

0.09184 

420 

2400 

0.02666 

139 

0.27808 

122 

0.09130 

876 

1385.2 

179 

1.484 

73 

0.09604 

422 

2500 

0.02805 

141 

0.27930 

122 

0.09606 

374 

1367.3 

175 

1.557 

74 

0.10026 

425 

2600 

0.02946 

144 

0.28052 

121 

0.09680 

371 

1349.8 

171 

1.631 

74 

0.10451 

426 

2700 

0.03090 

146 

0.28173 

120 

0.10251 

369 

1332.7 

167 

1.705 

76 

0.10877 

429 

2800 

0.03236 

149 

0.28293 

120 

0.10620 

366 

1316.0 

162 

1.781 

76 

0.11306 

432 

2900 

0.08385 

152 

0.28413 

120 

0.10986 

364 

1299.8 

158 

1.857 

78 

0.11738 

433 

3000 

0.03537 

154 

0.28533 

120 

0.11350 

361 

1284.0 

154 

1.965 

79 

0.12171 

434 

3100 

0.03691 

157 

0.28653 

119 

0.11711 

355 

1268.6 

150 

2.014 

79 

0.12605 

434 

3200 

0.03848 

160 

0.28772 

119 

0.12066 

348 

1253.6 

145 

2.093 

80 

0.13069 

435 

3300 

0.04008 

163 

0.28891 

119 

0.12414 

341 

1239.1 

141 

2.173 

82 

0.13474 

435 

. 3400 

0.04171 

166 

0,29010 

119 

0.12755 

334 

1225.0 

137 

2.255 

82 

0.13909 

436 

3500 

0.04337 

169 

0.29129 

119 

0.13089 

328 

1211.3 

133 

2.337 

83 

0.14345 

436 

3600 

0.04506 

173 

0.29248 

119 

0.13417 

321 

1198.0 

129 

2.420 

84 

0.14781 

437 

3700 

0.04679 

175 

0.29367 

118 

0.13738 

314 

1185.1 

124 

2.504 

85 

0.15218 

437 

3800 

0.04854 

178 

0.29485 

118 

0.14052 

306 

1172.7 

119 

2.589 

85 

0.15655 

437 

3900 

0.05032 

182 

0.29608 

118 

0.14358 

297 

1160.8 

113 

2.674 

87 

0.16092 

438 

4000 

0.05214 

184 

0.29721 

117 

0.14655 

284 

1149.5 

107 

2.761 

88 

0.16580 

438 

4100 

0.05398 

187 

0.29838 

117 

0.14939 

270 

1138.8 

102 

2.849 

88 

0.16968 

437 

4200 

0.05585 

191 

0.29956 

115 

0.15209 

261 

1128.6 

100 

2.937 

89 

0.17405 

434 

4300 

0.05776 

198 

0.30070 

113 

0.15470 

262 

1118.6 

97 

3.026 

90 

0.17889 

432 

4400 

0.05969 

197 

0.30183 

112 

0.15722 

243 

1108.9 

94 

3.116 

91 

0.18271 

430 

4500 

0.06166 

199 

0.30295 

110 

0.15965 

237 

1099.5 

92 

3.207 

91 

0.18701 

428 

4600 

0.06365 

203 

0.30406 

108 

0.16202 

229 

1090.3 

89 

3.298 

92 

0.19129 

426 

4700 

0.06568 

206 

0.30513 

107 

0.16431 

221 

1081.4 

87 

3.390 

93 

0.19565 

423 

4800 

0.06774 

208 

0.30620 

106 

0.16652 

213 

1072.7 

84 

3.483 

94 

0.19978 

422 

4900 

0.06982 

212 

0.30725 

108 

0.16865 

203 

1064.3 

80 

3.577 

94 

0.20400 

419 

5000 

0.07194 

215 

0.30828 

101 

0.17068 

194 

1056.3 

76 

3.671 

95 

0.20819 

416 
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7am x 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T f 

A 

log Q 

A 

5000 

0.07194 

215 

0.30828 

101 

0.17068 

194 

1056.3 

76 

3.671 

95 

0.20819 

416 

5100 

0.07409 

217 

0.30929 

99 

0.17262 

185 

1048.7 

73 

3.766 

96 

0.21235 

414 

5200 

0.07626 

221 

0.31028 

96 

0.17447 

178 

1041.4 

71 

3.862 

97 

0.21649 

410 

5300 

0.07847 

223 

0.31124 

95 

0.17625 

172 

1034.3 

71 

3.959 

97 

0.22059 

408 

5400 

0.08070 

227 

0.31219 

93 

0.17797 

166 

1027.2 

70 

4.056 

98 

0.22467 

405 

5500 

0.08297 

229 

0.31312 

90 

0.17963 

158 

1020.2 

68 

4.154 

98 

0.22872 

403 

5600 

0.08526 

233 

0.31402 

89 

0.18121 

152 

1013.4 

68 

4.252 

99 

0.23275 

399 

5700 

0.08759 

235 

0.31491 

86 

0.18273 

146 

1006.6 

67 

4.351 

100 

0.23674 

397 

5800 

0.08994 

238 

0.31577 

85 

0.18419 

139 

999.9 

66 

4.451 

100 

0.24071 

395 

5900 

0.09232 

242 

0.31662 

82 

0.18558 

132 

993.3 

63 

4.551 

101 

0.24466 

391 

6000 

0.09474 

244 

0.31744 

78 

0.18690 

126 

987.0 

59 

4.652 

102 

0.24857 

387 

6100 

0.09718 

248 

0.31822 

77 

0.18616 

122 

981.1 

57 

4.754 

102 

0.25244 

384 

6200 

0.09966 

250 

0.31899 

74 

0.18938 

119 

975.4 

55 

4.856 

103 

0.25628 

381 

6300 

0.10216 

253 

0.31973 

72 

0.19057 

115 

969.9 

55 

4.959 

103 

0.26009 

378 

6400 

0.10469 

255 

0.32045 

71 

0.19172 

112 

964.4 

55 

5.062 

104 

0.26387 

376 

6500 

0.10724 

259 

0.32116 

69 

0.19284 

107 

958.9 

55 

5.166 

105 

0.26753 

372 

6600 

0.10983 

263 

0.32185 

67 

0.19391 

103 

953.4 

55 

5.271 

105 

0 27135 

369 

6700 

0.11245 

264 

0.32252 

65 

0.19494 

99 

947.9 

53 

5.376 

106 

0.27504 

366 

6800 

0.11509 

267 

0.32317 

63 

0.19593 

96 

942.6 

53 

5.482 

106 

0.27870 

363 

6900 

0.11776 

270 

0.32380 

61 

0.19688 

93 

937.3 

53 

5.588 

107 

0.28233 

360 

7000 

0.12046 

273 

0.32441 

60 

0.19781 

92 

932.0 

51 

5.695 

108 

0.28593 

357 

7100 

0.12319 

275 

0.32501 

58 

0.19873 

91 

926.9 

51 

5.803 

108 

0.28950 

353 

7200 

0.12594 

279 

0.32559 

57 

0.19964 

89 

921.8 

50 

5.911 

108 

0.29303 

351 

7300 

0.12873 

281 

0.32616 

56 

0.20053 

88 

916.8 

49 

6.019 

109 

0.29654 

348 

7400 

0.13154 

284 

0.32672 

54 

0.20141 

86 

911.9 

49 

6.128 

110 

0.30002 

346 

7500 

0.13438 

287 

0.32726 

53 

0.20227 

84 

907.0 

49 

6.238 

111 

0.30348 

342 

7600 

0.13725 

290 

0.32779 

52 

0.20311 

82 

902.1 

49 

6.349 

111 

0.30690 

340 

7700 

0.14015 

292 

0.32831 

50 

0.20393 

81 

897.2 

48 

6.460 

112 

0.31030 

335 

7800 

0.14307 

296 

0.32881 

49 

0.20474 

79 

892.4 

47 

6.572 

112 

0.31365 

334 

7900 

0.14603 

298 

0.32930 

48 

0.20553 

78 

887.7 

47 

6.684 

113 

0.31699 

333 

8000 

0.14901 

301 

0.32978 

46 

0.20631 

77 

883.0 

46 

6.797 

113 

0.32062 

329 

8100 

0.15202 

304 

0.33024 

46 

0.20708 

77 

878.4 

45 

6.910 

114 

0.32361 

326 

8200 

0.15506 

306 

0.33070 

45 

0.20785 

77 

873.9 

45 

7.024 

115 

0.32687 

324 

8300 

0.15812 

309 

0.33115 

43 

0.20862 

76 

869.4 

45 

7.139 

115 

0.33011 

321 

8400 

0.16121 

312 

0.33158 

43 

0.20938 

76 

864.9 

44 

7.254 

116 

0.33332 

320 

8500 

0.16433 

315 

0.33201 

42 

0.21014 

75 

860.5 

44 

7.370 

117 

0.33652 

317 

8600 

0.16748 

318 

0.33243 

41 

0.21089 

74 

856.1 

43 

7.487 

117 

0.33969 

315 

8700 

0.17066 

321 

0.33284 

40 

0.21163 

73 

851.8 

43 

7.604 

116 

0.34284 

312 

8800 

0.17387 

324 

0.33324 

39 

0.21236 

72 

847.5 

43 

7.722 

118 

0.31596 

310 

8900 

0.17711 

327 

0.33363 

38 

0.21308 

72 

843.2 

42 

7.840 

119 

0.34906 

308 

9000 

0.18038 

329 

0.33401 

38 

0.21380 

71 

839.0 

42 

7.959 

119 

0.35214 

306 

9100 

0.18367 

332 

0.33439 

38 

0 21451 

71 

834.8 

41 

8.078 

120 

0.35520 

304 

9200 

0.18699 

335 

0.33477 

37 

0.21522 

71 

830.7 

41 

8.198 

121 

0.35824 

302 

9300 

0.19034 

338 

0.33514 

36 

0.21593 

70 

826.6 

40 

8.319 

121 

0.36126 

300 

9400 

0.19372 

341 

0; 33550 

36 

0.21663 

70 

822.6 

40 

8.440 

122 

0.36426 

298 

9500 

0.19713 

344 

0.33586 

35 

0.21733 

70 

818.6 

40 

8.562 

123 

0.36724 

296 

9600 

0.20057 

346 

0.33621 

35 

0.21803 

70 

814.6 

40 

8.685 

123 

0.37020 

294 

9700 

0.20103 

350 

0.33656 

34 

0.21873 

69 

810.6 

39 

8.808 

124 

0.37314 

292 

9800 

0.20753 

353 

0.33690 

34 

0.21942 

69 

806.7 

39 

8.932 

124 

0.37606 

290 

9900 

0.21106 

355 

0.33724 

33 

0.22011 

69 

802.8 

38 

9.056 

125 

0.37896 

288 

10000 

0.21461 

358 

0.33757 

33 

0.22080 

68 

799.0 

37 

9.181 

126 

0.38184 

287 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.21461 

358 

0.33757 

33 

0.22080 

68 

799.0 

37 

9.181 

126 

0.38184 

287 

10100 

0.21819 

360 

0.33790 

32 

0.22148 

68 

795.3 

37 

9.307 

126 

0.38471 

285 

10200 

0.22179 

364 

0.33822 

32 

0.22216 

68 

791.6 

37 

9.433 

126 

0.38756 

284 

10300 

0.22543 

367 

0.33854 

32 

0.22284 

68 

787.9 

36 

9.559 

127 

0.39040 

282 

10400 

0.22910 

370 

0.33886 

31 

0.22352 

68 

784.3 

37 

9.686 

128 

0.39322 

281 

10500 

0.23280 

373 

0.33917 

31 

0.22420 

67 

780.6 

36 

9.814 

128 

0.39603 

279 

10600 

0.23653 

377 

0.33948 

30 

0.22487 

68 

777.0 

36 

9.942 

129 

0.39882 

277 

10700 

0.24030 

380 

0.33978 

30 

0.22555 

68 

773i4 

36 

10.071 

130 

0.40159 

276 

10800 

0.24410 

382 

0.34008 

30 

0.22623 

68 

769.8 

35 

10.201 

130 

0.40435 

274 

10900 

0.24792 

386 

0.34038 

29 

0.22691 

68 

766.3 

35 

10.331 

131 

0.40709 

273 

11000 

0.25178 

388 

0.34067 

29 

0.22759 

67 

762.8 

35 

10.462 

131 

0.40982 

271 

11100 

0.25566 

391 

0.34096 

28 

0.22826 

68 

759.3 

36 

10.593 

132 

0.41253 

, 270 

11200 

0.25957 

394 

0.34124 

29 

0.22894 

68 

755.7 

35 

10.725 

133 

0.41523 

269 

11300 

0.26351 

398 

0.34153 

28 

0.22962 

68 

752.2 

35 

10.858 

133 

0.41792 

267 

11400 

0.26749 

400 

0.34181 

27 

0.23030 

68 

748.7 

35 

10.991 

134 

0.42059 

266 

11500 

0.27149 

403 

0.34208 

27 

0.23098 

68 

745.2 

35 

11.125 

134 

0.42325 

265 

11600 

0.27452 

407 

0.34235 

27 

0.23166 

69 

741.7 

35 

11.259 

135 

0.42590 

263 

11700 

0.27959 

410 

0.34262 

27 

0.23235 

69 

738.2 

34 

11.394 

136 

0.42853 

262 

11800 

0.28369 

412 

0.34289 

26 

0.23304 

69 

734.8 

35 

11.530 

137 

0.43115 

261 

11900 

0.28781 

416 

0.34315 

26 

0.23373 

69 

731.3 

34 

11.667 

137 

0.43376 

259 

12000 

0.29197 

419 

0.34341 

26 

0.23442 

70 

727.9 

34 

11.804 

138 

0.43635 

258 

12100 

0.29616 

422 

0.34367 

26 

0.23512 

70 

724.5 

34 

11.942 

138 

0.43893 

257 

12200 

0.30038 

425 

0.34393 

26 

0.23582' 

70 

721.1 

33 

12.080 

139 

0.44150 

256 

12300 

0.30463 

429 

0.34419 

25 

0.23652 

71 

717.8 

34 

12.219 

139 

0.44406 

255 

12400 

0.30892 

432 

0.34444 

26 

0.23723 

71 

714.4 

33 

12.358 

140 

0.44661 

254 

12500 

0.31324 

435 

0.34470 

25 

0.23794 

71 

711.1 

33 

12.498 

141 

0.44915 

253 

12600 

0.31759 

438 

0.34495 

26 

0.23865 

72 

707.8 

33 

12.639 

142 

0.45168 

252 

12700 

0.32197 

441 

0.34521 

25 

0.23937 

72 

704.5 

33 

12.781 

142 

0.45420 

251 

12800 

0.32638 

445 

0.34546 

25 

0.24009 

73 

701.2 

33 

12.923 

143 

0.45671 

250 

12900 

0.33083 

448 

0.34571 

25 

0.24082 

73 

697.9 

32 

13.066 

144 

0.45921 

249 

13000 

0.33531 

451 

0.34596 

25 

0.24155 

73 

694.7 

32 

13.210 

144 

0.46170 

248 

13100 

0.33982 

455 

0.34621 

26 

0.24228 

74 

691.5 

33 

13.354 

145 

0.46418 

247 

13200 

0.34437 

458 

0.34647 

25 

0.24302 

74 

688.2 

32 

13.499 

145 

0.46665 

247 

13300 

0.34895 

462 

0.34672 

26 

0.24376 

74 

685.0 

32 

13.644 

147 

0.46912 

245 

13400 

0.35356 

465 

0.34698 

26 

0.24450 

75 

681.8 

32 

13.791 

147 

0.47157 

245 

13500 

0.35822 

469 

0.34724 

25 

0.24525 

75 

678.6 

32 

13.938 

147 

0.47402 

244 

13600 

0.36291 

472 

0.34749 

26 

0.24600 

76 

675.4 

31 

14.085 

149 

0.47646 

242 

13700 

0.36763 

476 

0.34775 

26 

0.24676 

76 

672.3 

31 

14.234 

149 

0.47888 

242 

13800 

0.37239 

479 

0.34801 

26 

0.24752 

76 

669.2 

32 

14.383 

150 

0.48130 

242 

13900 

0.37718 

482 

0.34827 

26 

0.24828 

77 

666.0 

31 

14.533 

150 

0.48372 

240 

14000 

0.38200 

484 

0.34853 

26 

0.24905 

77 

662.9 

31 

14.683 

151 

0.48612 

239 

14100 

0.38686 

489 

0.34879 

27 

0.24982 

78 

659.8 

31 

14.834 

152 

0.48851 

239 

14200 

0.39175 

493 

0.34906 

26 

0.25060 

78 

656.7 

30 

14.986 

153 

0.49090 

238 

14300 

0.39668 

497 

0.34932 

27 

0.25138 

79 

653.7 

30 

15.139 

153 

0.49328 

238 

14400 

0.40165 

501 

0.34959 

27 

0.25217 

80 

650.7 

31 

15.292 

154 

0.49566 

237 

14500 

0.40666 

503 

0.34986 

26 

0.25297 

79 

647.6 

30 

15.446 

155 

0.49803 

236 

14600 

0.41169 

508 

0.35012 

27 

0.25376 

79 

644.6 

30 

15.601 

156 

0.50039 

236 

14700 

0.41677 

511 

0.35039 

27 

0.25455 

80 

641.6 

30 

15.757 

156 

0.50275 

235 

14800 

0.42188 

515 

0.35066 

27 

0.25535 

80 

638.6 

29 

15.913 

157 

0.50510 

235 

14900 

0.42703 

518 

0.35093 

27 

0.25615 

81 

635.7 

30 

16.070 

158 

0.50745 

234 

15000 

0.43221 

522 

0.35120 

27 

0.25696 

81 

632.7 

29 

16.228 

159 

0.50979 

233 
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INGALLS’ BALLISTIC TABLES. 


TABLE II. V=l,900/. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T 

A 

log Q 

A 

15000 

0.43221 

522 

0.35120 

27 

0.25696 

81 

632.7 

29 

16.228 

150 

0.50979 

233 

15100 

0.43743 

527 

0.35147 

27 

0.25777 

82 

629.8 

30 

16.387 

159 

0.51212 

233 

15200 

0.44270 

530 

0.36174 

27 

0.25859 

82 

626.8 

29 

16.546 

160 

0.51445 

232 

15300 

0.44800 

534 

0.35201 

27 

0.25941 

82 

623.9 

29 

16.706 

161 

0.51677 

232 

15400 

0.45334 

538 

0.35228 

27 

0.26023 

82 

621.0 

29 

16.867 

162 

0.51909 

232 

15500 

0.46872 

542 

0.35255 

27 

0.26105 

83 

618.1 

29 

17.029 

162 

0.52141 

230 

15600 

0.46414 

546 

0.35282 

28 

0.26188 

83 

615.2 

29 

17.191 

163 

0.52371 

230 

15700 

0.46960 

550 

0.35310 

27 

0.26271 

84 

612.3 

28 

17.354 

163 

0.52601 

230 

16800 

0.47510 

553 

0.35337 

27 

0.26355 

84 

609.5 

29 

17.517 

165 

0.52831 

229 

15900 

0.48063 

568 

0.35364 

28 

0.26439 

84 

606.6 

28 

17.682 

165 

0.53060 

229 

16000 

0.48621 

562 

0.35392 

27 

0.26523 

85 

603.8 

28 

17.847 

166 

0.53289 

228 

16100 

0.49183 

565 

a 35419 

28 

0.26608 

85 

601.0 

28 

18.013 

167 

0.53517 

228 

16200 

0.49748 

570 

0.35447 

28 

0.26693 

85 

598.2 

28 

18.180 

167 

0.53745 

227 

16300 

0.50318 

574 

0.35475 

27 

0.26778 

85 

595.4 

28 

18.347 

168 

0.53972 

227 

16400 

0.50892 

679 

0.35502 

28 

0.26863 

86 

592.6 

28 

18.515 

169 

0.54199 

227 

16500 

0.51471 

682 

0.35530 

28 

0.26949 

86 

589.8 

27 

18.684 

170 

0.54426 

226 

16600 

0.52053 

586 

0.35558 

28 

0.27035 

87 

687.1 

28 

18.854 

171 

0.54652 

226 

16700 

0.52639 

591 

0.35586 

28 

0.27122 

87 

584.3 

. 27 

19.025 

172 

0.54878 

225 

16800 

0.53230 

595 

0.35614 

28 

0.27209 

87 

581.6 

27 

19.197 

172 

0.55103 

225 

16000 

0.53825 

599 

0.35642 

28 

0.27296 

87 

578.9 

27 

19.369 

173 

a 55328 

225 

17000 

0.54424 

603 

0.35670 

28 

0.27383 

88 

576.2 

27 

19.542 

174 

0.55553 

224 

17100 

0.55027 

608 

0.35698 

28 

0.27471 

88 

573.5 

27 

19.716 

174 

a 55777 

224 

17200 

0.55635 

612 

0.35726 

29 

0.27559 

88 

570.8 

26 

19.890 

176 

0.56001 

223 

17300 

0.56247 

617 

0.35755 

28 

0.27647 

89 

568.2 

27 

20.066 

176 

0.56224 

224 

17400 

0.56864 

621 

0.35783 

29 

0.27736 

89 

565.5 

26 

2a 242 

178 

0.56448 

223 

17500 

0.57485 

626 

0.35812 

28 

0.27825 

89 

562.9 

27 

20.420 

177 

0.56671 

222 

17600 

0.58111 

630 

0.35840 

29 

0.27914 

89 

560.2 

26 

20.597 

179 

0.56893 

223 

17700 

0.58741 

635 

0.35869 

29 

0.28003 

90 

557.6 

25 

20.776 

180 

0.57116 

222 

17800 

0.59376 

639 

0.35898 

29 

0.28093 

90 

555.1 

26 

20.956 

181 

0.57338 

222 

17900 

0.60015 

644 

0.35827 

29 

0.28183 

90 

552.5 

26 

21.137 

181 

0.57560 

222 

18000 

0.60659 

649 

0.35956 

29 

0.28273 

90 

549.9 

26 

21.318 

182 

0.57782 

221 

18100 

0.61308 

653 

0.35985 

30 

0.28363 

91 

547.3 

25 

21.500 

183 

0.58003 

221 

18200 

0.61961 

658 

0.36015 

30 

0.28454 

91 

544.8 

26 

21.683 

184 

0.58224 

221 

18300 

0.62619 

663 

0.36045 

29 

0.28545 

91 

642.2 

25 

21.867 

185 

0.58445 

221 

18400 

0.63282 

668 

0.36074 

30 

0.28636 

91 

639.7 

26 

22.052 

186 

0.58666 

220 

18500 

0.63950 

673 

0.36104 

30 

0.28727 

92 

537.2 

25 

22.238 

186 

0.58886 

220 

18600 

0.64623 

677 

0.36134 

31 

0.28819 

92 

534.6 

25 

22.424. 

188 

0.59106 

220 

18700 

0.65300 

682 

0.36165 

30 

0.28911 

92 

532.1 

24 

2?. 612 

188 

0.59326 

220 

18800 

0.65982 

687 

0.36195 

30 

0.29003 

92 

529.7 

25 

22.800 

190 

0.59546 

220 

18900 

0.66669 

692 

0.36225 

31 

0.29095 

93 

527.2 

25 

22.990 

190 

0.59766 

219 

19000 

0.67361 

696 

0.36256 

31 

0.29188 

93 

524.7 

24 

23.180 

191 

0.59985 

219 

19100 

0.68057 

702 

0.36287 

31 

0.29281 

93 

522.3 

25 

23.371 

192 

0.60204 

218 

19200 

0.68759 

707 

0.36318 

31 

0.29374 

94 

519.8 

24 

23.563 

192 

0.60422 

218 

19300 

0.69466 

712 

0.36349 

31 

0.29468 

93 

617.4 

24 

23.755 

194 

0.60640 

218 

19400 

0.70178 

717 

0.36380 

31 

0.29561 

94 

515.0 

24 

23.949 

195 

0.60858 

219 

19500 

0.70895 

722 

0.36411 

31 

0.29655 

94 

512.6 

24 

24.144 

195 

0.61077 

218 

19600 

0.71617 

727 

0.36442 

32 

0.29749 

94 

510.2 

24 

24.339 

197 

0.61295 

217 

19700 

0.72344 

733 

0.36474 

32 

0.29843 

95 

507.8 

24 

24.536 

197 

0.61512 

218 

19800 

0.7307/ 

737 

0.36506 

31 

0.29938 

94 

505.4 

23 

24. 733 

199 

0.61730 

218 

19900 

0.73814 

743 

0.36537 

32 

0.3C032 

96 

503.1 

23 

24.932 

199 

0.61948 

217 

20000 

0.74557 

748 

0.36569 

32 

0.30127 

95 

500.8 

23 

25.131 

199 

0.62165 

217 


Digitized by ^.ooQle 


136 


ingalls’ ballistic tables. 
TABLE II. V=l,95o /. s. —Continued. 


z ~ c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

85 

0.25000 

129 

0.00000 

380 

1950.0 

250 

0.000 

52 

0.00000 

368 

100 

0.00085 

87 

0.25129 

128 

0.00380 

380 

1925.0 

250 

0.052 

53 

0.00368 

372 

200 

0.00172 

88 

0.25257 

127 

0.00760 

380 

1900.0 

250 

0.105 

53 

0.00740 

376 

300 

0.00260 

90 

0.25384 

125 

0.01140 

380 

1875.0 

246 

' 158 

54 

0.01116 

378 

400 

0.00350 

92 

0.25509 

124 

0.01520 

380 

1850.4 

242 

0.212 

54 

0.01494 

382 

600 

0.00442 

93 

0.25633 

122 

0.01900 

380 

1826.2 

238 

0.266 

55 

0.01876 

386 

600 

0.00535 

95 

0.25755 

119 

0.02280 

379 

1802.4 

234 

0.321 

56 

0.02262 

390 

700 

0.00630 

96 

0.25874 

117 

0.02659 

378 

1779.0 

230 

0.377 

56 

0.02652 

394 

800 

0.00726 

98 

0.25991 

115 

0.03037 

377 

1756.0 

227 

0. 433 

57 

0.03046 

396 

900 

0.00824 

100 

0.26106 

114 

0.03414 

376 

1733.3 

223 

0.490 

58 

0.03442 

400 

1000 

0.00924 

102 

0.26220 

113 

0.03790 

376 

1711.0 

221 

0.548 

59 

0.03842 

402 

1100 

0.01026 

104 

0.26333 

111 

0.04166 

377 

1688.9 

219 

0.607 

59 

0.04244 

403 

1200 

0.01130 

105 

0.26444 

109 

0.04543 

378 

1667.0 

217 

0.666 

60 

0.04647 

403 

1300 

0.01235 

108 

0.26553 

108 

0.04921 

379 

1645.3 

214 

0.726 

61 

0.05050 

405 

1400 

0.01343 

109 

0.26061 

108 

0.05300 

380 

1623.9 

211 

0.787 

62 

0.05455 

405 

1500 

0.01452 

112. 

0.26769 

107 

0.05680 

381 

1602.8 

209 

0.849 

63 

0.05860 

406 

1600 

0.01564 

113 

0.26876 

107 

0.06061 

382 

1581.9 

207 

0.912 

64 

0.06266 

406 

1700 

0.0!677 

116 

0.26983 

108 

0.06443 

384 

1561.2 

206 

0.976 

65 

0.06672 

408 

1800 

0 01793 

117 

0.27091 

111 

0.06827 

383 

1540.6 

204 

1.041 

65 

0.07080 

410 

1900 

0.01910 

119 

0.27102 

113 

0.07210 

380 

1520.2 

202 

1.106 

66 

0.07490 

410 

2000 

0.02029 

122 

0.27315 

116 

0.07590 

379 

1500.0 

200 

1.172 

67 

0.07900 

412 

2100 

0.02151 

124 

0.27431 

119 

0.07969 

379 

1480.0 

196 

1.239 

69 

0.08312 

415 

2200 

0.02275 

126 

0.27550 

120 

0.08348 

379 

1460.4 

192 

1.308 

69 

0.08727 

417 

2300 

0.02401 

129 

0.27670 

121 

0.08727 

379 

1441.2 

188 

1.377 

70 

0.09144 

419 

2400 

0.02530 

131 

0.27791 

122 

0.09106 

380 

1422. 4 

184 

1.447 

71 

0.09563 

422 

2600 

0.02661 

134 

0.27913 

122 

0.09486 

379 

1404.0 

181 

1.518 

72 

0.09985 

425 

2600 

0.02795 

137 

0.28035 

122 

0.09865 

379 

1385.9 

179 

1.590 

72 

0.10410 

427 

2700 

0.02932 

138 

0.28157 

121 

0.10244 

379 

1368.0 

177 

1.662 

74 

0.10837 

429 

2800 

0.03070 

141 

0.28278 

121 

0.10623 

378 

1350.3 

173 

1.736 

75 

0.11266 

432 

2900 

0.03211 

144 

0.28399 

121 

0.11001 

379 

1333.0 

170 

1.811 

75 

0.11698 

434 

3000 

0.03355 

146 

0.28520 

120 

0.11380 

376 

1316.0 

168 

1.886 

76 

0.12132 

435 

3100 

0.03501 

149 

0.28640 

120 

0.11756 

369 

1299.2 

164 

1.962 

77 

0.12567 

436 

3200 

0.03650 

153 

0.28760 

119 

0.12125 

362 

1282. 8 | 

161 

2.039 

79 

0.13003 

437 

3300 

0.03803 

154 

0. 28879 

119 

0.12487 

355 

1266.7 

156 

2.118 

79 

0.13440 

438 

3400 

0.03957 

158 

0.28998 

118 

0.12842 

347 

1251.1 

152 

2.197 

80 

0.13878 

438 

3500 

0.04115 

161 

0.29116 

118 

0.13189 

339 

1235.9 

145 

2.277 

81 

0.14316 

439 

3600 

0.04276 

164 

0.29234 

117 

0.13528 

331 

1221.4 

133 

2.358 

82 

0.14755 

440 

3700 

0.04440 

167 

0.29351 

117 

0.13859 

324 

1208.1 

127 

2.440 

83 

0.15105 

441 

3800 

0.04607 

170 

0. 29468 

117 

0.14183 

317 

1195. 4 

120 

2.523 

84 

0.15636 

442 

3900 

0.04777 

172 

0. 29584 

117 

0.14500 

310 

1183.4 

114 

2.607 

85 

0.16078 

443 

4000 

0.04949 

175 

0.29700 

116 

0.14810 

303 

1172.0 

110 

2.602 

86 

0.16521 

443 

4100 

0.05124 

179 

0.29815 

116 

0.15113 

294 

1161.0 

108 

2.778 

86 

0.16964 

442 

4200 

0.05303 

182 

0.29930 

116 

0.15407 

286 

1150.2 

105 

2.864 

88 

0.17406 

440 

4300 

0.05485 

184 

0.30045 

116 

0.15693 

277 

1139.7 

104 

2.952 

88 

0.17846 

439 

4400 

0.05669 

188 

0.30160 

116 

0.15970 

267 

1129.3 

101 

3.040 

89 

0.18285 

438 

4.500 

0.05857 

191 

0.30276 

115 

0.16237 

257 

1119. 2 

99 

3.129 

90 

0.18723 

436 

4600 

0.06048 

193 

0.30392 

115 

0.16494 

246 

1109.3 

96 

3.219 

90 

0.19159 

434 

4700 

0.06241 

197 

0.30508 

115 

0.16740 

236 

1099.7 

95 

3.309 

92 

0.19593 

434 

4800 

0.06438 

200 

0.30624 

115 

0.16976 

226 

1090.2 

92 

3. 401 

92 

0.20027 

432 

4900 

0.06638 

203 

0. 30740 

115 

0.17202 

218 

1081.0 

90 

3.493 

93 

0.20459 

431 

5000 

0.06841 

206 

0.30856 

115 

0.17420 

209 

1072.0 

87 

3.586 

94 

0.20890 

428 
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ingalls' ballistic tables. 


TABLE II. V=l,950 f. s. —Continued. 


z c 

* 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.06841 

206 

0.30856 

116 

0.17420 

209 

1072.0 

87 

3.586 

94 

0.20890 

428 

5100 

0.07047 

209 

0.30972 

112 

0.17629 

200 

1063.3 

84 

3.680 

95 

0.21318 

425 

5200 

0.07256 

212 

0.31084 

109 

0.17829 

193 

1054.9 

81 

3.775 

95 

0.21743 

422 

5300 

0.07468 

215 

a 31193 

106 

0.18022 

185 

1046.8 

77 

3.870 

96 

0.22165 

420 

5400 

0.07683 

218 

a 31299 

103 

a 18207 

178 

1039.1 

75 

3.966 

96 

0.22585 

417 

5500 

0.07901 

220 

0.31402 

100 

0.18885 

171 

1031.6 

71 

4.062 

97 

0.23002 

415 

5600 

0.08121 

224 

0.31502 

97 

0.18556 

164 

1024.5 

69 

4.159 

98 

0.23417 

412 

5700 

0.08345 

227 

a 31599 

94 

0.18720 

157 

1017.6 

65 

4.257 

98 

0.23829 

409 

5800 

0.08572 

229 

0.31693 

91 

0.18877 

1.50 

1011.1 

62 

4.355 

99 

0.24238 

406 

5900 

0.08801 

233 

0.31784 

87 

0.19027 

143 

1004.9 

59 

4.454 

100 

0.24644 

404 

6000 

0.09034 

235 

0.31871 

84 

0.19170 

136 

999.0 

57 

4.554 

100 

0.25048 

400 

6100 

0.09269 

239 

a 31955 

82 

0.19306 

131 

993.3 

57 

4.654 

101 

0.25448 

397 

6200 

0.09508 

241 

0.32037 

80 

0.19437 

127 

987.6 

57 

4.755 

102 

0.25845 

393 

6300 

0.09749 

244 

a 32117 

78 

0.19564 

123 

981.9 

56 

4.857 

102 

0.26238 

391 

0400 

0.09993 

247 

a 32195 

76 

0.19687 

119 

976.3 

56 

4.959 

103 

0.26629 

387 

6500 

0.10240 

250 

0.32271 

73 

0.19806 

115 

970.7 

56 

5.062 

103 

0.27016 

384 

6600 

0.10490 

253 

0.32344 

71 

0.19921 

110 

965.1 

56 

5.165 

104 

0.27400 

381 

6700 

0.10743 

256 

0.32415 

69 

0.20031 

106 

959.5 

55 

5.269 

105 

0.27781 

378 

6800 

0.10999 

259 

0.32484 

67 

0.20137 

103 

954.0 

55 

5.374 

105 

0.28159 

375 

6900 

0.11258 

261 

0.32551 

65 

0.20240 

100 

948.5 

55 

5.479 

106 

0.28534 

372 

7000 

0.11519 

264 

0.32616 

65 

0.20340 

98 

943.0 

55 

5.585 

106 

0.28906 

369 

7100 

0.11783 

267 

0.32681 

63 

0.20438 

94 

937.5 

55 

5.691 

107 

0.29275 

366 

7200 

0.12050 

270 

0.32744 

62 

a 20532 

91 

932.0 

53 

5.798 

108 

0.29641 

363 

7300 

0.12320 

273 

0.32806 

60 

0.20623 

90 

926.7 

52 

5.906 

108 

0.30004 

360 

7400 

0.12593 

276 

0.32866 

59 

0.20713 

87 

921.5 

50 

6.014 

109 

0.30364 

358 

7500 

0.12869 

278 

0.32925 

57 

0.20800 

86 

916.5 

49 

a 123 

109 

0.30722 

354 

7600 

0.13147 

281 

0.32982 

56 

0.20886 

84 

911.6 

49 

a 232 

110 

0.31076 

352 

7700 

0.13428 

284 

0.33038 

54 

0.20970 

81 

906.7 

47 

a 342 

111 

0.31428 

349 

7800 

0.13712 

287 

0.33092 

53 

0.21051 

80 

902.0 

46 

6.453 

111 

0.31777 

346 

7900 

0.13999 

290 

0.33145 

51 

0.21131 

79 

897.5 

46 

a 564 

112 

U32123 

343 

8000 

a 14289 

293 

0.33196 

50 

0.21210 

78 

893.0 

46 

a 676 

112 

a 32466 

340 

• 8100 

0.14582 

295 

0.33246 

49 

0.21288 

79 

888.3 

46 

a 788 

113 

0.32806 

338 

8200 

0.14877 

298 

0.33295 

47 

0.21367 

76 

883.6 

46 

a 901 

114 

0.33144 

335 

8300 

0.15175 

301 

0.33342 

47 

0.21443 

74 

879.0 

46 

7.015 

114 

0.33479 

333 

8400 

0.15476 

304 

0.33389 

46 

0.21517 

72 

874.4 

45 

7.129 

115 

0.33812 

331 

8500 

0.15780 

307 

0.33435 

44 

0.21589 

71 

869.9 

45 

7.244 

115 

0.34143 

328 

8600 

0.16087 

309 

0.33479 

43 

0.21660 

70 

865.4 

44 

7.359 

116 

0.34471 

325 

8700 

0.16396 

312 

0.33522 

42 

0.21730 

70 

861.0 

44 

7.475 

116 

0.34796 

323 

8800 

0 16708 

315 

0.33564 

41 

0.21800 

70 

856.6 

43 

7.591 

117 

0.35119 

321 

8900 

a 17023 

318 

0.33005 

40 

0.21870 

70 

852.3 

43 

7.708 

118 

a 35440 

318 

9000 

a 17341 

321 

0.33645 

39 

0.21940 

69 

848.0 

43 

7.826 

118 

0.35758 

316 

9100 

a 17662 

324 

0.33684 

39 

0.22009 

69 

843.7 

42 

7.944 

119 

0.36074 

314 

9200 

0.17986 

326 

0.33723 

38 

0.22078 

68 

839.5 

42 

8.063 

120 

0.36388 

311 

9300 

0.18312 

329 

0.33761 

37 

0.22146 

68 

835.3 

42 

8.183 

120 

0.36699 

310 

9400 

0.18641 

332 

0.33798 

36 

0.22214 

68 

831.1 

41 

8.303 

121 

0.37009 

307 

9500 

0.18973 

335 

0.33834 

35 

0.22282 

68 

827.0 

41 

8.424 

122 

0.37316 

306 

9600 

0.19308 

338 

0.33869 

35 

0.22350 

68 

822.9 

40 

8.546 

122 

0.37622 

304 

9700 

0.19646 

341 

0.33904 

34 

0.22418 

68 

818.9 

40 

8.668 

123 

0.37926 

301 

9800 

0.19987 

344 

0.33938 

33 

0.22486 

67 

814.9 

40 

8.791 

124 

0.38227 

299 

9900 

0.20331 

346 

0.33971 

33 

0.22553 

67 

810.9 

39 

a 915 

124 

0.38526 

298 

10000 

0.20677 

349 

0.34004 

32 

0.22620 

66 

807.0 

39 

9.039 

125 

0.38824 

296 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

t* 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.20677 

349 

0.34004 

32 

0.22620 

66 

807.0 

39 

9.089 

125 

0.38824 

296 

10100 

0.21026 

353 

0.34036 

32 

0.22686 

66 

803.1 

39 

9.164 

125 

0.39120 

294 

10200 

0.21379 

356 

0.34068 

31 

0.22752 

66 

799.2 

38 

9 289 

125 

0.39414 

293 

10300 

0.21735 

359 

0.34099 

31 

0.22818 

66 

795.4 

37 

9.414 

125 

0.39707 

291 

10400 

0.22094 

362 

0.34130 

30 

0.22884 

66 

791.7 

37 

9.539 

126 

0.39998 

289 

10600 

0.22456 

364 

0.34160 

30 

0.22950 

65 

788.0 

37 

9.665 

127 

0.40287 

287 

10600 

0.22820 

367 

0.34190 

29 

0.23015 

66 

784.3 

36 

9.792 

127 

0.40574 

286 

10700 

0.23187 

370 

0 34219 

29 

0.23081 

65 

780.7 

36 

9.919 

128 

0.40860 

284 

10800 

0.23557 

373 

0.34248 

29 

0.23146 

65 

777.1 

36 

10.047 

128 

0.41144 

282 

10900 

0.23930 

376 

0.34277 

28 

0.23211 

65 

773.5 

35 

10.175 

129 

0.41426 

281 

11000 

0.24306 

379 

0.34305 

29 

0.23276 

65 

770.0 

36 

10.304 

130 

0.41707 

279 

11100 

0.24685 

382 

0.34334 

29 

0.23341 

65 

766.4 

36 

10.434 

131 

0.41986 

277 

11200 

0. 25067 

385 

0.34363 

29 

0.23406 

65 

762.8 

35 

10.565 

131 

0.42263 

276 

11300 

0.25452 

388 

0.34392 

29 

0.23471 

65 

759.3 

36 

10.696 

132 

0.42539 

274 

11400 

0 25840 

391 

0.34421 

28 

0.23536 

66 

755.7 

35 

10.828 

132 

0.42813 

273 

11500 

0.26231 

394 

0 34449 

28 

0.23602 

65 

752.2 

35 

10.960 

133 

0.43086 

272 

11600 

0.26625 

397 

0.34477 

29 

0.23667 

66 

748.7 

35 

11.093 

134 

0.43358 

271 

11700 

0.27022 

400 

0.34506 

28 

0.23733 

65 

745.2 

35 

11.227 

135 

0.43629 

269 

11800 

0.27422 

404 

0.34534 

27 

0.23798 

66 

741.7 

35 

11.362 

135 

0.43898 

267 

11900 

0.27826 

406 

0.34561 

28 

0.23864 

66 

738.2 

34 

11.4^7 

136 

0.44165 

266 

12000 

0.28232 

410 

0.34589 

27 

0.23930 

67 

734.8 

34 

11.633 

136 

0.44431 

265 

12100 

0 28642 

412 

0.34616 

27 

0.23997 

66 

731.4 

34 

11.769 

137 

0.44696 

264 

12200 

0.29054 

415 

0.34643 

27 

0.24063 

67 

728.0 

34 

11.906 

138 

0.44960 

263 

12300 

0.29469 

420 

0.34670 

27 

0.24130 

68 

724.6 

34 

12.044 

138 

0.45223 

262 

12400 

0.29889 

423 

0.34697 

26 

0.24198 

68 

721.2 

33 

12.182 

139 

0.45485 

261 

12500 

0.30312 

426 

0.34723 

27 

0.24266 

68 

717.9 

34 

12.321 

140 

0.45746 

260 

12600 

0.30738 

429 

0.34750 

26 

0.24334 

68 

714.5 

33 

12.461 

140 

0.46006 

259 

12700 

0.31167 

432 

0.34776 

26 

0.24402 

69 

711.2 

33 

12.601 

141 

0.46265 

257 

12800 

a 31599 

435 

0.34802 

26 

0.24471 

69 

707.9 

33 

12.742 

142 

0.46522 

256 

12900 

0.32034 

439 

0.34828 

26 

0.24540 

69 

704.6 

33 

12.884 

142 

0.46778 

255 

13000 

a 32473 

442 

0.34854 

26 

0.24609 

70 

701.3 

33 

13.026 

143 

0.47033 

254 

13100 

0.32915 

445 

0.34880 

25 

0.24679 

70 

698.0 

32 

13.169 

143 

0.47287 

253 

13200 

0.33360 

448 

0.34905 

26 

0.24749 

71 

694.8 

33 

13.312 

144 

0.47540 

252 

13300 

0.33808 

452 

0.34931 

25 

0.24820 

71 

691.5 

32 

13.456 

145 

0.47792 

252 

13400 

0.34260 

456 

0.34956 

26 

0.24891 

72 

688.3 

32 

13.601 

146 

0.48044 

251 

13500 

0.34716 

458 

0.34982 

25 

0.24963 

72 

685.1 

32 

13.747 

146 

0.48295 

249 

13600 

0.35174 

462 

0.35007 

25 

0.25035 

72 

681.9 

32 

13.893 

147 

0.48544 

249 

13700 

0.35636 

466 

0.35032 

26 

0.25107 

72 

678.7 

32 

14.040 

148 

0.48793 

247 

13800 

0.36102 

469 

0.35058 

25 

0.25179 

73 

675.5 

31 

14.188 

149 

0.49040 

247 

13900 

0.36571 

472 

0.35083 

25 

0.25252 

74 

672.4 

32 

14.337 

149 

0.49287 

246 

14000 

0.37043 

476 

0.35108 

25 

0.25326 

74 

669.2 

31 

14.486 

150 

0.49533 

245 

14100 

a 37519 

479 

0.35133 

25 

0.25400 

74 

666.1 

31 

14.636 

151 

0.49778 

245 

14200 

0.37998 

483 

0.35158 

25 

0.25474 

75 

663.0 

31 

14.787 

151 

0.50023 

244 

14300 

0.38481 

487 

0.35183 

25 

0.25549 

75 

659.9 

31 

14.938 

152 

0.50267 

243 

14400 

0.38968 

491 

0.35208 

25 

0.25625 

75 

656.8 

31 

15.090 

153 

0.50510 

242 

14500 

0.39459 

493 

0.35133 

25 

0.25700 

76 

653.7 

30 

15.243 

153 

0.50752 

241 

14600 

0.39952 

498 

0.35158 

25 

0.25775 

77 

650.7 

31 

15.396 

154 

0.50993 

241 

14700 

0.40450 

500 

0.35183 

25 

0.25852 

76 

647.6 

30 

15.550 

155 

0.51234 

240 

14800 

0.40950 

504 

0.35308 

25 

0.25928 

77 

644.6 

30 

15.705 

156 

0.51474 

239 

14900 

0.41454 

508 

0.35333 

25 

0.26005 

78 

641.6 

30 

15.861 

156 

0.51713 

239 

15000 

0.41962 

512 

0.35358 

25 

0.26083 

78 

638.6 

29 

16.017 

157 

a 51952 

238 
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TABLE II. V=l,950f. 8. —Continued. 


Zmm X 

Zmm ^c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

it 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.41962 

512 

0.35358 

25 

0.26083 

78 

638.6 

29 

16.017 

157 

a 51962 

238 

15100 

0.42474 

516 

0.35383 

26 

0.26161 

78 

635.7 

30 

16.174 

157 

0.52190 

237 

15200 

0.42990 

520 

0.35409 

26 

0.26239 

79 

632.7 

30 

16.331 

159 

0.52427 

237 

15300 

0.43510 

523 

0.35435 

25 

0.26318 

79 

629.7 

29 

16.490 

159 

0.52664 

236 

15400 

0.44033 

528 

0.35460 

26 

0.26397 

79 

626.8 

29 

16.649 

160 

0 52900 

235 

15500 

0.44561 

530 

0.35486 

26 

0.26476 

80 

623.9 

29 

16.809 

160 

0.53135 

235 

15600 

0.45091 

534 

0.35512 

26 

0.26556 

80 

621.0 

29 

16.969 

161 

0.53370 

235 

15700 

0.45625 

538 

0.35538 

26 

0.26636 

81 

618.1 

29 

17.130 

162 

0.53605 

234 

15800 

0.46163 

543 

0.35564 

27 

0.26717 

81 

615.2 

29 

17.292 

163 

0.53839 

233 

15900 

0.46706 

546 

0.35691 

26 

0.26798 

82 

612.3 

28 

17.465 

164 

0.54072 

233 

16000 

0.47252 

550 

0.35617 

26 

0.26880 

82 

609.5 

29 

17.619 

164 

0.54305 

232 

16100 

0.47802 

555 

0.35643 

27 

0.26962 

82 

606.6 

29 

17.783 

165 

0.54537 

232 

16200 

0.48357 

558 

0.35670 

27 

0.27044 

83 

603.7 

28 

17.948 

166 

0.54769 

231 

16300 

0.48915 

562 

0.35697 

26 

0.27127 

82 

600.9 

27 

18.114 

167 

0.55000 

231 

16400 

0.49477 

567 

0.35723 

27 

0.27209 

83 

598.2 

28 

18.281 

167 

0.55231 

231 

16500 

0.50044 

571 

0.35750 

27 

0.27292 

84 

595.4 

28 

18.448 

168 

0.55462 

230 

16600 

0.50615 

575 

0.35777 

27 

0.27376 

84 

592.6 

27 

18.616 

170 

0.55692 

229 

16700 

0.51190 

579 

0.35804 

27 

0.27460 

85 

589.9 

28 

18.786 

170 

0.55921 

229 

16800 

0.51769 

583 

0.35831 

28 

0.27545 

84 

587.1 

28 

18.956 

170 

0.56150 

229 

16900 

0.52352 

587 

0.35859 

27 

0.27629 

85 

684.3 

27 

19.126 

172 

0.56379 

228 

17000 

0.52939 

591 

0.35886 

27 

a 27714 

85 

581.6 

27 

19.298 

172 

0.56607 

228 

17100 

0.53530 

596 

0.35913 

28 

0.27799 

85 

578.9 

27 

19.470 

174 

0.56835 

228 

17200 

0.54126 

600 

0.35941 

27 

0.27884 

86 

576.2 

27 

19.644 

' 174 

0.57063 

227 

17300 

0.54726 

605 

0.35968 

28 

0.27970 

86 

573.5 

27 

19.818 

174 

0.57290 

227 

17400 

0.55331 

609 

0.35996 

28 

0.28056 

86 

570.8 

26 

19.992 

176 

0.57517 

227 

17500 

0.55940 

613 

0.36024 

27 

0.28142 

87 

668.2 

27 

20.168 

177 

0.57744 

226 

17600 

0.56553 

618 

0.36051 

28 

0.28229 

87 

565.5 

26 

20.345 

177 

0.57970 

226 

17700 

0.57171 

622 

0.36079 

29 

0.28316 

87 

562.9 

26 

20.522 

178 

0.58196 

225 

17800 

0.57793 

627 

0.36108 

28 

0.28403 

88 

560.3 

26 

20.700 

179 

0.58421 

225 

17900 

0.58420 

631 

0.36136 

28 

a 28491 

88 

557.7 

26 

20.879 

180 

0.58646 

225 

18000 

0.59051 

636 

0.36164 

29 

a 28579 

88 

555.1 

26 

21.059 

180 

0.58871 

225 

18100 

0.59687 

640 

0.36193 

28 

a 28667 

88 

552.5 

26 

21.239 

182 

0.59096 

224 

18200 

0.60327 

645 

0.36221 

29 

a 28755 

89 

549.9 

25 

21.421 

182 

0.59320 

224 

18300 

0.60972 

650 

0.36250 

29 

0.28844 

89 

547.4 

26 

21.603 

183 

0.59544 

224 

18400 

0.61622 

654 

0.36279 

29 

0.28933 

89 

544.8 

25 

21.786 

184 

0.59768 

223 

18500 

0.62276 

659 

0.36308 

29 

0.29022 

89 

542.3 

26 

21.970 

184 

0.59991 

223 

18600 

0.62935 

665 

0.36337 

29 

a 29111 

90 

639.7 

25 

22.154 

186 

0.60214 

223 

18700 

0.63600 

668 

0.36366 

29 

0.29201 

90 

537.2 

25 

22.340 

187 

0.60437 

223 

18800 

0.64268 

674 

0.36395 

30 

0.29291 

90 

534.7 

25 

22.527 

188 

0.60660 

222 

18900 

0.64942 

678 

0.36425 

29 

0.29381 

90 

532.2 

25 

22.715 

j 188 

0.60882 

222 

19000 

0.65620 

683 

0.36454 

30 

0.29471 

91 

529.7 

25 

22.903 

189 

0.61104 

222 

19100 

0.66303 

688 

0.36484 

30 

0.29562 

91 

527.2 

24 

23.092 

190 

0.61326 

221 

19200 

0.66991 

6S3 

0.36514 

30 

0.29653 

91 

524.8 

25 

23.282 

191 

0.61547 

222 

19300 

0.67684 

698 

0.36544 

30 

0.29744 

91 

522.3 

24 

23.473 

192 

0.61669 

221 

19400 

0.68382 

704 

0.36574 

30 

0.29835 

92 

519.9 

24 

23.665 

193 

0.61990 

221 

19500 

0.69086 

708 

0.36604 

30 

0.29927 

92 

517.5 

25 

23.858 

194 

0.62211 

221 

19600 

0.69794 

714 

0.36634 

31 

0.30019 

92 

515.0 

24 

24.052 

195 

0.62432 

220 

19700 

0.70508 

719 

0.36665 

31 

0.30111 

92 

512.6 

23 

24.247 

195 

0.62652 

221 

19800 

0.71227 

723 

0 . 366£6 

30 

0.30203 

92 

510.3 

24 

24.442 

197 

0.62873 

220 

19900 

0.71950 

729 

0.36726 

31 

0.30295 

93 

507.9 

24 

24.639 

; 197 

0.63093 

220 

20000 

0.72679 

734 

0.36757 

31 

0.30388 

92 

505.5 

23 

24.836 

i 198 

0.63313 

220 
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TABLE II. V=2,000 /. s .— Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

it 

A 

T r 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

81 

0.25000 

126 

0.00000 

370 

2ooao 

257 

0.000 

51 

0.00000 

373 

100 

0.00081 

82 

0.25126 

125 

0.00370 

370 

1974.3 

253 

0.051 

52 

0.00373 

375 

200 

0.00163 

84 

0.25251 

124 

0.00740 

371 

1949.0 

251 

0.103 

53 

0.00748 

377 

300 

0.00247 

86 

0.25375 

123 

0.01111 

372 

1923.9 

249 

0.156 

53 

0.01125 

379 

400 

0.00333 

87 

0.25498 

122 

0.01483 

374 

1899.0 

245 

0.209 

53 

0.01504 

381 

600 

0.00420 

89 

0.25620 

121 

0.01857 

376 

1874.5 

243 

0.262 

54 

0.01885 

383 

600 

0.00509 

90 

0.25741 

119 

0.02233 

378 

185 a 2 

240 

0.316 

55 

0.02268 

385 

700 

0.00599 

91 

0.25860 

117 

0.02611 

379 

1826.2 

237 

0.371 

55 

0.02663 

388 

800 

0.00690 

93 

0.25977 

115 

0.02990 

380 

1802.5 

234 

0. 426 

56 

0.03041 

390 

900 

0.00783 

95 

0.26092 

113 

0.03370 

380 

1779.1 

231 

0.482 

56 

0.03431 

392 

1000 

0.00878 

96 

0.26205 

112 

0.03750 

380 

1756.0 

228 

0.538 

57 

0.03823 

394 

1100 

0.00974 

99 

6.26317 

110 

0.04130 

380 

1733.2 

225 

0.595 

57 

0.04217 

397 

1200 

0.01073 

100 

0. 26427 

108 

0.04510 

380 

1710.7 

223 

0.652 

58 

0.04614 

399 

1300 

0.01173 

102 

0.26535 

107 

0.04890 

381 

1688.4 

220 

0.710 

59 

0.05013 

400 

1400 

0.01275 

104 

0.26642 

107 

0.05271 

382 

1666.4 

217 

0.769 

60 

0.05413 

403 

1500 

0.01379 

106 

0.26749 

106 

0.05653 

383 

1644.6 

215 

0.829 

61 

0.05816 

405 

1600 

0.01485 

107 

0.26855 

106 

0.06036 

384 

1623.1 

211 

0.890 

62 

0.06221 

407 

1700 

0.01592 

110 

0. 26961 

107 

0.06420 

386 

1602.0 

210 

0.952 

62 

0.06628 

408 

1800 

0.01702 

112 

0.27068 

110 

0.00806 

387 

1581.0 

206 

1.014 

63 

0.07036 

410 

1900 

0.01814 

113 

0.27178 

112 

0.07193 

387 

1560.4 

204 

1.077 

65 

0.07446 

413 

2000 

0.01927 

115 

0.27290 

115 

0.07580 

336 

154 a 0 

203 

1.142 

65 

0.07859 

416 

2100 

0.02042 

118 

0.27305 

118 

0.07966 

385 

1519.7 

201 

1.207 

66 

0.08275 

417 

2200 

0.02160 

120 

0.27423 

120 

0.08351 

383 

1499.6 

198 

1.273 

67 

0.08692 

419 

2300 

0.02280 

122 

0.27543 

121 

0,08734 

381 

1479.8 

194 

1.340 

68 

0.09111 

420 

2400 

0.02402 

125 

0.27664 

122 

0.09115 

379 

1460.4 

192 

1.408 

69 

0.09531 

422 

2500 

0.02527 

127 

0.27786 

123 

0.09494 

377 

1441.2 

188 

1.477 

70 

0.09953 

424 

2600 

0.02654 

129 

0.27909 

124 

0.09871 

375 

1422.4 

185 

1.547 

71 

0.10377 

425 

2700 

0.02783 

132 

0.28033 

124 

0.10246 

373 

1403.9 

183 

1.618 

71 

0.10802 

427 

2800 

0.02915 

134 

0.28157 

124 

0.10619 

371 

1385.6 

180 

1.689 

73 

0.11229 

428 

2900 

0.03049 

137 

0.28281 

124 

0.10990 

370 

1367.6 

178 

1.762 

74 

0.11657 

430 

3000 

0.03186 

140 

0.28505 

123 

0.11360 

369 

1359.8 

174 

1.836 

V5 

0.12087 

434 

3100 

0.03326 

142 

0.28628 

123 

0.11729 

367 

1332.4 

170 

1.911 

75 

0.12521 

435 

3200 

0.03468 

145 

0.28751 

122 

0.12096 

365 

1315.4 

166 

1.986 

77 

0.12956 

437 

3300 

0.03613 

148 

0.28873 

122 

0.12461 

363 

1298.8 

162 

2.063 

77 

0.13393 

438 

3400 

0.03761 

150 

0.28995 

122 

0.12824 

360 

1282.6 

156 

2.140 

79 

0.13831 

439 

3500 

0.03911 

153 

0.29117 

122 

0.13184 

356 

1267.0 

152 

2.219 

79 

0.14270 

441 

3600 

0.04064 

155 

0.29239 

121 

0.13540 

352 

1251.8 

146 

2.298 

80 

0.14711 

442 

3700 

0.04219 

158 

0.29360 

121 

0.13892 

348 

1237.2 

142 

2.378 

81 

0.15153 

443 

3800 

0.04377 

161 

0.29481 

121 

0.14240 

343 

1223.0 

137 

2.459 

83 

0.15596 

445 

3900 

0.04538 

163 

0.29602 

121 

0.14587 

337 

1209.3 

131 

2.542 

83 

0.16041 

446 

4000 

0.04701 

167 

0.29723 

121 

0.14920 

329 

1196.2 

125 

2.625 

84 

0.16487 

448 

4100 

0.04868 

170 

0. 29844 

121 

0.15249 

318 

1183.7 

121 

2.709 

85 

0.16935 

418 

4200 

0.05038 

174 

0.29965 

121 

0.15567 

307 

1171.6 

117 

2.794 

86 

0.17383 

447 

4300 

0.05212 

176 

0.30086 

121 

0.15874 

296 

1159.9 

113 

2.880 

87 

0.17830 

446 

4400 

0.05388 

179 

0.30207 

121 

0.16170 

284 

1148.6 

109 

2.967 

87 

0.18276 

444 

4500 

0.05567 

182 

0.30328 

120 

0.16454 

272 

1137.7 

105 

3.054 

88 

0.18720 

442 

4600 

0.05749 

185 

0.30448 

120 

0.16726 

262 

1127.2 

101 

3.142 

89 

0.19162 

442 

4700 

0.05934 

189 

0.30568 

120 

0.16988 

253 

1117.1 

97 

3.231 

90 

0.19604 

441 

4800 

0.06123 

191 

0.30688 

117 

0.17241 

244 

1107.4 

93 

3.321 

91 

0.20045 

439 

4900 

0.06314 

194 

0.30805 

114 

0.17485 

235 

1098.1 

91 

3.412 

91 

0.20484 

438 

5000 

0.06508 

197 

0.30919 

111 

0.17720 

228 

1089.0 

88 

3.503 

92 

0.20922 

437 
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TABLE II. V=2,000 /. Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.06508 

197 

0.30919 

111 

0.17720 

228 

1089.0 

88 

3.503 

92 

0.20922 

437 

6100 

0.06705 

200 

0.31030 

111 

0.17948 

219 

1080.2 

85 

3.595 

93 

0.21359 

435 

6200 

0.06905 

204 

0.31141 

109 

0.18167 

210 

1071.7 

83 

3.688 

94 

0.21794 

432 

6300 

0.07109 

206 

0.31250 

107 

0.18377 

201 

1063.4 

81 

3.782 

94 

0.22226 

430 

6400 

0.07315 

209 

0.31357 

105 

0.18678 

193 

1055.3 

78 

3.876 

95 

0.22656 

428 

5500 

0.07524 

212 

0.31462 

104 

0.18771 

185 

1047.5 

76 

3.971 

96 

0.23084 

425 

5600 

0.07736 

215 

0.31666 

103 

0.18956 

177 

1039.9 

73 

4.067 

97 

0.23509 

422 

5700 

0.07951 

219 

0.31669 

102 

0.19133 

169 

1032.6 

71 

4.164 

97 

0.23931 

421 

5800 

0.08170 

221 

0.31771 

99 

0.19302 

162 

1025.5 

69 

4.261 

98 

0.24552 

418 

5900 

0.08391 

224 

0.31870 

96 

0.19464 

156 

1018.6 

66 

4.359 

98 

0.24770 

415 

6000 

0.08615 

227 

0.31966 

90 

0.19620 

150 

1012.0 

65 

4.457 

99 

0.25185 

412 

6100 

0.08842 

231 

0.32056 

85 

0.19770 

143 

1005.5 

63 

4.556 

100 

0.25507 

408 

6200 

0.09073 

233 

0.32141 

82 

0.19913 

138 

999.2 

62 

4.656 

100 

0.26005 

404 

6300 

0.09306 

236 

0.32223 

80 

0.20051 

132 

993.0 

61 

4.756 

101 

0.26411 

402 

6400 

0.09542 

239 

0.32303 

79 

0.20183 

128 

986.9 

60 

4. 857 

102 

0.26813 

400 

6500 

0.09781 

241 

0.32382 

78 

0.20311 

123 

980.9 

58 

4.959 

102 

0.27213 

397 

6600 

0.10022 

244 

0.32460 

77 

0.20434 

119 

975.1 

57 

5.061 

103 

0.27609 

394 

6700 

0.10266 

247 

0.32537 

76 

0.20653 

114 

969.4 

56 

5.164 

103 

0.28003 

391 

6800 

0.10513 

250 

0.32613 

73 

0.20667 

109 

963.8 

55 

6. 267 

104 

0.28394 

387 

6900 

0.10763 

253 

0.32686 

70 

0.20776 

104 

958.3 

53 

5.371 

105 

0.28781 

385 

7000 

0.11016 

256 

0.32756 

69 

0.20880 

99 

953.0 

54 

5.476 

105 

0.29166 

381 

7100 

0.11272 

259 

0.32825 

69 

0.20979 

95 

947.6 

53 

5.581 

106 

0.29547 

378 

7200 

0.11531 

261 

0.32894 

67 

0.21074 

92 

942.3 

53 

5.687 

106 

0.29925 

374 

7300 

0.11792 

265 

0.32961 

66 

0.21166 

90 

937.0 

52 

5.793 

107 

0.30299 

371 

7400 

0.12057 

267 

0.33027 

65 

0.21256 

88 

931.8 

51 

5.900 

108 

0.30670 

370 

7500 

0.12324 

270 

0.33092 

62 

0.21344 

86 

926.7 

51 

6. 008 

108 

0.31040 

366 

7600 

0.12594 

273 

0.33154 

60 

0.21430 

84 

921.6 

50 

6.116 

109 

0.31406 

363 

7700 

0.12867 

275 

0.33214 

69 

0.21514 

83 

916.6 

49 

6.225 

109 

0.31769 

361 

7800 

0.13142 

279 

0.33273 

58 

0.21597 

82 

911.7 

49 

6.334 

110 

0.32130 

358 

7900 

0.13421 

281 

0.33331 

66 

0.21679 

81 

906.8 

48 

6.444 

111 

0.32488 

355 

8000 

0.13702 

284 

0.33387 

54 

0.21760 

70 

902.0 

48 

6.555 

111 

0.32843 

352 

8100 

0.13986 

287 

0.33441 

63 

0.21839 

78 

897.2 

48 

6.666 

112 

0.33195 

349 

8200 

0.14273 

290 

0.33494 

52 

0.21917 

77 

892.4 

47 

6.778 

112 

0.33544 

347 

8300 

0. .14563 

293 

0.33546 

60 

0.21994 

75 

887.7 

47 

6.890 

113 

0.33891 

344 

8400 

0.14856 

295 

0.33596 

49 

0.22069 

74 

883.0 

46 

7.003 

114 

0.34235 

341 

8500 

0.15151 

298 

0.33645 

48 

0.22143 

74 

87a 4 

46 

7.117 

114 

0.34576 

339 

8600 

0.15449 

301 

0.33693 

47 

0.22217 

73 

87a 8 

45 

7.231 

115 

0.34915 

336 

8700 

0.15750 

304 

0.33740 

46 

0.22290 

71 

869.3 

45 

7.346 

115 

0.35251 

834 

8800 

0.16054 

307 

0.33786 

44 

0.22361 

70 

864.8 

44 

7.461 

116 

0.35585 

331 

8900 

0.16361 

309 

0.33830 

43 

0.22431 

69 

860.4 

44 

7.577 

116 

0.35916 

328 

9000 

0.16670 

313 

a 33873 

42 

0.22500 

68 

856.0 

43 

7.603 

117 

0.36244 

326 

9100 

0.16983 

315 

0.33915 

41 

0.22568 

68 

851.7 

42 

7.810 

1 118 

0.36570 

324 

9200 

0.17298 

318 

0.33956 

40 

0.22636 

67 

847.5 

42 

7.928 

118 

0.36894 

322 

9300 

0.17616 

321 

0.33996 

40 

0.22703 

67 

84a 3 

42 

8 046 

119 

0.37216 

319 

9400 

0.17937 

324 

0.34036 

38 

0.22770 

66 

839.1 

41 

8165 

120 

0.37535 

317 

9500 

0.18261 

327 

0. 34074 

38 

0.22836 

66 

835.0 

41 

8285 

120 

0.37852 

315 

9600 

0.18588 

329 

0.34112 

37 

0.22002 

65 

830.9 

40 

8405 

120 

0.38167 

314 

9700 

0.18917 

332 

0.34149 

36 

0.22967 

65 

826.9 

40 

8525 

121 

0.38481 

311 

9800 

0.19249 

335 

0. 34185 

35 

0.23032 

64 

822.9 

40 

8 646 

1 122 

0.38792 

308 

9900 

0.19584 

338 

0.34220 

34 

0.23096 

64 

818 9 

39 

8768 

123 

0.39100 

307 

10000 

0.19922 

341 

0.34264 

34 

0.23160 

64 

815.0 

39 

8891 

I 123 

0.39407 

305 
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z ”c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

it 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.19922 

341 

0.34254 

34 

a 23160 

64 

815.0 

39 

a 891 

123 

a 39407 

305 

10100 

0.20263 

344 

a 34288 

33 

0.23224 

64 

811.1 

39 

9.014 

124 

a 30712 

303 

10200 

0.20607 

347 

0.34321 

33 

a 23288 

63 

807.2 

39 

9.138 

124 

a 40015 

302 

10300 

0.20954 

350 

a 34354 

32 

a 23851 

63 

803.3 

39 

a 262 

125 

a 40317 

300 

10400 

0.21304 

353 

0.34388 

32 

0.23414 

63 

799.4 

38 

9.387 

125 

a 40617 

298 

10500 

0. 21657 

356 

0.34418 

32 

0.23477 

63 

795.6 

38 

9.512 

126 

0.40915 

296 

10600 

0.22013 

359 

0.34450 

30 

0.23540 

63 

791.8 

38 

9.688 

127 

0.41211 

294 

10700 

0.22372 

361 

0.34480 

30 

0.23603 

63 

788.0 

37 

a 765 

127 

0.41505 

292 

10800 

0.22733 

364 

0.34510 

30 

0.23666 

62 

784.3 

37 

a 892 

128 

0.41797 

291 

10000 

0.23097 

368 

0.34540 

29 

0.23728 

62 

780.6 

36 

iao 2 o 

128 

a 42088 

289 

11000 

0.23465 

371 

0.34569 

29 

0.23790 

62 

777.0 

36 

la 148 

129 

a 42377 

287 

11100 

0.23836 

373 

0.34598 

28 

a 23852 

61 

773.4 

36 

10.277 

130 

0.42664 

286 

11200 

0.24209 

377 

0.34626 

28 

0.23913 

62 

769.8 

35 

10. 407 

130 

0.42950 

284 

11300 

0.24586 

380 

0.34654 

28 

0.23975 

62 

766.3 

35 

la 537 

131 

0.43234 

282 

11400 

0.24966 

382 

0.34682 

28 

0.24037 

62 

782.8 

35 

la 668 

131 

0.43516 

281 

11500 

0.25348 

386 

0.34710 

27 

0.24099 

62 

759.3 

35 

ia799 

132 

0.43797 

280 

11600 

0.25734 

388 

0.34737 

27 

0.24161 

62 

755.8 

35 

laosi 

133 

0. 44077 

278 

11700 

0.26122 

391 

0.34764 

26 

0.24223 

62 

752.3 

35 

11.064 

133 

0.44355 

277 

11800 

0.26513 

395 

0.34790 

26 

0.24285 

62 

748.8 

34 

11.197 

134 

0. 44632 

275 

11900 

0.26908 

397 

0.34816 

26 

0.24347 

63 

745.4 

34 

11.331 

135 

0.44907 

273 

12000 

0.27305 

400 

0.34842 

26 

0.24410 

63 

742.0 

34 

11.466 

135 

0.45180 

272 

12100 

0.27705 

404 

0.34868 

26 

0.24473 

64 

738.6 

35 

11.601 

136 

0.45452 

271 

12200 

0.28109 

407 

0.34894 

26 

0.24537 

64 

735.1 

34 

11.737 

136 

0.45723 

270 

12300 

0.28516 1 

410 

0.34920 

26 

0.24601 

65 

731.7 

34 

11.873 

137 

0.45993 

268 

12400 

0.28926 

413 

0.34946 

25 

0.24666 

65 

72 a 3 

34 

12.010 

138 

0.46261 

267 

12500 

0.29339 

416 

0.34971 

25 

0.24731 

65 

724.9 

34 

12.148 

138 

0. 46528 

266 

12600 

0.29755 

420 

0.34996 

26 

0.24796 

65 

721.5 

34 

12.286 

139 

0.46794 

265 

12700 

0.30175 

423 

0.35022 

25 

0.24861 

66 

7iai 

34 

12.425 

14C 

0.47049 

264 

12800 

0.30598 

426 

0.35047 

25 

0.24927 

66 

714.7 

34 

12.565 

140 

0.47313 

262 

12900 

0.31024 

429 

0.35072 

25 

0.24993 

67 

711.3 

33 

12.705 

141 

0.47575 

261 

13000 

0.31453 

432 

0.35097 

25 

0.25060 

87 

7oao 

34 

12.846 

142 

0.47846 

260 

13100 

0.31885 

436 

0.35122 

25 

0.25127 

68 

704.6 

34 

12.988 

142 

0.48106 

259 

13200 

0.32321 

439 

0.35147 

25 

0.25195 

68 

701.2 

33 

13.130 

143 

0.48365 

258 

13300 

0.32760 

443 

0.35172 

25 

0.25263 

69 

697.9 

33 

13.273 

143 

0.48623 

258 

13400 

0.33203 

446 

0.35197 

25 

0.25332 

69 

694.6 

33 

13.416 

144 

0.48881 

256 

13500 

0.33649 

449 

0.35222 

24 

0.25401 

69 

691.3 

33 

13.560 

145 

0.49137 

255 

13600 

0.34098 

452 

0.35246 

25 

0.25470 

69 

68a 0 

33 

13.705 

146 

0.49392 

254 

13700 

0.34550 

456 

0.35271 

25 

0.25539 

70 

6817 

33 

13.851 

146 

0.49646 

254 

13800 

0.35006 

459 

0.35296 

25 

0.25609 

70 

681.4 

32 

13.997 

147 

0.49900 

253 

13900 

0.35465 

463 

0.35321 

24 

0.25679 

71 

67a 2 

32 

14.144 

148 

0.50153 

251 

14000 

0.35928 

466 

0.35345 

25 

0.25750 

70 

675.0 

31 

14.292 

149 

0.50404 

251 

14100 

0.36394 

470 

0.35370 

25 

0.25820 

71 

671.9 

30 

14.441 

149 

0.50655 

250 

14200 

0.36864 

473 

0.35395 

24 

0.25891 

71 

66a9 

30 

14.500 

150 

0.50905 

249 

14300 

0.37337 

477 

0.35419 

24 

0.25962 

71 

665.9 

30 

14.740 

151 

a 51154 

248 

14400 

0.37814 

480 

0.35443 

25 

0.26033 

72 

662.9 

30 

14.891 

151 

0.51402 

248 

14500 

0.38294 

484 

0.35468 

25 

0.26105 

72 

659.9 

30 

15.042 

152 

0.51650 

246 

14600 

0.38778 

487 

a 35493 

25 

0.26177 

73 

656.9 

30 

15.194 

153 

0.51896 

246 

14700 

0.39265 

490 

0.35618 

24 

0.26250 

73 

653.9 

30 

15.347 

153 

0.52142 

245 

14800 

0.39755 

494 

a 35542 

25 

0.26323 

73 

650.9 

30 

15.500 

154 

0.52387 

245 

14900 

0.40249 

498 

0.35667 

25 

0.26396 

1 74 

647.9 

29 

15.664 

155 

0.52632 

243 

15000 

a 40747 

502 

a 35592 

25 

a 26470 

75 

645.0 

30 

15.809 

1 156 

0.52875 

242 
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TABLE II. V—2^000f. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.40747 

502 

0.35592 

25 

0.26470 

75 

645.0 

30 

15,809 

156 

a 52875 

242 

15100 

0.41249 

505 

0.35617 

25 

0.26645 

75 

642.0 

31 

15.965 

156 

0.53117 

242 

15200 

0.41754 

509 

0.35642 

25 

0.26620 

76 

638.9 

30 

10.121 

157 

a 53359 

242 

15300 

0.42263 

513 

0.35667 

25 

0.26696 

77 

635.9 

30 

10,278 

158 

0.53601 

241 

15400 

0.42776 

516 

0.35692 

25 

0.26773 

77 

632.9 

30 

10.436 

158 

0.53842 

240 

15500 

0.43292 

520 

0.35717 

25 

0.26850 

77 

629.9 

30 

16.504 

159 

0.54082 

239 

15600 

0.43812 

524 

0.35742 

25 

0.26927 

77 

626.9 

30 

10,753 

160 

a 54321 

239 

15700 

0.44336 

528 

0.35767 

25 

0.27004 

78 

623.9 

30 

16.913 

161 

a 54560 

238 

15800 

0.44864 

531 

0.35792 

25 

0.27082 

79 

020.9 

30 

17.074 

161 

a 54798 

237 

15900 

0.45305 

535 

0.35817 

26 

0.27101 

79 

017.9 

29 

17.235 

162 

0.55085 

237 

16000 

0.45930 

539 

0.35843 

25 

0.27240 

79 

015.0 

29 

17.397 

163 

a 55272 

236 

16100 

0.46469 

544 

0.35868 

25 

0.27319 

80 

012.1 

29 

17.560 

163 

0.56508 

236 

16200 

0. 47013 

548 

0.35893 

26 

0.27399 

80 

009.2 

28 

17.723 

164 

0.55744 

236 

16300 

0.47561 

551 

0.35919 

26 

0.27479 

81 

606,4 

28 

17.887 

165 

0.55980 

235 

16400 

0.48112 

556 

0.35945 

26 

0.27560 

81 

603.0 

28 

ia062 

166 

0.56215 

234 

16500 

0.48668 

559 

0.35971 

25 

0.27641 

81 

600.8 

28 

ia218 

167 

0.56449 

234 

16600 

0.49227 

564 

0.35996 

26 

0.27722 

81 

598.0 

28 

18.385 

168 

0.56683 

234 

16700 

0.49791 

567 

0.36022 

26 

0.27803 

82 

595.2 

28 

ia553 

168 

0.56917 

233 

16800 

0.50358 

571 

0.36048 

26 

0.27885 

82 

592.4 

27 

ia 721 

169 

0.57150 

232 

16900 

0.50929 

576 

0.36074 

26 

0.27967 

83 

589.7 

27 

laseo 

170 

a 57382 

232 

17000 

0.51505 

580 

0.36100 

26 

0.28050 

83 

587.0 

28 

19.060 

171 

a 57014 

232 

17100 

0.52085 

584 

0.36126 

26 

0.28133 

83 

584.2 

28 

19.231 

172 

a 57846 

231 

17200 

0.52669 

588 

0.36152 

27 

0.28216 

© 

581.4 

27 

19.403 

173 

0.58077 

230 

17300 

0.53257 

593 

0.36179 

27 

0.28299 

83 

57a 7 

27 

19.576 

173 

0.58307 

230 

17400 

0.53860 

597 

0.36206 

27 

0.28382 

84 

570,0 

27 

19.749 

174 

0.58537 

230 

17500 

0.54447 

602 

0.36233 

26 

0.28466 

84 

573.3 

27 

19.923 

175 

0.58767 

230 

17600 

0.55049 

606 

0.36259 

27 

0.28550 

85 

57a 0 

27 

20.098 

176 

a 58997 

229 

17700 

0.55655 

610 

0.36286 

27 

0.28635 

85 

567.9 

27 

20.274 

170 

0.59226 

229 

17800 

0.56265 

614 

0.36313 

27 

0.28720 

85 

565.2 

26 

2a 450 

177 

a 59455 

229 

17900 

0.56879 

619 

0.36340 

28 

0.28805 

85 

562.0 

26 

20.627 

178 

a 59684 

228 

18000 

0.57498 

623 

0.36368 

27 

0.28890 

86 

sea 0 

26 

2a 805 

179 

a 59912 

228 

18100 

0.58121 

628 

0.36395 

28 

0.28976 

86 

557.4 

25 

20.984 

180 

a 60140 

227 

18200 

0.58749 

633 

0.36423 

28 

0.29062 

86 

555.9 

25 

21.164 

180 

a 60367 

227 

18300 

0.59382 

637 

0.36451 

28 

0.29148 

87 

552.4 

25 

2L344 

181 

a 60594 

227 

18400 

0.60019 

642 

0.36479 

28 

0.29235 

87 

549.9 

25 

21.525 

182 

a 60821 

227 

18500 

0.60661 

647 

0.36507 

28 

0.29622 

87 

547.4 

25 

21.707 

184 

0.01048 

226 

18600 

0.61308 

651 

0.36535 

28 

0.29409 

87 

544.9 

25 

21.891 

184 

a 61274 

226 

18700 

0.61959 

656 

0.36563 

28 

0.29496 

88 

542.4 

25 

22.075 

184 

0.61500 

226 

18800 

0.62815 

660 

0.36591 

28 

0.29584 

88 

53a 9 

25 

22.259 

186 

a 61726 

225 

18900 

0.63275 

665 

0.36619 

29 

0.29672 

88 

537.4 

25 

22.445 

187 

a 61961 

225 

19000 

0.63940 

670 

0.36648 

28 

0.29760 

88 

534.9 

25 

22.632 

188 

a 02176 

225 

19100 

0.64610 

675 

0.36676 

29 

0.29848 

88 

532.4 

25 

22.820 

188 

0.62401 

224 

19200 

0.65285 

679 

0.36705 

29 

0.29936 

88 

52 a 9 

25 

23.008 

189 

0.62625 

224 

19300 

0.65964 

685 

0.36733 

29 

0.30024 

89 

527.4 

25 

23.197 

191 

0.62849 

224 

19400 

0.66649 

689 

0.36762 

29 

0.30113 

89 

524.9 

25 

23.388 

191 

0.63073 

224 

19500 

0.67338 

695 

0.36791 

29 

0.30202 

89 

522.4 

25 

23.579 

192 

0.63297 

223 

19600 

0.68033 

699 

0.36820 

29 

0.30291 

89 

5ia9 

25 

23.771 

193 

0.63520 

223 

19700 

0.68732 

705 

0.36849 

29 

0.30380 

90 

617.4 

25 

23.964 

194 

0.63743 

223 

19800 

0.69437 

709 

0.36878 

29 

0.30470 

90 

614.9 

25 

24.158 

194 

0.63966 

223 

19900 

0.70146 

714 

0.30907 

29 

0.30560 

90 

512.4 

24 

24.352 

196 

0.64189 

222 

20000 

0.70860 

719 

0.30936 

29 

0.30650 

90 

5iao 

24 

24.548 

197 

0.64411 

222 
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TABLE II. V=t,050 /. s.—Continued. 


, A 
Z- c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

76 

0.25000 

125 

0.00000 

353 

2050.0 

260 

0.000 

49 

0.00000 

377 

100 

0.00076 

78 

0.25125 

124 

0.00353 

355 

2024.0 

258 

0.049 

49 

0 00377 

379 

200 

0.00154 

80 

0.25249 

123 

0.00708 

357 

1998.2 

255 

0.098 

50 

0.00756 

380 

300 

0.00234 

81 

0.25372 

122 

0.01065 

360 

1972.7 

252 

0.148 

51 

0.01136 

382 

400 

0.00315 

83 

0.25494 

121 

0.01425 

362 

1947.5 

250 

0.199 

52 

0.01518 

383 

500 

0.00398 

85 

0.25615 

120 

0.01787 

365 

1922.5 

247 

0 . 251 

53 

0.01901 

385 

600 

0.00483 

86 

0.25735 

119 

0 02152 

367 

1897.8 

244 

0.304 

53 

0.02286 

386 

700 

0.00569 

88 

0.25844 

116 

0.02619 

369 

1873.4 

242 

0.357 

54 

0.02672 

388 

800 

0.00657 

89 

0.25960 

113 

0.02888 

372 

1819.2 

239 

0.411 

55 

0.03060 

389 

900 

0.00746 

90 

0.26073 

110 

0.03260 

375 

1825.3 

237 

0.466 

55 

0.03449 

391 

1000 

0.00836 

91 

0.26193 

106 

0.03635 

379 

1801.6 

234 

0.521 

56 

0.03840 

392 

1100 

0.00927 

92 

0.26299 

103 

0.04014 

383 

1778.2 

232 

0.577 

56 

0.04232 

393 

1200 

0.01019 

95 

0.26402 

103 

0.04307 

385 

1755.0 

229 

0.633 

57 

0.04625 

394 

1300 

0.01114 

97 

0.26515 

104 

0.04782 

387 

1732.1 

226 

0.690 

58 

0.05019 

396 

1400 

0.01211 

99 

0 . 26619 

105 

0.05169 

388 

1709.5 

223 

0.748 

59 

0.05415 

398 

1500 

0.01310 

101 

0.26724 

105 

0.05557 

389 

1687.2 

220 

0.807 

60 

0.05813 

400 

1600 

0.01411 

103 

0.26839 

107 

0.05946 

390 

1665.2 

218 

0.867 

61 

0.06213 

402 

1700 

0.01514 

105 

0.26836 

109 

0.06336 

391 

1643.4 

215 

0.928 

62 

0.06615 

404 

1800 

0.01619 

106 

0.27045 

111 

0.06727 

392 

1621.9 

213 

0.990 

62 

0.07019 

406 

1900 

0.01725 

108 

0.27156 

114 

0.07119 

391 

1600.6 

211 

1.052 

63 

0.07425 

407 

2000 

0.01833 

110 

0.27260 

118 

0.07510 

390 

1579.5 

209 

1.115 

64 

0.07832 

409 

2100 

0.01943 

111 

0.27378 

120 

0.07900 

388 

155a 6 

206 

1.179 

64 

0.08241 

412 

2200 

0.02054 

112 

0.27498 

122 

0.08288 

386 

153a 0 

202 

1.243 

66 

0.08653 

415 

2300 

0.02169 

115 

0.27620 

122 

0.08674 

385 

1517.8 

199 

1.309 

66 

0.09068 

418 

2400 

0.02284 

119 

0.27742 

123 

0.09059 

383 

1497.9 

196 

1.375 

67 

0.09486 

421 

2500 

0.02403 

121 

0.27865 

123 

0.09442 

382 

147a 3 

193 

1.442 

68 

0.09907 

423 

2600 

0.02524 

123 

0.27988 

124 

0.09824 

381 

1459.0 

190 

1.510 

69 

0.10330 

424 

2700 

0.02647 

125 

0.28112 

125 

0.10205 

380 

1440.0 

187 

1.579 

70 

0.10754 

425 

2800 

0.02772 

127 

0.28237 

126 

0.10585 

379 

1421.3 

185 

1.649 

70 

0.11179 

428 

2900 

0.02899 

130 

0.28363 

127 

0.10964 

378 

1402.8 

181 

1.719 

72 

0.11607 

430 

3000 

0.03029 

132 

0.28490 

126 

0.11342 

379 

1384.7 

177 

1.791 

73 

0.12037 

432 

3100 

0.03161 

135 

0.28616 

125 

0.11721 

378 

1367.0 

172 

1.864 

73 

0.12469 

435 

3200 

0.03296 

137 

0.28741 

124 

0.12099 

375 

1349.8 

169 

1.937 

75 

0.12904 

438 

3300 

0.03433 

140 

0.28865 

123 

0.12474 

371 

1332.9 

166 

2.012 

75 

0.13342 

440 

3400 

0.03573 

143 

0.28988 

123 

0.12845 

367 

1316.3 

162 

2.087 

77 

0.13782 

441 

3500 

0.03716 

146 

0.29111 

123 

0.13212 

362 

130ai 

158 

2.164 

77 

0.14223 

442 

3600 

0.03862 

148 

0.29234 

123 

0.13574 

358 

1284.3 

154 

2 . 241 

78 

0.14665 

443 

3700 

0.04010 

151 

0.29357 

123 

0.13932 

353 

1268.9 

150 

2.319 

80 

0.15108 

444 

3800 

0.04161 

153 

0.29480 

124 

0.14285 

349 

1253.9 1 

145 

2.399 

80 

0.15552 

445 

3900 

0.04314 

156 

0.29604 

123 

0.14634 

345 

1239.4 ! 

141 

2.479 

81 

0.15997 

447 

4000 

0.04470 

159 

a 29727 

124 

0.14979 

340 

1225.3 

136 

2.560 

82 

0.16444 

448 

4100 

0.04629 

162 

0.29851 

124 

0.15319 

334 

1211.7 

132 

2 . 642 

84 

0.16892 

448 

4200 

0.04791 

165 

0.29975 

124 

0.15653 

325 

1198 5 

128 

2.726 

84 

0.17340 

448 

4300 

0.04956 

168 

0.30099 

123 

0.15978 

316 

1185.7 

124 

2.810 

85 

0.17788 

447 

4400 

0.05124 i 

171 

0.30222 

123 

0.16294 

306 

1173.3 

121 

2.895 

86 

0.18235 

448 

4500 

0.05295 

174 

0.30845 

122 

0.16600 

296 

1161.2 

118 

2.981 

86 

0.18683 

447 

4600 

0.05469 j 

177 

0.30467 

121 

0.16896 

285 

1149.4 

114 

3.067 

88 

0.19130 

448 

4700 

0.05646 

180 

0.30688 

122 

0.17181 

275 

11380 

109 

3.155 

89 

0.19578 

447 

4800 

0.05826 

183 

0.30710 

121 

0.17456 

266 

1127.1 

103 

3.244 

89 

0.20025 

447 

4900 

0.06009 

185 

0.30831 

120 

0.17722 

255 

1116.8 

98 

3.333 

90 

0.20472 

447 

5000 

0.06194 

189 

0.30951 

120 

0.17977 

243 

1107.0 

94 

3.423 

91 

0.20919 

I 447 
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TABLE II. V—2,050 f. 8. —Continued. 


Z C 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

it 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.06194 

189 

0.30950 

120 

0.17977 

243 

1107.0 

94 

3.423 

91 

0.20919 

447 

5100 

0.06383 

192 

0.31070 

118 

0.18220 

231 

1097.6 

92 

3.514 

91 

0.21366 

445 

5200 

0.06575 

195 

0.31188 

115 

0.18441 

221 

1088.4 

89 

3.605 

92 

0.21811 

444 

5300 

0.06770 

198 

0.31303 

113 

0.18672 

213 

1079.5 

86 

3.697 

93 

0.22255 

442 

5400 

0.06968 

201 

0.31415 

111 

0.18885 

204 

1070.9 

83 

3.790 

94 

0.22697 

440 

5500 

0.07169 

204 

0.31526 

108 

0.19089 

196 

1062.6 

80 

3.884 

94 

0.23137 

438 

5600 

0.07373 

207 

0.31634 

106 

0.19285 

188 

1054.6 

77 

3.978 

95 

0.23575 

435 

5700 

0.07580 

210 

0.31740 

104 

0.19473 

180 

1046.9 

74 

4.073 

96 

0.24010 

433 

5800 

0.07790 

213 

0.31844 

102 

0.19653 

173 

1039.5 

71 

4.169 

97 

0. 24443 

431 

5900 

0.08003 

216 

0.31945 

99 

0.19826 

167 

1032.4 

69 

4.226 

97 

0.24874 

428 

6000 

0.08219 

219 

0.32044 

96 

0.19993 

162 

1025.5 

68 

4.363 

98 

0.25302 

424 

6100 

0.08438 

221 

0.32140 

94 

0.20155 

157 

1018.7 

67 

4.461 

98 

0.25724 

419 

6200 

0.08659 

224 

0.32234 

92 

0.20312 

152 

1012.0 

66 

4.559 

99 

0.26142 

415 

6300 

0.08883 

227 

0.32326 

90 

0.20464 

146 

1005,4 

64 

4.658 

100 

0.26558 

412 

6400 

0.09110 

230 

0.32416 

88 

0.20610 

141 

999.0 

63 

4.758 

101 

0.26971 

409 

6500 

0.09340 

234 

0.32504 

86 

0.20751 

135 

992.7 

61 

4. 859 

101 

0.27381 

406 

6600 

0.09574 

237 

0.32590 

84 

0.20886 

130 

986.6 

59 

4.960 

101 

0.27787 

404 

6700 

0.09811 

240 

0.32674 

82 

0.21016 

124 

980.7 

58 

5.061 

102 

0.28191 

401 

6800 

0.10051 

242 

0.32756 

80 

0.21140 

119 

974.9 

57 

5.163 

103 

0.28592 

398 

6900 

0.10293 

245 

0.32836 

78 

0.21259 

114 

969.2 

55 

5.266 

104 

0.28990 

395 

7000 

0.10538 

248 

0.32914 

75 

0.21373 

109 

963.7 

55 

5.370 

104 

0.29385 

392 

7100 

0.10786 

250 

0.32989 

73 

0.21482 

105 

958.2 

55 

5.474 

105 

0.29777 

389 

7200 

0.11036 

253 

0.33062 

71 

0.21587 

102 

952.7 

54 

5.579 

105 

0.30166 

386 

7300 

0.11289 

256 

0.33133 

70 

0.21689 

98 

947.3 

54 

5.684 

106 

0.30552 

383 

7400 

0.11545 

259 

0.33203 

68 

0.21787 

95 

941.9 

52 

5.790 

107 

0.30935 

380 

7500 

0.11804 

262 

0.33271 

66 

0.21883 

92 

936.7 

52 

5.897 

107 

0.31315 

378 

7600 

0.12066 

265 

0.33337 

64 

0.21975 

89 

931.5 

51 

6.004 

107 

0.31692 

375 

7700 

0.12331 

267 

0.33401 

63 

0.22064 

86 

926.4 

50 

6. Ill 

109 

0.32067 

372 

7800 

0.12598 

270 

0.33464 

61 

0.22150 

82 

921.4 

49 

6.220 

109 

0.32439 

368 

7900 

0.12868 

273 

0.33525 

59 

0.22232 

79 

916.5 

49 

6.329 

109 

0.32807 

366 

8000 

0.13141 

276 

0.33584 

57 

0.22311 

77 

911.6 

49 

6.438 

110 

0.33173 

363 

8100 

0.13417 

279 

0.33641 

56 

0.22388 

76 

906.7 

49 

6.548 

111 

0.33536 

360 

8200 

0.13696 

281 

0.33697 

55 

0.22464 

75 

901.8 

48 

6.659 

111 

0.33896 

357 

8300 

0.13977 

284 

0.33752 

54 

0.22539 

75 

897.0 

47 

6.770 

112 

0.34253 

355 

8400 

0.14261 

287 

0.33806 

52 

0.22614 

74 

892.3 

47 

6.882 

112 

0.34608 

252 

8500 

0.14548 

290 

0.33858 

51 

0.22688 

73 

887.6 

47 

6.994 

113 

0.34960 

349 

8600 

0.14838 

293 

0.33909 

49 

0.22761 

72 

882.9 

46 

7.107 

114 

0.35309 

347 

8700 

0.15131 

296 

0.33958 

48 

0.22833 

71 

878.3 

45 

7.221 

114 

0.35656 

344 

8800 

0.15427 

299 

0.34006 

47 

0.22904 

71 

873.8 

45 

7.335 

115 

0.36000 

341 

8900 

0.15726 

301 

0.34053 

45 

0.22075 

69 

869.3 

45 

7.450 

115 

0.36341 | 

339 

9000 

0.16027 

304 

0.34098 

44 

0.23044 

68 

864.8 

44 

7.565 

116 

0.36680 

336 

9100 

0.16331 

307 

0.34142 

43 

0.23112 

67 

86a 4 

44 

7.681 

116 

0.37016 

334 

9200 

0.16638 

310 

0.34185 

42 

0.23179 

67 

856.0 

44 

7.797 

117 

0.37350 

332 

9300 

0.16948 

313 

0.34227 

41 

0.23246 

66 

851.6 

43 

7.914 

118 

0.37682 

330 

9400 

0.17261 

316 

0 34268 

40 

0.23312 

65 

847.3 

42 

8.032 

118 

0.38012 

327 

9500 

0.17577 

318 

0.34308 

40 

0.23377 

64 

843.1 

42 

8.150 

119 

0.38339 

325 

9600 

0.17895 

321 

0.34348 

38 

0.23441 

64 

838.9 

42 

8. 269 

119 

0.3866-1 

323 

9700 

0.18216 

324 

0.34386 

37 

0.23505 

64 

834.7 

41 

8.388 

120 

0.38987 

321 

9800 

0.18540 

327 

0.34423 

37 

0.23569 

63 

830.6 

41 

8.508 

121 

0.39308 

318 

9900 

0.18867 

330 

0.34400 

35 

0.23632 

62 

826.5 

40 

8.629 

121 

0.39626 

316 

10000 

0.19197 

333 

a 34495 

35 

0.23694 

62 

822.5 

39 

8.750 

122 

0.39942 i 

314 
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z lc 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

a 19197 

333 

0.34495 

35 

0.23694 

62 

822.5 

39 

8.750 

122 

0.39942 

314 

10100 

0.19530 

336 

0.34530 

35 

0.23656 

62 

818.6 

39 

8.872 

122 

0.40256 

312 

10200 

0.19866 

339 

0.34565 

34 

0.23818 

62 

814.7 

?9 

8.994 

123 

0.40568 

310 

10300 

0.20205 

341 

0.34599 

33 

0.23880 

62 

810.8 

39 

9.117 

124 

0.40878 

308 

10400 

0.20546 

344 

0.34632 

33 

0.23942 

61 

806.9 

38 

9.241 

124 

0.41186 

307 

10.500 

0.20890 

347 

0.34665 

33 

0.24003 

60 

803.1 

38 

9.365 

125 

0.41493 

305 

10600 

0.21237 

350 

a 34698 

32 

0.24063 

61 

799.3 

38 

9.490 

125 

0.41798 

303 

10700 

0.21587 

354 

0.34730 

32 

0.24124 

60 

795.5 

38 

9.615 

126 

a 42101 

301 

10800 

0.21941 

356 

0.34762 

31 

0.24184 

60 

791.7 

37 

9.741 

127 

0. 42402 

299 

10000 

0.22297 

359 

0.34793 

30 

0.24244 

59 

788.0 

37 

9.868 

127 

0.42701 

297 

11000 

0.22656 

362 

0.34823 

30 

0.24303 

59 

784.3 

37 

9.995 

128 

a 42998 

295 

11100 

0.23018 

365 

0.34853 

29 

0.24362 

59 

780.6 

36 

10.123 

128 

0.43293 

293 

11200 

0.23383 

368 

0.34882 

28 

0.24421 

59 

777.0 

36 

10.251 

129 

0.43586 

292 

11300 

0.23751 

371 

0.34910 

29 

0.24480 

59 

773.4 

36 

10.380 

130 

0.43878 

290 

11400 

0.24122 

374 

0.34939 

28 

0.24539 

59 

769.8 

36 

10.510 

130 

0.44168 

289 

11500 

0.24496 

377 

0.34967 

27 

0.24598 

59 

766.2 

36 

10.640 

131 

0.44457 

287 

11600 

0.24873 

389 

0.34994 

28 

0.24657 

59 

762.6 

36 

ia771 

132 

0.44744 

285 

11700 

0.25252 

382 

0.35021 

27 

0.24716 

59 

759.0 

35 

10.903 

132 

0.45029 

284 

11800 

0.25634 

386 

0.35048 

27 

0.24775 

59 

755.5 

36 

11.035 

133 

0.45313 

282 

11900 

0.26020 

389 

0.35075 

26 

0.24834 

59 

751.9 

35 

11.168 

133 

0.45595 

281 

12000 

0.26409 

392 

0.35101 

27 

a 24893 

60 

748.4 

35 

1L301 

134 

0.45876 

280 

12100 

0.26801 

395 

0.35128 

27 

0.24953 

61 

744.9 

35 

11.435 

135 

0.46156 

278 

12200 

0.27196 

398 

0.35155 

26 

0.25014 

61 

741.4 

35 

11.570 

135 

0.46434 

277 

12300 

0.27504 

401 

0.35181 

26 

0.25075 

62 

737.9 

35 

1L 705 

136 

0.46711 

275 

12400 

0.27995 

405 

0.35207 

25 

0.25137 

62 

734.4 

34 

11.841 

137 

0.46986 

274 

12500 

0.28400 

408 

0.35232 

25 

0.25199 

62 

731.0 

34 

11.978 

137 

0.47260 

273 

12600 

0.28808 

411 

0.35257 

25 

0.25261 

63 

727.6 

34 

12.115 

138 

0.47533 

272 

12700 

0.29219 

414 

0.35282 

24 

0.25324 

63 

724.2 

34 

12.253 

138 

0.47805 

270 

12800 

0. 29633 

417 

0.35306 

24 

0.25387 

63 

720.8 

33 

12.391 

139 

0.48075 

269 

12900 

0.30060 

420 

0.35330 

24 

0.25450 

64 

717.5 

33 

12.530 

140 

0.48344 

268 

13000 

0.30470 

423 

0.35354 

24 

a 25514 

64 

714.2 

33 

12.670 

142 

0.48612 

266 

13100 

0.30893 

426 

0.35378 

24 

0.25578 

65 

710.9 

33 

12.812 

142 

0.48878 

265 

13200 

0.31329 

429 

0.35402 

24 

0.25643 

65 

707.6 

33 

12.954 

142 

0.49143 

264 

13300 

0.31748 

433 

0.35426 

24 

0.25708 

66 

704.3 

33 

13.096 

143 

0.49407 

263 

13400 

0.32181 

437 

0.35450 

25 

0.25774 

66 

701.0 

33 

13.239 

143 

0.49670 

262 

13500 

0.32618 

440 

0.35475 

24 

0.25840 

66 

697.7 

33 

13.382 

144 

0.49932 

261 

13600 

0.33058 

443 

0.35499 

24 

0.25906 

66 

694.4 

32 

13.526 

144 

0.50193 

260 

13700 

0.33501 

446 

0.35523 

24 

0.25972 

66 

691.2 

32 

13.670 

144 

0.50453 

259 

13800 

0.33947 

450 

0.35547 

24 

0.2603$ 

68 

688.0 

32 

13.814 

144 

0.50712 

258 

13900 

0.34397 

453 

0.35571 

24 

0.26106 

67 

684.8 

32 

13.958 

145 

0.50970 

256 

14000 

0.34850 

456 

0.35595 

24 

0.26173 

68 

681.6 

32 

14.103 

146 

0.51226 

256 

14100 

0.35306 

460 

0.35619 

24 

0.26241 

68 

678.4 

32 

14.249 

148 

0.51482 

255 

14200 

0.35766 

463 

0.3.5643 

24 

0.26309 

68 

675.2 

31 

14.397 

149 

0.51737 

254 

14300 

0.36229 

467 

0.35667 

24 

0.26377 

69 

672.1 

31 

14.546 

150 

0.51991 

253 

14400 

0.36606 

470 

0.35691 

24 

0.26446 

69 

669.0 

31 

14.696 

151 

0.52244 

253 

14500 

0.37166 

474 

0.35715 

23 

0.26515 

70 

665.9 

31 

14. 847 

152 

0.52497 

252 

14600 

0.37640 

478 

0.35738 

24 

0.20585 

70 

662.8 

31 

14.999 

152 

0.52749 

251 

14700 

0.38118 

481 

0.35762 

24 

0.26655 

71 

659.7 

31 

15.151 

151 

0.53000 

251 

14800 

0.38509 

484 

0.35786 

24 

0.26726 

71 

656.6 

30 

15.302 

151 

0.53251 

249 

14900 

0.39083 

488 

0.35810 

24 

0.26797 

71 

653.6 

31 

15. 453 

152 

0.53500 

248 

15000 

0.39571 

491 

0.35834 

24 

0.26868 

72 

65a 5 

30 

15.605 

154 

0.53748 

247 
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ii 

NJ 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T f 

A 

logQ 

A 

15000 

0.39571 

491 

0.35834 

24 

0.26868 

72 

650.5 

30 

15.605 

154 

0.53748 

247 

15100 

0.40062 

495 

0. 35858 

24 

0.26940 

73 

647.5 

30 

15.759 

155 

0.53995 

247 

15200 

0. 40557 

499 

0.35882 

24 

0.27013 

73 

614.5 

30 

15.914 

166 

0. 64242 

216 

15300 

0.41056 

502 

0.35906 

24 

0.27086 

73 

641.5 

30 

16.070 

156 

0.54488 

245 

15400 

0. 41558 

506 

0.35930 

25 

0.27159 

74 

638.5 

30 

16.226 

157 

0.54733 

244 

15500 

0.42064 

510 

0.35955 

24 

0.27233 

74 

635.5 

30 

16. 383 

158 

0.54977 

244 

156C0 

0.42574 

514 

0.35979 

24 

0.27307 

74 

632.5 

30 

16.541 

159 

0.55221 | 

243 

15700 

a 43088 

518 

0.36003 

24 

0.27381 

75 

629.5 

30 

16.700 

159 

0.55464 

243 

15800 

0.43606 

521 

0.36027 

24 

0.27456 

75 

626.5 

29 

16. 859 

160 

0.55707 

242 

15900 

0.44127 

525 

0.36051 

24 

0.27531 

76 

623.6 

29 

17.019 

161 

0.55949 

241 

16000 

0.44652 

529 

a 36075 

24 

0.27607 

77 

620.7 

29 

17.180 

162 

0.56190 

241 

16100 

0.45181 

533 

0.36099 

25 

0.27684 

77 

617.8 

28 

17.342 

162 

0.56431 

240 

16200 

0.45714 

537 

0.36124 

24 

0.27761 

77 

615.0 

29 

17.504 

163 

0.56671 

240 

16300 

0.46251 

541 

0.36148 

25 

0.27838 

77 

612.1 

29 

17.667 

164 

0.56911 

239 

16400 

0. 46792 

545 

0.36173 

25 

0.27915 

78 

609.2 

28 

17.831 

165 

0.57150 

239 

16500 

0. 47337 

549 

0.36198 

25 

0.27993 

78 

606.4 

28 

17.996 

165 

0.57389 

238 

16600 

0. 47886 

552 

0.36222 

25 

0.28071 

78 

603.6 

28 

18.161 

166 

0.57627 

238 

16700 

0. 48438 

556 

0.36247 

25 

0.28149 

78 

600.8 

28 

18.327 

166 

0.57865 

237 

16800 

0. 48994 

560 

0.36272 

25 

0.28227 

78 

598.0 

28 

18. 493 

168 

0.58102 

236 

16900 

0.49554 

565 

0.36297 

25 

0.28305 

79 

505.2 

28 

18.661 

168 

0.58338 

236 

17000 

0.50119 

569 

0.36322 

25 

0.28384 

80 

592.4 

28 

18.829 

169 

0.58574 

236 

17100 

0.50688 

573 

0.36347 

25 

0.28464 

80 

589.6 

27 

18.998 

170 

0.58810 

235 

17200 

0.51261 

577 

0.36372 

26 

0.28544 

80 

586.9 

27 

19.168 

171 

0.59345 

234 

17300 

0.51838 

581 

0.36398 

25 

0.28624 

81 

584.2 

27 

19.339 

172 

0.59279 

234 

17400 

0.52419 

585 

0.36423 

26 

0.28705 

81 

581.5 

27 

19.511 

173 

0.59513 

234 

17500 

0.53005 

590 

0.36449 

25 

0.28786 

82 

578.8 

27 

19.684 

173 

0.59747 

233 

17600 

0.53595 

594 

0.36474 

26 

0.28868 

82 

576.1 

27 

19.857 

174 

0.59980 

233 

17700 

0.54189 

598 

0.36500 

26 

0.28950 

82 

573.4 

27 

20.031 

174 

0.60213 

233 

17800 

0.54787 

603 

0.36526 

26 

0.29032 

82 

570.7 

27 

20.205 

175 

0. 60446 

232 

17900 

0.55390 

607 

a 36552 

26 

0.29114 

83 

568.0 

27 

20.380 

176 

0.60678 

231 

18000 

0.55997 

611 

0.36578 

26 

0.29197 

83 

565.3 

26 

20.556 

177 

0.60909 

231 

18100 

0.56608 

616 

0.36604 

27 

0.29280 

84 

562.7 

26 

20.733 

178 

0.61140 

231 

18200 

0.57224 

621 

0.36631 

26 

0.29364 

84 

560.1 

26 

20.911 

178 

0.61371 

230 

18300 

a 57845 

625 

0.36657 

27 

0.29448 

84 

557.5 

26 

21.089 

180 

0.61601 

230 

18400 

0. 58470 

630 

0.36684 

27 

0.29532 

84 

554.9 

26 

21.269 

180 

0.61831 1 

230 

18500 

0.59100 

- 634 

0.36711 

27 

0.29616 

85 

552.3 

26 

21.449 

182 

0.62061 

229 

18600 

0.59734 

638 

0.36738 

27 

0.29701 

85 

549.7 

26 

21.631 

183 

0.62290 

229 

18700 

0.60372 

644 

0.36765 

27 

0.29786 

85 

547.1 

25 

21. 814 

183 

0.62519 

229 

18800 

0.61016 

648 

0.36792 

27 

0.29871 

86 

544.6 

26 

21.997 

184 

0.62748 

228 

18900 

0.61664 

652 

0.36819 

27 

0.29957 

86 

542.0 

25 

22.181 

185 

0.62976 

228 

19000 

0.62316 

657 

0.36846 

28 

0.30043 

87 

539.5 

25 

22.366 

186 

0.63204 

228 

19100 

0.62973 

663 

0.36874 

28 

0.30130 

86 

537.0 

25 

22.552 

186 

0.63432 

228 

19200 

0.63636 

667 

0.36902 

28 

0.30216 

87 

534.5 

25 

22.738 

187 

0.63660 

227 

19300 

0.64303 

672 

0.36930 

28 

0.30303 

87 

532.0 

25 

22.925 

188 

0.63887 

227 

19400 

0.64975 

677 

0.36958 

28 

0.30391 

87 

529.5 

25 

23.113 

188 

0.64114 

227 

19500 

0.65652 

681 

0.36986 

28 

0.30478 

87 

527.0 

25 

23.301 

. 191 

0.64341 

226 

19600 

0.66333 

687 

0.37014 

28 

0.30565 

88 

524.5 

24 

23.492* 

192 

0.64567 

226 

19700 

0.67020 

692 

0.37042 

28 

0.30653 

88 

522.1 

24 

23.684 

192 

0.64793 

226 

19800 

0.67712 

697 

0.37070 

28 

0.30741 

89 

519.7 

25 

23.876 

193 

0.65019 

226 

19900 

0.68409 

701 

0.37098 

29 

0.30830 

88 

617.2 

24 

24.069 

194 

0.65245 

225 

20000 

0.69110 

706 

0.37127 

29 

a 30918 i 

89 

514.8 

24 

24.263 

194 

0.65470 

225 
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Zmm ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

73 

0.25000 

123 

0.00000 

370 

2100.0 

270 

0.000 

48 

0.00000 

363 

100 

0.00073 

75 

0.25123 

122 

0.00370 

370 

2073.0 

266 

0.048 

49 

0.00363 

366 

200 

0.00148 

76 

0.25245 

121 

0.00740 

370 

2046.4 

262 

0.097 

49 

0.00729 

369 

300 

0.00224 

77 

0.25366 

120 

0.01110 

370 

2020.2 

258 

0.146 

50 

0.01098 

371 

400 

0.00301 

79 

0.25486 

119 

0.01480 

369 

1994.4 

253 

0.196 

50 

0.01469 

374 

500 

0.00380 

80 

0.25605 

118 

0.01849 

368 

1969.1 

249 

0.246 

51 

0.01843 

376 

600 

0.00460 

82 

0.25723 

117 

0.02217 

369 

1944.2 

246 

0.297 

52 

0.02219 

378 

700 

0.00542 

83 

0.25840 

116 

0.02586 

371 

1919.6 

244 

0.349 

52 

0.02597 

382 

800 

0.00625 

84 

0.25956 

115 

0.02957 

375 

1895.2 

242 

0.401 

53 

0.02979 

384 

900 

0.00709 

86 

0.26071 

114 

0.03332 

378 

1871.0 

240 

0.454 

54 

0.03363 

386 

1000 

a 00795 

87 

0.26185 

113 

0.03710 

380 

1847.0 

238 

0.508 

54 

0.03749 

390 

1100 

0.00882 

89 

0.26298 

112 

0.04090 

381 

1823.2 

236 

0.562 

55 

0.04139 

393 

1200 

0.00971 

91 

0.26410 

110 

0.04471 

380 

1799.6 

235 

0.617 

56 

0.04532 

395 

1300 

0.01062 

92 

0.26520 

108 

0.04851 

381 

1776.1 

233 

0.673 

57 

0.04927 

397 

1400 

0.01154 

94 

0.26628 

106 

0.05232 

382 

1752.8 

230 

0.730 

57 

0.05324 

399 

1500 

0.01248 

96 

0.26734 

105 

0.05614 

382 

1729.8 

227 

0.787 

58 

0.06723 

402 

1600 

a 01344 

98 

0.26839 

104 

0.05996 

382 

1607.1 

223 

0.845 

59 

0.06125 

404 

1700 

0.01442 

99 

0.26943 

104 

0.06378 

381 

1684.8 

220 

0.904 

60 

0.06529 

407 

1800 

0.01541 

101 

0.27047 

106 

0.06759 

381 

1662.8 

216 

0.964 

61 

0.06936 

409 

1900 

a 01642 

102 

0.27153 

107 

0.07140 

380 

1641.2 

212 

1.025 

61 

0.07345 

411 

2000 

a 01744 

104 

0.27260 

109 

0.07520 

379 

1620.0 

209 

1.086 

62 

0.07756 

413 

2100 

0.01848 

107 

0.27369 

111 

0.07899 

378 

1599.1 

207 

1.148 

63 

0.08169 

414 

2200 

0.01955 

109 

0.27480 

113 

0.08277 

377 

1578.4 

205 

1.211 

64 

0.08583 

417 

2300 

0.02064 

111 

0.27593 

115 

0.08654 

376 

1557.9 

203 

1.275 

64 

0.09000 

418 

2400 

0.02175 

113 

0.27708 

117 

0.09030 

376 

1537.6 

201 

1.339 

65 

0.09418 

420 

2500 

0.02288 

115 

0.27825 

119 

0.09406 

377 

1517.5 

199 

1.404 

67 

0.09838 

422 

2600 

0.02403 

116 

0.27944 

120 

0.09783 

379 

1497.6 

198 

1.471 

67 

0.10260 

425 

2700 

0.02519 

119 

0.28064 

121 

0.10162 

383 

1477.8 

196 

1.538 

69 

0.10685 

426 

2800 

0.02638 

121 

0.28185 

122 

0.10545 

386 

1458. 2 

193 

1.607 

69 

0.11111 

428 

2900 

0.02759 

123 

0.28307 

124 

0.10931 

389 

1438.9 

189 

1.676 

70 

0.11539 

430 

3000 

0.02882 

125 

0.28431 

125 

0.11320 

389 

1420.0 

186 

1.746 

71 

0.11969 

433 

3100 

0.03007 

128 

0.28556 

125 

0.11709 

387 

1401.4 

182 

1.817 

72 

0.12402 

434 

3200 

0.03135 

131 

0.28681 

126 

0.12096 

384 

1383.2 

178 

1.889 

73 

0.12836 

435 

3300 

0.08266 

133 

0.28807 

126 

0.12480 

379 

1365.4 

175 

1.962 

73 

0.13271 

437 

3400 

0.03399 

136 

0.28933 

127 

0.12859 

374 

1347.9 

171 

2.035 

75 

a 13708 

439 

3500 

0.03535 

138 

0.29060 

127 

0.13233 

368 

1330.8 

167 

2.110 

•76 

0.14147 

441 

3600 

0.03673 

141 

0.29187 

127 

0.13601 

363 

1314.1 

163 

2.186 

76 

0.14588 

442 

3700 

0.03814 

143 

0.29314 

128 

0.13964 

358 

1297.8 

159 

2.262 

78 

0.15030 

443 

3800 

0.03957 

146 

0.29442 

128 

0.14322 

352 

1281.9 

156 

2.340 

78 

0.15473 

445 

3900 

0.04103 

149 

0.29570 

129 

0.14674 

346 

1266.3 

153 

2.418 

80 

0.15918 

447 

4000 

0.04252 

151 

0.29699 

128 

0.15020 

341 

1251.0 

148 

2.498 

81 

0.16365 

449 

4100 

0.04403 

154 

0.29827 

128 

0.15361 

338 

1236.2 

143 

2.579 

81 

0.16814 

448 

4200 

0.04557 

158 

0.29955 

128 

0.15699 

334 

1221.9 

137 

2.660 

82 

0.17262 

450 

4300 

0.04715 

160 

0.30083 

127 

a 16033 

329 

1208.2 

132 

2.742 

83 

0.17712 

450 

4400 

0.04875 

163 

0.30210 

126 

0.16362 

323 

1195.0 

127 

2.825 

84 

0.18162 

452 

4500 

0.05038 

166 

0.30336 

125 

0.16685 

316 

1182.3 

122 

2.909 

85 

0.18614 

451 

4600 

0.05204 

169 

0.30461 

125 

0.17001 

308 

1170.1 

117 

2.994 

86 

0.19065 

454 

4700 

0.05373 

172 

0.30586 

124 

0.17309 

300 

1158.4 

112 

3.080 

87 

0.19519 

454 

4800 

0.05545 

175 

0.30710 

124 

0.17609 

291 

1147.2 

108 

3.167 

87 

0.19973 

456 

4900 

0.05720 

178 

0.30834 

124 

0.17900 

280 

1136.4 

104 

3.254 

89 

0.20429 

456 

5000 

a 05898 

181 

0.30958 

124 

a 18180 

268 

1126.0 

101 

3.343 

89 

0.20885 

452 
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z=m * 

z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.05898 

181 

0.30958 

124 

0.18180 

268 

1126.0 

101 

3.343 

89 

0.20885 

452 

6100 

0.06079 

184 

0. 31082 

122 

0.18448 

257 

1115.9 

98 

3. 432 

91 

0.21337 

449 

5200 

0.06263 

186 

0.31204 

120 

0.18705 

247 

1106.1 

95 

3. 523 

91 

0. 21786 

449 

6300 

0.06449 

190 

0.31324 

119 

0.18952 

237 

1096.6 

92 

3.614 

92 

0.22235 

446 

5400 

0.06639 

193 

0.31443 

11.8 

0.19189 

226 

1087.4 

89 

3. 706 

92 

0.22681 

446 

6500 

0.06832 

195 

0. 31561 

116 

0.19415 

217 

1078.5 

85 

3.798 

93 

0.23127 

443 

6600 

0.07027 

199 

0.31677 

114 

0.19632 

208 

1070.0 

82 

3.891 

94 

0.23570 

442 

5700 

0.07226 

202 

0.31791 

111 

0.19840 

199 

1061.8 

79 

3.985 

94 

0. 24012 

441 

6800 

0.07428 

204 

0.31902 

109 

0.20039 

190 

1053.9 

76 

4.079 

95 

0.24453 

439 

6900 

0.07632 

208 

0.32011 

106 

0.20229 

181 

1046.3 

73 

4.174 

96 

0.24892 

437 

6000 

0.07840 

211 

0.32117 

103 

0.20410 

174 

1039.0 

69 

4.270 

97 

0.25329 

432 

6100 

0.08051 

213 

0.32220 

101 

0.20584 

168 

1032.1 

68 

4.367 

97 

0.25761 

430 

6200 

0.08264 

216 

0.32321 

97 

0. 20752 

162 

1025.3 

67 

4. 464 

98 

0.26191 

427 

6300 

0.08480 

220 

0.32418 

94 

0.20914 

156 

1018.6 

66 

4.562 

99 

0.26618 

425 

6400 

0.08700 

222 

0.32512 

92 

0.21070 

151 

1012.0 

65 

4.661 

99 

0.27043 

422 

6500 

0.08922 

225 

0.32604 

90 

0.21221 

144 

1005.5 

65 

4. 760 

100 

0.27465 

419 

6600 

0.09147 

228 

0.32694 

89 

0.21365 

137 

999.0 

64 

4.860 

100 

0.27884 

417 

6700 

0.09375 

231 

0.32783 

86 

0.21502 

130 

992.6 

63 

4.960 

101 

0.28301 

414 

6800 

0.09606 

234 

0.32869 

84 

0.21632 

123 

986.3 

62 

5.061 

102 

0.28715 

411 

6900 

0.09840 

237 

0.32953 

83 

0.21755 

115 

980.1 

21 

5.163 

102 

0.29126 

409 

7000 

0.10077 

240 

0.33036 

82 

0.21870 

110 

974.0 

59 

5.265 

103 

0.29535 

405 

7100 

0.10317 

243 

0.33118 

81 

0.21980 

106 

968.1 

57 

5.368 

104 

0.29940 

401 

7200 

0.10560 

245 

0.33199 

79 

0.22086 

103 

962.4 

55 

5.472 

104 

0.30341 

399 

7300 

0.10805 

248 

0.33278 

76 

0.22189 

101 

956.9 

54 

5.576 

105 

0.30740 

396 

7400 

0.11053 

251 

0.33354 

75 

0.22290 

99 

951.5 

53 

5.681 

105 

0.31136 

393 

7500 

0.11304 

254 

0.33429 

73 

0.22389 

98 

946.2 

52 

5. 786 

106 

0.31529 

389 

7600 

0.11568 

257 

0.33502 

72 

0.22487 

96 

941.0 

50 

5.892 

106 

0.31918 

387 

7700 

0.11815 

260 

0.33574 

69 

0.22583 

93 

936.0 

50 

5.998 

107 

0.32305 

383 

7800 

0.12075 

262 

0.33643 

67 

0.22676 

89 

931.0 

50 

6.105 

108 

0.32688 

381 

7900 

0.12337 

265 

0.33710 

65 

0.22765 1 

85 

926.0 

50 

6.213 

108 

0.33069 

378 

8000 

0.12602 

268 

0.33775 

63 

0.22850 

80 

921.0 

50 

6.321 

109 

0.33447 

374 

8100 

0.12870. 

271 

0.33838 

61 

0.22930 

79 

916.0 

50 

6.430 

109 

0.33821 

371 

8200 

0.13141 

274 

0.33899 

59 

0.23009 

78 

911.0 

49 

6.539 

110 

0.34192 

369 

8300 

0.13415 

276 

0.33958 

57 

0.23187 

76 

906.1 

49 

6.649 

111 

0.34561 

366 

8400 

0.13691 

279 

0.34015 

56 

0.23163 

74 

901.2 

48 

6.760 

111 

0.34927 

363 

8500 

0.13970 

282 

0.34071 

54 

0.23237 

72 

896.4 

48 

6.871 

112 

0.35290 

360 

8600 

0.14252 

285 

0.34125 

52 

0.23309 

71 

891.6 

47 

6.983 

112 

0.35650 

357 

8700 

0.14537 

288 

0.34177 

51 

0.23380 

70 

886.9 

47 

7.095 

113 

0.36007 

355 

8800 

0.14825 

290 

0.34228 

50 

0.23450 

70 

882.2 

46 

7.208 

114 

0.36362 

352 

8900 

0.15115 

293 

0.34278 

47 

0.23520 

70 

877.6 

46 

7.322 

114 

0.36714 

349 

9000 

0.15408 

296 

0.34325 

45 

0.23590 

69 

873.0 

45 

7.436 

115 

0.37063 

347 

9100 

0.15704 

299 

0.34370 

45 

0.23659 

68 

868.5 

44 

7.551 

115 

0.37410 

344 

9200 

0.16003 

302 

0.34415 

43 

0.23727 

67 

864.1 

44 

7.666 

116 

0.37754 

342 

9300 

0.16305 

305 

0.34458 

43 

0.23794 

66 

859.7 

44 

7.782 

117 

0.38096 

339 

9400 

0.16610 

307 

0.34501 

'41 

0.23860 

64 

855.3 

43 

7.899 

117 

0.38435 

337 

9500 

0.16917 

311 

0.34542 

40 

0.23924 

63 

851.0 

43 

- 8.016 

118 

0.38772 

335 

9600 

0.17228 

313 

0.34582 

40 

0.23987 

62 

846.7 

42 

8.134 

118 

0.39107 

332 

9700 

0.17541 

316 

0.34622 

38 

0.24049 

61 

842.5 

42 

8.252 

119 

0.39439 

330 

9800 

0.17857 

318 

0.34660 

38 

0.24110 

60 

838.3 

42 

8.371 

120 

0.39769 

328 

9900 

0.18175 

322 

0.34798 

36 

0.24170 

60 

834.1 

41 

8.491 

120 

0. 40097 

325 

10000 

0.18497 

324 

0.34734 

38 

0.24230 

60 

830.0 

40 

8.611 

121 

0. 40422 

323 
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7 x 
z c 

A 

A 

H 

A 

logB ' 

A 

u 

A 

T 

A 

log Q 

A 

10000 

0.18497 

324 

0.34734 

38 

0.24230 

60 

830.0 

40 

8.611 

121 

0.40422 

323 

10100 

0.18821 

327 

0.34772 

37 

0.24290 

60 

826.0 

40 

8.732 

121 

0.40745 

321 

10200 

0.19148 

330 

0.34809 

37 

0.24350 

60 

822.0 

40 

a 853 

122 

0. 41066 

319 

10300 

0.19478 

333 

0.34846 

36 

0.24410 

60 

818.0 

40 

8.975 

122 

0.41385 

317 

10400 

0.19811 

336 

0.34882 

36 

0.24470 

59 

814.0 

39 

9.097 

123 

0. 41702 

315 

10500 

0.20147 

339 

0.34918 

34 

0.24529 

58 

810.1 

39 

9.220 

124 

0.42017 

313 

10600 

0.20486 

342 

0.34952 

34 

0.24587 

58 

806.2 

38 

9.344 

124 

0.42330 

311 

10700 

0.20828 

345 

0.34986 

34 

0.24645 

58 

802.4 

38 

9.468 

125 

0.42641 

309 

10800 

0.21173 

348 

0.35020 

33 

0.24703 

58 

798.6 

38 

9.593 

126 

0.42950 

307 

10900 

0.21521 

351 

0.35053 

32 

0.24761 

59 

794.8 

38 

9. 719 

126 

0.43257 

305 

11000 

0.21872 

354 

0.35085 

31 

0.24820 

59 

791.0 

37 

9.845 

127 

0.43562 

303 

11100 

0.22226 

356 

0.35116 

30 

0.24879 

59 

787.3 

37 

9.972 

127 

0.43865 

302 

11200 

0.22582 

360 

0.35146 

30 

0.24938 

58 

783.6 

36 

10.099 

128 

0.44167 

300 

11300 

0.22942 

363 

0.35176 

29 

0.24996 

57 

780.0 

36 

10.227 

128 

0.44467 

298 

11400 

0.23305 

366 

0.35205 

29 

0.25053 

56 

776.4 

36 

10.355 

129 

0.44765 

297 

11500 

0.23671 

368 

0.35234 

28 

0.25109 

55 

772.8 

36 

10. 484 

130 

0. 45062 

295 

11600 

0.24039 

372 

0.35262 

28 

0.25164 

55 

769.2 

36 

10.614 

130 

0.45357 

293 

11700 

0. 24411 

374 

0.35290 

27 

0.25219 

56 

765.6 

36 

10. 744 

131 

0.45650 

292 

11800 

0.24785 

378 

0.35317 

26 

0.25275 

57 

762.0 

35 

10.875 

132 

0.45942 

292 

11900 

0.25163 

380 

0.35343 

26 

0.25332 

58 

758.5 

35 

11.007 

132 

0.46232 

289 

12000 

0.25543 

383 

0.35369 

26 

0.25390 

59 

755.0 

34 

11.139 

133 

0.46521 

287 

12100 

0.25926 

387 

0.35395 

25 

0.25449 

59 

751.6 

35 

11.272 

133 

0.46808 

285 

12200 

0.26313 

390 

0.35420 

25 

0.25508 

59 

748.1 

34 

11.405 

134 

0. 47093 

284 

12300 

0.26703 

393 

0.35445 

25 

0.25567 

58 

744.7 

34 

11.539 

135 

0.47377 

282 

12400 

0.27096 

395 

0.35470 

25 

0.25625 

58 

741.3 

34 

11.674 

135 

0.47659 

282 

12500 

0.27491 

399 

0.35495 

24 

0.25683 

58 

737.9 

34 

11.809 

136 

0.47941 

279 

12600 

0.27890 

402 

0.35519 

24 

0.25741 

59 

734.5 

34 

11.945 

137 

0.48220 

278 

12700 

0.28292 

405 

0.35543 

24 

0.25800 

60 

731.1 

34 

12.082 

137 

0.48498 

277 

12800 

0.28607 

408 

0.35567 

23 

0.25860 

60 

727.7 

33 

12. 219 

138 

0.48775 

275 

12900 

0.29105 

411 

0.35690 

23 

0.25920 

60 

724.4 

34 

12.357 

138 

0.49050 

274 

13000 

0.29516 

414 

0.35613 

23 

0.25980 

60 

721.0 

33 

12.495 

139 

0.49324 

273 

13100 

0.29930 

418 

0.35636 

24 

0.26040 

60 

717.7 

34 

12.634 

140 

0.49597 

271 

13200 

0.30348 

421 

0.35660 

23 

0.26100 

60 

714.3 

33 

12. 774 

140 

0.49868 

270 

13300 

0.30769 

424 

0.35683 

22 

0.26160 

60 

711.0 

33 

12.914 

141 

0.50138 

269 

13400 

0.31193 

427 

0.35705 

22 

0.26220 

60 

707.7 

33 

13.055 

142 

0.50407 

269 

13500 

0.31620 

431 

0.35727 

24 

0.26280 

60 

704.4 

33 

13.197 

142 

0.50676 

266 

13600 

0.32051 

434 

0.35751 

22 

0.26340 

62 

701.1 

33 

13.339 

143 

0.50942 

266 

13700 

0.32485 

437 

0.35773 

22 

0.26402 

64 

697.8 

33 

13.482 

144 

0.51208 

264 

13800 

0.32922 

440 

0.35795 

22 

0.26466 

66 

694.5 

32 

13.626 

144 

0.51472 

264 

13900 

0.33362 

444 

0.35817 

22 

0.26532 

68 

691.3 

33 

13. 770 

145 

0.51736 

262 

14000 

0.33806 

447 

0.35839 

23 

0.26600 

69 

688.0 

34 

13.915 

146 

0.51998 

262 

14100 

0.34253 

451 

0.35862 

22 

0.26669 

68 

684.6 

32 

14.061 

146 

0.52260 

260 

14200 

0.34704 

454 

0.35884 

23 

0.26737 

67 

681.4 

32 

14. 207 

147 

0.52520 

260 

14300 

0.35158 

457 

0.35907 

22 

0.26804 

66 

678.2 

32 

14.354 

148 

0.52780 

259 

14400 

0.35615 

£61 

0.35929 

23 

0.26870 

65 

675.0 

**32 

14.502 

149 

0. 53039 

258 

14500 

0.36076 

465 

0.35052 

23 

0.26935 

65 

671.8 

32 

14.651 

149 

0. 53297 

257 

14600 

0.36541 

468 

0.35975 

22 

0.27000 

66 

668.6 

32 

14.800 

150 

0.53554 

256 

14700 

0.37009 

471 

0.35097 

23 

0.27066 

67 

665.4 

32 

14.950 

151 

0.53810 

255 

14800 

0.37480 

475 

0.36020 

22 

0.27133 

68 

662.2 

31 

15.101 

151 

0.54065 

255 

14900 

0.37955 

478 

0.36042 

23 

0.27201 

69 

659.1 

31 

15.252 

152 

0.54320 

253 

15000 

0.38433 

482 

0.36065 

23 

0.27270 

70 

656.0 

31 

15.404 

153 

0.54573 

253 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.38433 

482 

0.36065 

23 

a 27270 

70 

656.0 

31 

15.404 

153 

0.54573 

253 

15100 

0.38915 

485 

0.36088 

23 

0.27340 

70 

652.9 

31 

15.557 

153 

0.54828 

251 

15200 

0.39400 

489 

0.36111 

23 

0.27410 

70 

649.8 

30 

15.710 

154 

0.55077 

251 

15300 

0.39889 

493 

0.36134 

23 

0.27480 

70 

646.8 

30 

15.864 

155 

0.55328 

250 

15400 

0.40382 

496 

0.36157 

23 

0.27560 

70 

643.8 

30 

16.019 

156 

0.55578 

250 

15500 

0.40878 

500 

0.36180 

23 

0.27620 

70 

640.8 

30 

16.175 

156 

0.55828 

248 

15600 

0.41378 

504 

0.36203 

24 

0.27690 

70 

637.8 

30 

16.331 

157 

0.56076 

249 

15700 

0.41882 

507 

0.36227 

23 

0.27760 

70 

634.8 

30 

16.488 

1.58 

0.56325 

247 

15800 

0.42389 

511 

0.36250 

23 

0.27830 

70 

631.8 

29 

16.646 

158 

0.56572 

246 

15900 

0.42900 

515 

0.36273 

24 

0.27800 

70 

628.9 

29 

16.804 

159 

0.56818 

246 

16000 

0.43415 

518 

0.36297 

24 

0.27970 

71 

626.0 

28 

16.963 

160 

0.57064 

245 

16100 

0.43933 

523 

0.36321 

24 

0.28041 

72 

623.2 

28 

17.123 

161 

0.57309 

244 

16200 

0. 44456 

526 

0.36345 

23 

0.28113 

73 

620.4 

28 

17.284 

162 

0.57553 

244 

16300 

0.44982 

530 

0.36368 

24 

0.28186 

74 

617.6 

28 

17.446 

162 

0.57797 

243 

16400 

0.45512 

534 

0.36392 

25 

0.28260 

75 

614.8 

28 

17.608 

163 

0.58040 

243 

16500 

0.46046 

538 

0.36417 

24 

0.28335 

75 

612.0 

28 

17. 771 

164 

0. 58283 

242 

16600 

0.46584 

542 

0.36441 

24 

0.28410 

76 

609.2 

28 

17.935 

165 

0.58525 

241 

16700 

0.47126 

546 

0.36465 

24 

0.28486 

77 

606.4 

28 

18.100 

165 

0.58766 

241 

16800 

0.47672 

550 

0.36489 

25 

0.28563 

78 

603.6 

28 

18.265 

166 

0.59007 

240 

16900 

0.48222 

554 

0.36514 

24 

0.28641 

79 

600.8 

28 

18.431 

167 

0.59247 

240 

17000 

0.48776 

558 

0.36538 

25 

0.28720 

79 

59a 0 

28 

18.598 

168 

0.59487 

239 

17100 

0.49334 

563 

0.36563 

24 

0.28799 

79 

595.2 

28 

18.766 

168 

0.59726 

239 

17200 

0.49897 

566 

0.36587 

25 

0.28878 

79 

592.4 

28 

18.934 

169 

0.59965 

238 

17300 

0.50463 

570 

0.36612 

25 

0.28057 

79 

589.6 

28 

19.103 

170 

0.60203 

238 

17400 

0.51033 

575 

0.36637 

25 

0.29036 

79 

586.8 

28 

19.273 

171 

0.60441 

237 

17500 

0.51608 

579 

0.36662 

24 

0.29115* 

79 

584.0 

28 

19.444 

172 

0.60678 

237 

17600 

0.52187 

583 

0.36686 

25 

0.29194 

79 

581.2 

28 

19.616 

173 

0.60915 

237 

17700 

0.52770 

587 

0.36711 

26 

0.29273 

79 

578.4 

28 

19.789 

173 

0.61152 

236 

17800 

0.53357 

591 

0.36737 

25 

0.29352 

79 

575.6 

28 

19.962 

174 

0.61388 

236 

17900 

0.53948 

595 

0.36762 

25 

0.29431 

79 

572.8 

28 

20.136 

175 

0.61624 

235 

18000 

0.54543 

599 

0.36787 

25 

0.29510 

80 

670.0 

26 

20.311 

176 

0.61859 

234 

18100 

0.55142 

604 

0.36812 

26 

0.29590 

80 

567.4 

26 

20.487 

177 

0.62093 

234 

18200 

0.55746 

609 

0.36838 

26 

0.29670 

80 

564.8 

26 

20.664 

177 

0.62327 

233 

18300 

0.56355 

613 

0.36864 

25 

0.29750 

80 

562.2 

26 

20.841 

178 

0.62560 

234 

18400 

0.56968 

618 

0.36889 

26 

0.29830 

80 

559.6 

26 

21.019 

179 

0.62794 

233 

18500 

0.57586 

622 

0. 36915 

26 

0.29910 

81 

557.0 

26 

21.198 

180 

0.63027 

232 

18600 

0.58208 

627 

0.36941 

26 

0.29991 

82 

554.4 

26 

21.378 

181 

0.63259 

232 

18700 

0.58835 

631 

0.36967 

28 

0.30073 

84 

551.8 

26 

21.559 

181 

0.63491 

232 

18800 

0.59466 

636 

0.36993 

26 

0.30157 

86 

549.2 

26 

21.740 

183 

0.63723 

232 

18900 

0.60102 

640 

0.37019 

26 

0.30243 

87 

546.6 

26 

21.923 

183 

0.63955 

231 

19000 

0.60742 

645 

0.37045 

26 

0.30330 

86 

544.0 

25 

22.106 

184 

0.64186 

231 

19100 

0.61387 

650 

0.37071 

26 

0.30416 

84 

541.5 

25 

22.290 

185 

0.64417 

230 

19200 

0.62037 

655 

0.37097 

26 

0.30500 

82 

539.0 

25 

22. 475 

186 

0.64647 

230 

19300 

0.62692 

659 

0.37123 

27 

0.30582 

80 

536.5 

25 

22.661 

186 

0. 64877 

230 

19400 

0.63351 

665 

0.37150 

26 

0.30662 

78 

634.0 

25 

22. 847 

188 

0.65107 

230 

19500 

0. 64016 

669 

0.37176 

27 

0.30740 

76 

530.5 

25 

23.035 

188 

0.65337 

229 

19600 

0.64685 

674 

0.37203 

27 

0.30816 

73 

629.0 

25 

23.223 

190 

0.65566 

229 

19700 

0.65359 

679. 

0.37230 

27 

0.30889 

71 

626.5 

25 

23.413 

190 

0.65795 

229 

19800 

0.66038 

683 

0.37257 

27 

0.30960 

70 

624.0 

25 

23.603 

191 

0.66024 

229 

19900 

0.66721 

689 

0.37284 

27 

0.31030 

70 

521.5 

25 

23. 794 

192 

0.66263 

228 

20000 

0.67410 

694 

0.37311 

27 

0.31100 

69 

519.0 

25 

23.986 

193 

0.66481 

228 
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INGALLS* BALLISTIC TABLES. 

TABLE II. V=2,150 /. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

70 

0.25000 

122 

0.00000 

370 

2150.0 

270 

0.000 

47 

0.00000 

345 

100 

0.00070 

70 

a 25122 

121 

0.00370 

371 

2123.0 

267 

0.047 

47 

0.00345 

355 

200 

0.00140 

72 

0. 25243 

120 

0.00741 

371 

2096.3 

264 

0.094 

48 

0.00700 

363 

300 

0.00212 

74 

a 25363 

119 

0.01112 

372 

2069.9 

261 

0.142 

48 

0.01063 

371 

400 

0.00286 

76 

a 25482 

118 

0.01484 

373 

2043.8 

257 

0.190 

49 

0.01434 

376 

500 

0.00362 

76 

0.25600 

117 

0.01857 

374 

2018.1 

256 

0.239 

50 

0.01810 

378 

600 

0.00438 

78 

0.25717 

116 

0.02231 

374 

1992.5 

253 

0.289 

51 

0.02188 

381 

700 

0.00516 

79 

0.25833 

112 

0.02605 

375 

1967.2 

250 

0.340 

51 

0.02569 

383 

800 

0. 00595 

81 

0.25915 

108 

0.02980 

375 

1942.2 

247 

0.391 

52 

0.02952 

385 

900 

0.00676 

82 

0.26053 

104 

0.03355 

376 

1917.5 

244 

0.443 

53 

0.03337 

386 

1000 

0.00758 

83 

0.26157 

100 

0.03731 

377 

1893.1 

242 

0.496 

53 

0.03723 

385 

1100 

0.00841 

85 

0.26257 

103 

0.04108 

378 

1868.9 

240 

0. 549 

53 

0.04108 

385 

1200 

0.00926 

86 

0.26360 

104 

0.04486 

378 

1844.9 

238 

0.602 

55 

0.04493 

388 

1300 

0.01012 

88 

0.26464 

105 

0.04864 

379 

1821.1 

236 

0.657 

55 

0.04881 

390 

1400 

0. 01100 

89 

0.26569 

107 

0.05243 

379 

1797.5 

233 

0. 712 

56 

0.05271 

391 

1500 

0.01189 

91 

0.26676 

108 

0.05622 

380 

1774. 2 

232 

0.768 

56 

0.05662 

394 

1600 

0.01280 

93 

0. 26784 

110 

0.06002 

380 

1751.0 

228 

0.824 

58 

0.06056 

398 

1700 

0.01373 

94 

0.26894 

112 

0.06382 

381 

1728.2 

227 

0.882 

58 

0.06454 

401 

1800 

0.01467 

96 

0. 27006 

113 

0.06763 

381 

1705.5 

225 

0.940 

59 

0.06855 

403 

1900 

0.01563 

97 

0.27119 

115 

0.07144 

382 

1683.0 

222 

0.999 

60 

0.07258 

406 

2000 

0.01660 

99 

0.27234 

116 

0.07526 

382 

1660.8 

220 

1.059 

60 

0.07664 

410 

2100 

0.01759 

101 

0.27350 

117 

0.07908 

383 

163 &S 

217 

1.119 

62 

0.08074 

413 

2200 

0.01860 

104 

0.27467 

118 

0.08291 

382 

1617.1 

214 

1.181 

62 

0.08487 

417 

2300 

0.01964 

105 

0.27585 

118 

0.08673 

383 

1595.7 

210 

1.243 

63 

0.08904 

421 

2400 

0.02069 

. 107 

0.27703 

119 

0.09056 

383 

1574.7 

207 

1.306 

64 

0.09325 

424 

2500 

0.02176 

109 

0.27822 

120 

0.09439 

384 

1554.0 

204 

1. 370 

65 

0.09749 

423 

2600 

0.02285 

111 

0.27942 

120 

0.09623 

384 

1533.6 

200 

1. 435 

66 

0.10172 

424 

2700 

0.02396 

114 

0.28062 

121 

0.10207 

385 

1513.6 

197 

1. 501 

67 

0.10596 

422 

2800 

0. 02510 

115 

0.28183 

122 

0.10592 

385 

1493.9 

194 

1. 568 

67 

0.11018 

420 

2900 

0.02625 

117 

0.28305 

122 

0.10977 

385 

1474.5 

190 

1.635 

69 

0.11438 

417 

3000 

0.02742 

j 

119 

a 28427 

123 

0.11362 

385 

1455.5 

188 

1.704 

69 

0.11865 

417 

3100 

0.02861 

121 

0.28550 

124 

0.11747 

384 

1436.7 

185 

1.773 

70 

0.12272 

420 

3200 

0.02982 

124 

0.28674 

125 

0.12131 

383 

1418.2 

183 

1. 843 

71 

0.12692 

425 

3300 

0.03106 

127 

0.28799 

126 

0.12514 

382 

1399.9 

180 

1.914 

72 

0.13117 

429 

3400 

0.03233 

129 

0.28925 

127 

0.12896 

382 

1381.9 

177 

1.986 

73 

0.13546 

434 

3500 

0.03362 

131 

0. 29052 

127 

0.13278 

380 

1364.2 

175 

2.059 

73 

0.13980 

437 

3600 

0.03493 

133 

0.29179 

128 

0.13658 

380 

1346.7 

173 

2.132 

75 

0.14417 

442 

3700 

0.03626 

136 

0.29307 

130 

0.14038 

378 

1329.4 

169 

2.207 

76 

0.14859 

446 

3800 

0.03762 

139 

0.29437 

130 

0.14416 

378 

1312.5 

167 

2.283 

77 

0.15305 

451 

3900 

0.03901 

141 

0.29567 

131 

0.14794 

377 

1295.8 

164 

2.360 

78 

0.15766 

454 

4000 

0.04042 

145 

0.29698 

131 

0.15171 

371 

1279.4 

161 

2.438 

79 

0.16210 

457 

4100 

0.04187 

147 

0.29829 

131 

0.15542 

361 

1263.3 

155 

2. 517 

80 

0.16667 

458 

4200 

0.04334 

151 

0.29960 

130 

0.15903 

348 

1247.8 

149 

2.597 

80 

0.17125 

458 

4300 

0.04485 

153 

0.30090 

129 

0.16251 

335 

1232.9 

143 

2.677 

82 

0.17583 

458 

4400 

0.04638 

156 

0.30219 

129 

0.16586 

323 

1218.6 

137 

2.759 

82 

0.18041 

459 

4500 

0.04794 

158 

0.30348 

128 

0.16909 

313 

1204.9 

131 

2.841 

83 

0.18500 

460 

4600 

0.04952 

162 

0.30476 

128 

0.17222 

304 

1991.8 

125 

2.924 

85 

0.18960 

460 

4700 

0.05114 

165 

0.30604 

127 

0.17526 

296 

1979.3 

118 

3.009 

85 

0.19420 

460 

4800 

0. 05279 

167 

0.30731 

127 

0.17822 

288 

1967.5 

112 

3.094 

86 

0.19880 

461 

4900 

0.05446 

170 

0.30858 

126 

0.18110 

281 

1966.3 

107 

3.180 

87 

0.20341 

461 

5000 

0.05616 

174 

0.30984 

124 

a 18391 

273 

1145.6 

104 

3.267 

88 

0.20802 

463 
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Table II. V=2,150 f. s. — Continued. 


Xmm x 
z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

5000 

0.05616. 

174 

0.30984 

124 

0.18391 

273 

1145.6 

104 

3.267 

88 

0.20802 

463 

5100 

0.05790 

176 

0.31108 

123 

0.18664 

265 

1135.2 

101 

3.355 

88 

0.21265 

461 

5200 

0.05966 

179 

0. 31231 

122 

0.18929 

257 

1125.1 

99 

3. 443 

89 

0.21726 

459 

5300 

0.06145 

182 

0.31353 

121 

0.19186 

249 

1115.2 

96 

3. 532 

90 

0. 22185 

457 

5400 

0.06327 

186 

0.31474 

120 

0.19435 

241 

1105.6 

93 

3.622 

91 

0. 22642 

456 

5500 

0.06513 

188 

0. 31694 

119 

0.19676 

232 

1096.3 

91 

3. 713 

92 

0.23098 

453 

5600 

0.06701 

191 

0.31713 

119 

0.19908 

224 

1087.2 

89 

3.805 

92 

0.23551 

461 

5700 

0.06892 

194 

0.31832 

118 

0.20132 

215 

1078.3 

85 

3. 897 

93 

0.24002 

449 

5800 

0.07086 

196 

0.31950 

116 

0.20347 

207 

1059.8 

83 

3.990 

94 

0. 24451 

447 

5900 

0.07282 

200 

0.32066 

116 

0.20554 

197 

1061.5 

80 

4.084 

95 

0.24898 

445 

6000 

0.07482 

203 

0.32182 

115 

0.20751 

188 

1053.5 

77 

4.179 

95 

0.25343 

443 

6100 

0.07685 

206 

0.32297 

112 

0.20939 

181 

1045. 8 

75 

4. 274 

96 

0. 25786 

440 

6200 

0.07891 

208 

0. 32409 

108 

0. 21120 

174 

1038.3 

74 

4.370 

97 

0. 26226 

437 

6300 

0.08099 

212 

0.32517 

106 

0.21294 

168 

1030.9 

71 

4.467 

97 

0.26663 

435 

6400 

0.08311 

214 

0.32623 

102 

0. 21462 

161 

1023.8 

69 

4.564 

98 

0.27098 

433 

6500 

0.08525 

217 

0.32725 

99 

0.21623 

155 

1016. 9 

67 

4. 662 

98 

0. 27531 

430 

6600 

0.08742 

220 

0.32824 

95 

0.21778 

148 

1010.2 

65 

4. 760 

99 

0. 27961 

427 

6700 

0.08962 

223 

0.32919 

93 

0.21926 

142 

1003.7 

64 

4.859 

100 

0.28388 

424 

6800 

0.09185 

226 

0. 33012 

89 

0.22068 

135 

997.3 

61 

4.959 

101 

0.28812 

422 

6900 

0.09411 

229 

0.33101 

86 

0.22203 

128 

991.2 

59 

5.060 

101 

0.29234 

420 

7000 

a 09640 

232 

0.33187 

84 

0.22331 

122 

985.3 

58 

5.161 

102 

0.29654 

416 

7100 

0.09872 

235 

0.33271 

83 

0.22453 

118 

979.5 

57 

5.263 

103 

0.30070 

413 

7200 

0.10107 

237 

0.33354 

81 

0.22571 

114 

973.8 

56 

5.366 

103 

0.30483 

409 

7300 

a 10344 

241 

0.33435 

79 

0.22685 

110 

968.2 

56 

5.469 

104 

0.30892 

407 

7400 

0.10585 

243 

0.33514 

77 

0.22795 

106 

962.6 

55 

5.573 

104 

0.31299 

404 

7500 

0.10828 

246 

0.33591 

74 

0.22901 

102 

957.1 

54 

5.677 

105 

0. 31703 

401 

7600 

0.11074 

249 

0.33665 

73 

0.23003 

98 

951.7 

54 

5.782 

105 

0.32104 

398 

7700 

0.11323 

251 

0.33738 

71 

0.23101 

94 

946.3 

53 

5.887 

106 

0.32502 

394 

7800 

0.11574 

255 

0.33809 

68 

0.23195 

90 

941.0 

52 

5.993 

106 

0.32896 

392 

7900 

0.11829 

2S7 

0.33877 

67 

0.23285 

86 

935.8 

52 

6.099 

107 

0.33288 

389 

8000 

0.12086 

260 

0.33944 

65 

0.23371 

83 

930.6 

52 

6.206 

108 

0.33677 

385 

8100 

0.12346 

263 

0.34009 

63 

0.23454 

81 

925.4 

51 

6.314 

108 

0.34062 

382 

8200 

0.12609 

266 

0.34072 

62 

0.23535 

80 

920.3 

50 

6. 422 

109 

0.34444 

379 

8300 

0.12875 

268 

0.34134 

60 

0.23515 

78 

915.3 

50 

6.531 

109 

0.34823 

377 

8400 

0.13143 

272 

0.34194 

59 

0.23693 

76 

910.3 

49 

6. 640 

110 

0. 34200 

374 

8500 

0.13415 

274 

a 34253 

57 

0.23769 

74 

905.4 

48 

6. 750 

111 

0. 35574 

370 

8600 

0.13689 

277 

a 34310 

55 

0.23843 

72 

900.6 

48 

6. 861 

111 

0.35944 

368 

8700 

0.13966 

280 

0.34365 

54 

0.23915 

71 

895.8 

47 

6.972 

112 

0.36312 

365 

8800 

0.14246 

283 

a 34419 

52 

0.23986 

69 

891.1 

46 

7.084 

113 

0. 36677 

363 

8900 

0.14529 

285 

a 34471 

51 

0.24055 

67 

886.5 

46 

7.197 

113 

0.37040 

359 

9000 

0.14814 

288 

a 34522 

49 

0.24122 

66 

881.9 

46 

7.310 

113 

0.37399 

357 

9100 

0.15102 

291 

0.34571 

48 

0.24188 

65 

877.3 

46 

7.423 

115 

0.37756 

354 

9200 

0.15393 

293 

0. 34619 

47 

0.24253 

65 

872.7 

45 

7. 538 

115 

0. 38110 

352 

9300 

0.15686 

297 

0.34666 

46 

0.24318 

64 

868.2 

45 

7.653 

115 

0.38462 

349 

9400 

0.15983 

299 

0.34712 

45 

0.24382 

63 

863.7 

44 

7.768 

116 

0.38811 

347 

9500 

0.16282 

303 

0.34757 

43 

0. 24445 

63 

859.3 

44 

7.884 

117 

0. 39158 

345 

9600 

0.16585 

305 

0.34800 

42 

0.24508 

62 

854.9 

43 

8.001 

117 

0.39503 

342 

9700 

0.16890 

309 

a 34842 

40 

0.24570 

61 

850.6 

42 

8.118 

118 

0.39845 

340 

9800 

0.17199 

311 

0.34882 

40 

0.24631 

61 

846.4 

42 

8.236 

119 

0. 40185 

337 

9900 

0.17510 

314 

0.34922 

39 

0.24692 

60 

842.2 

42 

8.355 

119 

0.40522 

335 

10000 

0.17824 

316 

0.34961 

38 

0.24752 

60 

838.0 

42 

8.474 

120 

0.40857 

332 
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Z 

z c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T 

A 

logQ 

A 

10000 

0.17824 

316 

0.34961 

38 

0.24752 

60 

838.0 

42 

8.474 

130 

0.40857 

332 

10100 

0.18140 

320 

0.34999 

37 

0.24812 

59 

833.8 

41 

8.594 

120 

0.41189 

330 

10200 

0.18460 

322 

0.35036 

36 

0.24871 

59 

829.7 

41 

8.714 

121 

0.41519 

328 

10300 

0.18782 

325 

0.35072 

36 

0.24930 

58 

825.6 

40 

8.835 

121 

0.41847 

326 

10400 

0.19107 

328 

0.35108 

35 

0.24988 

58 

821.6 

39 

8.956 

122 

0.42173 

324 

10500 

0.19435 

331 

0.35143 

34 

0.25046 

58 

817.7 

40 

9.078 

123 

0.42497 

322 

10600 

0.19766 

334 

0.35177 

34 

0.25104 

57 

813.7 

39 

9.201 

123 

0.42819 

319 

10700 

0.20100 

337 

0.35211 

33 

0.25161 

57 

809.8 

39 

9.324 

124 

0.43138 

318 

10800 

0.20437 

339 

0.35244 

32 

0.25218 

56 

805.9 

38 

9.448 

124 

0.43456 

315 

10900 

0. 20776 

343 

0.35276 

31 

0.25274 

56 

802.1 

38 

9.572 

125 

0.43771 

313 

11000 

0.21119 

345 

0.35307 

31 

0.25330 

56 

798.3 

38 

9.697 

126 

0.44084 

312 

11100 

0.21464 

348 

0.35338 

31 

0.25386 

56 

794.5 

38 

9.823 

126 

0.44396 

309 

11200 

0.21812 

352 

0.35369 

31 

0.25442 

56 

790.7 

37 

9.949 

127 

0.44705 

308 

11300 

0.22164 

354 

0.35400 

30 

0.25498 

55 

787.0 

37 

10.076 

127 

0.45013 

300 

11400 

0.22518 

357 

0.35430 

29 

0.25553 

56 

783.3 

37 

10.203 

128 

0.45319 

304 

11500 

0.22875 

360 

0.35459 

29 

0.25609 

55 

779.6 

36 

10.331 

129 

0.45623 

303 

11600 

0.23235 

364 

0.35488 

29 

0.25664 

55 

776.0 

36 

10.460 

129 

0.45926 

302 

11700 

0.23599 

366 

0.35517 

28 

0.25719 

54 

772.4 

36 

10.589 

130 

0.46228 

299 

11800 

0.23965 

370 

0.35545 

28 

0.25773 

55 

768.8 

35 

10.719 

130 

0.46527 

297 

11900 

0.24335 

372 

0.35573 

27 

0.25828 

54 

765.3 

35 

10.849 

131 

0.46824 

296 

12000 

0.24707 

375 

0.35600 

27 

0.25882 

55 

761.8 

35 

10.980 

132 

0.47120 

294 

12100 

0.25082 

378 

0.35627 

26 

0.25937 

55 

758.3 

36 

11.112 

132 

0.47414 

293 

12200 

0.25460 

381 

0.35653 

26 

0.25992 

55 

754.7 

35 

11.244 

133 

0.47707 

291 

12300 

0.25841 

385 

0.35679 

26 

0.26047 

55 

751.2 

35 

11.377 

133 

0.47998 

290 

12400 

0.26226 

387 

0.35705 

26 

0.26102 

56 

747.7 

35 

11 510 

134 

0.48288 

288 

12500 

0.26613 

391 

0.35731 

25 

0.26158 

56 

744.2 

35 

11.644 

135 

0.48576 

287 

12600 

0.27004 

393 

0.35756 

25 

0.26214 

56 

740.7 

35 

11.779 

135 

0.48863 

285 

12700 

0.27397 

397 

0.35781 

24 

0.26270 

56 

737.2 

34 

11.914 

136 

0.49148 

283 

12800 

0.27794 

400 

0.35805 

24 

0.26326 

56 

733.8 

34 

12.050 

137 

0.49431 

282 

12900 

0.28194 

403 

0.35829 

24 

0.26382 

57 

730.4 

34 

12.187 < 

137 

0.49713 

281 

13000 

0.28597 

406 

0.35853 

24 

0.26439 

57 

727.0 

34 

12.324 

138 

0.49994 

279 

13100 

0.29003 

409 

0.35877 

24 

0.26496 

58 

723.6 

34 

12.462 

138 

0.50273 

278 

13200 

0.29412 

412 

0.35901 

23 

0.26554 

58 

720.2 

33 

12.600 

139 

0.50551 

277 

13300 

0.29824 

415 

0.35924 

24 

0.26612 

59 

716.9 

33 

12.739 

139 

0.50828 

275 

13400 

0.30239 

419 

0.35948 

23 

0.26671 

60 

713.6 

34 

12.878 

141 

0.51103 

274 

13500 

0.30658 

422 

0.35971 

23 

0.26731 

59 

710.2 

33 

13.019 

141 

0.51377 

273 

13600 

0.31080 

425 

0.35994 

23 

0.26790 

60 

706.9 

33 

13.160 

141 

0.51650 

272 

13700 

0.31505 

428 

0.36017 

23 

0.26850 

60 

703.6 

33 

13.301 

143 

0.51922 

270 

13800 

0.31933 

431 

0.36040 

23 

0.26910 

61 

700.3 

32 

13.444 

143 

0.52192 

269 

13900 

0.32364 

435 

0.36063 

23 

0.26971 

61 

697.1 

33 

13.587 

144 

0.52461 

268 

14000 

0.32799 

438 

0.36086 

23 

0.27032 

62 

693.8 

32 

13.731 

144 

0.52729 

267 

14100 

0.33237 

442 

0.36109 

23 

0.27094 

61 

690.6 

32 

13.875 

145 

0.52996 

267 

14200 

0.33679 

445 

0.36132 

23 

0.27155 

62 

687.4 

32 

14.020 

146 

0.53263 

2~5 

14300 

0.34124 

448 

0.36165 

23 

0.27217 

63 

684.2 

32 

14.166 

147 

0.53528 

264 

14400 

0.34572 

452 

0.36178 

23 

0.27280 

63 

681.0 

32 

14.313 

147 

0.53792 

264 

14500 

0.35024 

455 

0.36201 

22 

0.27343 

64 

677.8 

31 

14.460 

148 

0.54.56 

262 

14600 

0.35479 

459 

0.36223 

23 

0.27407 

64 

674.7 

32 

14.608 

149 

0.54318 

261 

14700 

0.35938 

462 

0..36246 

23 

0.27471 

65 

671.5 

32 

14.757 

149 

0.54579 

260 

14800 

0.36400 

465 

0.36269 

23 

0.27536 

65 

668.3 

31 

14.906 

150 

0.54839 

259 

14900 

0.36865 

469 

0.36292 ] 

22 

0.27601 

66 

665.2 

31 

15.056 

151 

0.55098 

259 

15000 

0.37334 

472 

0.36314 1 

22 

0.27667 

66 

662.1 

31 

15.207 

152 

0.55357 

257 
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z “c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 


A 

T ' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.37334 

472 

0.36314 

22 

0.27667 

66 

662.1 

31 

15.207 

152 

0.55357 

257 

15100 

0.37806 

476 

0.36336 

22 

0.27733 

66 

659.0 

31 

15.359 

152 

0.55614 

257 

15200 

0.38282 

480 

0.36358 

22 

0.27799 

67 

655.9 

30 

15.511 

153 

0.55871 

256 

15300 

0.38762 

483 

0.36380 

22 

0.27866 

67 

652.9 

31 

15.664 

153 

0.56127 

255 

15400 

0.39245 

487 

0.36402 

22 

0.27933 

68 

649.8 

30 

15.817 

155 

0.56382 

254 

15500 

0.39732 

490 

0.36424 

22 

0.28001 

68 

646.8 

31 

15.972 

155 

0.56636 

253 

15600 

0.40222 

494 

0.36446 

23 

0.28069 

69 

643.7 

30 

16.127 

155 

0.56889 

253 

15700 

0.40716 

497 

0.36469 

22 

0.28138 

69 

640.7 

29 

16.282 

157 

0.57142 

252 

15800 

0.41213 

501 

0.36491 

22 

0.28207 

69 

637.8 

30 

16.439 

158 

0.57394 

251 

15900 

0.41714 

505 

0.36513 

22 

0.28276 

70 

634.8 

30 

16.597 

157 

0.37645 

250 

16000 

0.42219 

508 

0.36535 

22 

0.28346 

70 

631.8 

29 

16.754 

158 

0.57895 

249 

16100 

0.42727 

513 

0.36557 

22 

0.28416 

71 

628.9 

30 

16.912 

160 

0.58144 

249 

16200 

0.43240 

516 

0.36579 

23 

0.28487 

71 

625.9 

29 

17.072 

160 

0.58393 

248 

16300 

0.43756 

520 

0.36602 

22 

0.28558 

71 

623.0 

29 

17.282 

160 

0.58641 

248 

16400 

0.44276 

524 

0.36624 

23 

0.28629 

72 

620.1 

29 

17.392 

162 

0.58889 

247 

16500 

0.44800 

528 

0.36647 

22 

0.28701 

73 

617.2 

29 

17.554 

162 

0.59136 

246 

16600 

0.45328 

532 

0.36669 

23 

0.28774 

73 

614.3 

28 

17.716 

164 

0.59382 

245 

16700 

0.45860 

535 

0.36692 

23 

0.28847 

73 

611.5 

28 

17.880 

164 

0.59627 

245 

16800 

0.46395 

540 

0.36715 

23 

0.28920 

74 

608.7 

29 

18.044 

164 

0.59872 

244 

16900 

0.46935 

543 

0.36738 

23 

0.28994 

74 

605.8 

28 

18.208 

166 

0.60116 

244 

17000 

0.47478 

547 

0.36761 

24 

0.29068 

. 74 

603.0 

28 

18.374 

166 

0.60360 

243 

17100 

0.48025 

552 

0.36785 

23 

0.29142 

75 

600.2 

28 

18.540 

167 

0.60603 

243 

17200 

0.48577 

555 

0.36808 

24 

0.29217 

75 

597.4 

28 

18.707 

168 

0.60846 

242 

17300 

0.49132 

560 

0.36832 

24 

0.29292 

76 

594.6 

28 

18.875 

169 

0.61088 

242 

17400 

0.49692 

564 

0.36856 

24 

0.29368 

76 

591.8 

27 

19.044 

169 

0.61330 

241. 

17500 

0.50256 

568 

0.36880 

24 

0.29444 

76 

689.1 

28 

19.213 

170 

0.61571 

241 

17600 

0.50824 

572 

0.36904 

25 

0.29520 

77 

586.3 

27 

19.383 

170 

0.61812 

240 

17700 

0.51396 

576 

0.36929 

24 

0.29697 

77 

583.6 

28 

19.553 

171 

0.62052 

239 

17800 

0.51972 

581 

0.36953 

24 

0.29674 

77 

58a 8 

27 

19.724 

173 

0.62291 

239 

17900 

0.52553 

584 

0.36977 

25 

0.29751 

78 

578.1 

27 

19.897 

175 

0.62530 

239 

18000 

0.53137 

589 

0.37002 

25 

0.29629 

78 

575.4 

27 

20.072 

175 

0.62769 

238 

18100 

0.53726 

593 

0.37027 

24 

0.29907 

79 

572.7 

26 

20.247 

174 

0.63007 

238 

18200 

0.54319 

598 

0.37051 

25 

0.29986 

79 

570.1 

27 

20.421 

175 

0.63245 

237 

18300 

0.54917 

602 

0.37076 

25 

0.30065 

80 

567.4 

27 

20.596 

177 

0.63482 

237 

18400 

0.55519 

606 

0.37101 

25 

0.30145 

80 

564.7 

26 

20.773 

177 

0.63719 

236 

18500 

0.56125 

611 

0.37126 

25 

0.30225 

80 

562.1 

26 

20.950 

178 

0.63955 

236 

18600 

0.56736 

615 

0.37151 

25 

0.30305 

80 

559.5 

26 

21.128 

180 

0.64191 

235 

18700 

0.57351 

620 

0.37176 

25 

0.30885 

80 

556.9 

26 

21.308 

180 

0.64426 

235 

18800 

0.57971 

624 

0.37201 

26 

0.30465 

81 

554.3 

26 

21.488 

180 

0.64661 

235 

18900 

0.58595 

628 

0.37227 

25 

0.30546 

81 

551.7 

26 

21.668 

182 

0.64896 

234 

19000 

0.59223 

633 

0.37252 

26 

0.30627 

82 

549.1 

26 

21.850 

183 

0.65130 

234 

19100 

0.59856 

638 

0.37278 

25 

0.30709 

82 

546.5 

25 

22.033 

183 

0.65364 

234 

19200 

0.60494 

642 

0.37303 

26 

0.30791 

82 

544.0 

25 

22.216 

184 

0.65598 

233 

19300 

0.61136 

648 

0.37329 

26 

0.30873 

83 

541.5 

26 

22.400 

185 

0.65831 

233 

19400 

0.61784 

652 

0.37355 

26 

0.30956 

83 

538.9 

25 

22.585 

186 

0.66064 

232 

19500 

0.62436 

657 

0.37381 

26 

0.31039 

83 

536.4 

25 

22.771 

187 

0.66296 

232 

19600 

0.63093 

661 

0.37407 

26 

a 31122 

83 

533.9 

25 

22.958 

188 

0.66528 

232 

19700 

0.63754 

666 

0.37433 

26 

0.31205 

84 

531.4 

25 

23.146 

189 

0.66760 

232 

19800 

0.64420 

671 

0.37459 

26 

0.31289 

84 

528.9 

24 

23.335 

190 

0.66992 

231 

19900 

0.65091 

676 

0.37485 

27 

0.31373 

84 

626.5 

25 

23.525 

190 

0.67223 

231 

20000 

0.65767 

681 

0.37512 

26 

a 31457 

84 

524.0 

25 

23.715 

190 

0.67454 

231 
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tsj 

U 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

67 

0.25000 

119 

0.00000 

360 

2200.0 

270 

0.000 

46 

0.00000 

352 

100 

0.00067 

67 

0.25119 

118 

0.00360 

361 

2173.0 

268 

0.046 

46 

0.00352 

355 

200 

0.00134 

69 

0.25237 

116 

0.00721 

362 

2146.2 

266 

0.092 

47 

0.00707 

359 

300 

0.00203 

71 

0.25353 

114 

0.01083 

364 

2119.6 

264 

0.139 

47 

0.01066 

362 

400 

0.00274 

72 

0.25467 

113 

0.01447 

366 

2093.2 

262 

0.186 

48 

0.01428 

365 

500 

0.00346 

73 

0.25580 

112 

0.01813 

368 

2067.0 

260 

0.234 

49 

0.01795 

368 

600 

0.00419 

74 

0.25692 

111 

0.02181 

369 

2041.0 

258 

0.283 

49 

0.02161 

372 

700 

0.00493 

75 

0.25803 

110 

0.02550 

370 

2015.2 

256 

0.332 

50 

0.02533 

374 

800 

0.00568 

77 

0. 25913 

109 

0.02920 

370 

1989.6 

254 

0.382 

51 

0.02907 

378 

900 

0.00645 

78 

0.26022 

108 

0.03290 

370 

1964.2 

252 

0.433 

51 

0.03285 

381 

1000 

0.00723 

79 

0.26130 

107 

0.03660 

371 

1939.0 

250 

0.484 

52 

0.03666 

385 

1100 

0.00802 

81 

0.26237 

107 

0.04031 

374 

1914.0 

247 

0.536 

52 

0.04051 

389 

1200 

0.00883 

83 

0.26344 

108 

0.04406 

376 

1889.3 

244 

0.588 

54 

0.04440 

393 

1300 

0.00966 

84 

0.26452 

108 

0.04781 

378 

1864.9 

242 

0.642 

54 

0.04833 

396 

1400 

0.01050 

85 

0.26560 

109 

0.05159 

379 

1840.7 

239 

0.696 

54 

0.05229 

398 

1500 

0.01135 

87 

0.26669 

109 

0.05538 

380 

1816. 8 

237 

0. 750 

56 

0.05627 

400 

1600 

0.01222 

88 

0.26778 

110 

0.05918 

381 

1793.1 

234 

0.806 

56 

0.06027 

402 

1700 

0.01310 

90 

0.26888 

111 

0.06299 

383 

1769.7 

232 

0.862 

57 

0.06429 

405 

1800 

0.01400 

92 

0.26999 

112 

0.06682 

384 

1746.5 

228 

0.919 

58 

0.06834 

408 

1900 

0.01492 

93 

0.27111 

113 

0.07066 

384 

1723.7 

225 

0.977 

58 

0.07242 

410 

2000 

0.01585 

95 

0.27224 

114 

0.07450 

384 

1701.2 

222 

1.035 

59 

0.07652 

410 

2100 

0.01680 

96 

0.27338 

115 

0.07834 

383 

1679.0 

219 

1.094 

60 

0.08062 

411 

2200 

0.01776 

99 

0.27453 

117 

0.08217 

382 

1657.1 

216 

1.154 

61 

0.08473 

413 

2300 

0.01875 

101 

0.27570 

119 

0.08599 

381 

1635.5 

214 

1.215 

62 

0.08886 

414 

2400 

0.01976 

102 

0.27689 

120 

0.08980 

380 

1614.1 

211 

1.277 

62 

0.09300 

416 

2500 

0.02078 

104 

0.27809 

122 

0.09360 

380 

1593.0 

209 

1.339 

64 

0.09716 

418 

2600 

0.02182 

106 

0.27931 

123 

0.09740 

380 

1572.1 

206 

1.403 

64 

0.10134 

419 

2700 

0.02288 

108 

0.28054 

124 

0.10120 

380 

1551.5 

204 

1.467 

65 

0.10553 

421 

2800 

0.02396 

109 

0.28178 

125 

0.10600 

380 

1531.1 

202 

1.532 

65 

0.10974 

422 

2900 

0.02505 

112 

0.28303 

125 

0.10880 

380 

1510.9 

200 

1.597 

67 

0.11396 

424 

3000 

0.02617 

114 

0.28428 

126 

0.11260 

380 

1490.9 

198 

1.664 

67 

0.11820 

428 

3100 

0.02731 

116 

0.28554 

126 

0.11640 

380 

1471.1 

195 

1.731 

68 

0.12248 

432 

3200 

0.02847 

118 

0.28680 

126 

0.12020 

379 

1451.6 

192 

1.799 

69 

0.12680 

434 

3300 

0.02965 

121 

0.28806 

127 

0.12399 

378 

1432.4 

188 

1.868 

70 

0.13114 

436 

3400 

0.03086 

123 

0.28933 

127 

0.12777 

377 

1413.6 

184 

1.938 

71 

0.13550 

437 

3500 

0.03209 

126 

0.29060 

126 

0.13154 

377 

1395.2 

180 

2.009 

73 

0.13987 

439 

3600 

0.03335 

128 

0.29186 

127 

0.13531 

377 

1377.2 

176 

2.082 

73 

0.14426 

441 

3700 

0.03463 

130 

0.29313 

127 

0.13908 

376 

1359.6 

172 

2.155 

74 

0.14867 

443 

3800 

0.03593 

132 

0.29440 

127 

0.14284 

374 

1342.4 

169 

2.229 

75 

0.15310 

446 

3900 

0.03725 

135 

0.29567 

127 

0.14658 

372 

1325.5 

165 

2.304 

76 

0.15766 

449 

4000 

0.03860 

138 

0.29694 

127 

0.15030 

369 

1309.0 

161 

2.380 

77 

0.16205 

452 

4100 

0.03998 

140 

0.29821 

127 

0.15399 

364 

1292.9 

157 

2.457 

78 

0.10657 

453 

4200 

0.04138 

143 

0.29948 

127 

0.15763 

358 

1277.2 

152 

2.535 

78 

0.17110 

454 

4300 

0.04281 

146 

0.30075 

126 

0.16121 

352 

1262.0 

149 

2.613 

80 

0.17564 

455 

4400 

0.04427 

148 

0.30201 

126 

0.16473 

346 

1247.1 

144 

2.693 

81 

0.18019 

455 

4500 

0.04575 

151 

0.30327 

126 

0.16819 

341 

1232. 7 

140 

2. 774 

81 

0.18474 

456 

4600 

0.04726 

154 

0.30453 

125 

0.17160 

334 

1218.7 

135 

2.855 

83 

0.18930 

457 

4700 

0.04880 

157 

0.30578 

125 

0.17494 

326 

1205.2 

132 

2.938 

83 

0.19387 

458 

4800 

0.05037 

160 

0.30703 

126 

0.17820 

319 

1192.0 

127 

3.021 

85 

0.19845 

459 

4900 

0.05197 

162 

0.30828 

124 

0.18139 

311 

1179.3 

122 

3.106 

85 

0.20304 

459 

5000 

0.05359 

165 

a 30952 

124 

0.18450 

303 

1167.1 

116 

3.191 

86 

0.20763 

460 
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TABLE II. V=2,200 /. a. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

V 

A 

T 

A 

log Q 

A 

6000 

0.05359 

165 

0.30952 

124 

0.18450 

303 

1167.1 

116 

3.191 

86 

0.20763 

460 

6100 

0.05524 

168 

0.31076 

124 

0.18753 

294 

1155.5 

112 

3.277 

87 

0.21223 

459 

6200 

0.05692 

171 

0.31200 

122 

0.19047 

284 

1144.3 

108 

3.364 

88 

0.21682 

459 

6300 

0.05863 

174 

0.31322 

121 

0.19331 

274 

1133.5 

104 

3.452 

89 

0.22141 

458 

6400 

0.06037 

177 

0.31443 

120 

0.19605 

264 

1123.1 

101 

3.541 

89 

0.22509 

457 

6500 

0.06214 

180 

0.31563 

120 

0.19869 

255 

1113.0 

97 

3.630 

90 

0.23056 

457 

6600 

0.06394 

183 

0.31683 

119 

0.20124 

245 

1103.3 

94 

3.720 

91 

0.23513 

456 

5700 

0.06577 

186 

0.31802 

117 

0.20369 

235 

1093.9 

90 

3.811 

92 

0.23969 

455 

5800 

0.06763 

189 

0.31919 

116 

0.20604 

224 

1084.9 

86 

3.903 

93 

0.24424 

454 

6900 

0.06952 

192 

0.32035 

115 

0.20828 

212 

1076.3 

83 

3.996 

93 

0.24878 

453 

6000 

0.07144 

195 

0.32150 

113 

0.21040 

203 

1068.0 

80 

4.089 

94 

0.25331 

451 

6100 

0.07339 

197 

0.32263 

112 

0.21243 

196 

1060.0 

79 

4.183 

95 

0.25782 

449 

6200 

0.07536 

201 

0.32375 

110 

0.21439 

190 

1052.1 

76 

4.278 

96 

0. 26231 

446 

6300 

0.07737 

204 

0.32485 

199 

0.21629 

184 

1044.5 

74 

4.374 

96 

0.26677 

444 

6400 

0.07941 

206 

0. 32594 

107 

0.21813 

177 

1037.1 

72 

4.470 

97 

0.27121 

442 

6500 

0.08147 

210 

0.32701 

105 

0.21990 

170 

1029.9 

70 

4.567 

97 

0.27563 

439 

6600 

0.08367 

212 

0.32806 

103 

0.22160 

162 

1022.9 

68 

4.664 

98 

0.28002 

437 

6700 

0.08669 

215 

0.32909 

102 

0.22322 

154 

1016.1 

66 

4. 762 

99 

0.28439 

434 

6800 

0.08784 

219 

0.33011 

100 

0.22476 

146 

1009.5 

63 

4. 861 

99 

0.28873 

432 

6900 

0.09003 

221 

0.33111 

98 

0.22622 

138 

1003.2 

62 

4.960 

100 

0.29305 

429 

7000 

0.09224 

224 

0.33209 

96 

0.22760 

131 

997.0 

61 

5.060 

101 

0.29734 

426 

7100 

0.09448 

227 

0.33305 

94 

0.22891 

126 

990.9 

60 

5.161 

101 

0.30160 

423 

7200 

0.09675 

230 

0.33399 

92 

0.23017 

122 

984.9 

60 

5.262 

102 

0.30583 

420 

7300 

0.09906 

233 

0.33491 

90 

0.23139 

118 

978.9 

59 

5.364 

102 

0.31003 

417 

7400 

0.10138 

235 

0.33681 

87 

0.23257 

114 

973.0 

57 

5.466 

103 

0.31420 

414 

7500 

0.10373 

239 

0.33668 

85 

0.23371 

109 

967.3 

56 

6.569 

104 

0.31834 

412 

7600 

0.10612 

241 

0.33753 

83 

0.23480 

105 

961.7 

56 

5.673 

104 

0.32246 

409 

7700 

0.10853 

244 

0.33836 

82 

0.23585 

100 

956.1 

55 

5.777 

105 

0.32655 

405 

7800 

0.11097 

246 

0.33918 

79 

0.23685 

95 

950.6 

53 

5.882 

106 

0.33060 

403 

7900 

0.11343 

250 

0.33997 

75 

0.23780 

90 

945.3 

53 

5.988 

106 

0.33463 

400 

8000 

0.11563 

252 

0.34072 

72 

0.23870 

87 

940.0 

53 

6.004 

107 

0.33863 

396 

8100 

0.11845 

256 

0.34144 

69 

0.23957 

85 

934.7 

52 

6.201 

107 

0.34259 

393 

8200 

0.12101 

258 

0. 34213 

66 

0.24042 

83 

929.5 

51 

6.308 

103 

0.34652 

390 

8300 

0.12369 

261 

0.34279 

64 

0.24125 

81 

924.4 

51 

6.416 

108 

0.35042 

387 

8400 

0.12620 

263 

0.34343 

63 

0.24206 

79 

919.3 

50 

6.524 

109 

0.35429 

384 

8600 

0.12883 

267 

0.34406 

61 

0.24285 

77 

914.3 

50 

6.633 

110 

0.35813 

381 

8600 

0.13160 

269 

0.34467 

59 

0.24362 

75 

909.3 

49 

6.743 

no 

0.36194 

379 

8700 

0.13419 

272 

0.34526 

56 

0.24437 

73 

904.4 

49 

6.853 

in 

0.36573 

376 

8800 

0.13691 

275 

0.34582 

55 

0.24510 

71 

899.5 

48 

6.964 

in 

0.36949 

372 

8900 

0.13966 

278 

0.34637 

53 

0.24581 

69 

8947 

47 

7.075 

112 

0.37321 

370 

9000 

0.14244 

281 

0.34690 

53 

0.24650 

67 

890.0 

45 

7.187 

113 

0.37091 

367 

9100 

0.14525 

283 

0.34743 

52 

0.24717 

65 

885.5 

45 

7.300 

113 

0.38058 

365 

9200 

0.14808 

286 

0.34795 

62 

0.24782 

63 

881.0 

45 

7.413 

113 

0. 38423 

362 

9300 

0.15064 

289 

0.34847 

50 

0.24845 

62 

876.5 

45 

7.526 

115 

0.38785 

359 

9400 

0.15383 

292 

0.34897 

49 

0.24007 

62 

872.0 

44 

7.641 

115 

0.39144 

357 

9600 

0.15675 

295 

0.34946 

47 

0.24969 

61 

867.6 

44 

7.756 

115 

0.39501 

354 

9600 

0.15970 

297 

0.34093 

46 

0.25030 

60 

863.2 

43 

7.871 

116 

a 39855 

352 

9700 

0.16267 

301 

0.35039 

45 

0.25090 

60 

858.9 

43 

7.987 

117 

0.40207 

349 

9800 

0.16568 

303 

0.35084 

44 

0.25150 

60 

8546 

43 

8.104 

117 

0.40556 

347 

9900 

0.16871 

306 

a 35128 

43 

0.25210 

60 

85a 3 

43 

8.221 

118 

0.40903 

344 

10000 

0.17177 

309 

0.35171 

41 

0.25270 

69 

84a 0 

43 

8.339 

119 

a 41247 

342 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

a 17177 

309 

0.35171 

41 

0.25270 

59 

846.0 

43 

a 339 

119 

ft 41247 

342 

10100 

0.17486 

312 

a 35212 

41 

0.25329 

58 

841.7 

42 

a 458 

119 

ft 41589 

339 

10200 

0.17798 

314 

a 35253 

40 

0.25387 

58 

837.5 

42 

a 577 

120 

ft 41928 

337 

10300 

0.18112 

317 

a 35293 

38 

0.25445 

58 

833.3 

42 

a697 

120 

a 42265 

335 

10400 

0.18429 

320 

a 35331 

38 

0.25503 

57 

829.1 

41 

a 817 

121 

a 42600 

333 

10500 

0.18749 

323 

a 35369 

37 

0.25560 

57 

825.0 

41 

a 938 

122 

ft 42933 

330 

10600 

0.19072 

326 

a 35406 

37 

a 25617 

56 

820.9 

40 

9.060 

122 

a 43263 

328 

10700 

0.19398 

329 

a 35443 

35 

0.25673 

56 

816.9 

40 

9.182 

123 

a 43591 

326 

10800 

0.19727 

332 

0.35478 

34 

a 25729 

56 

812.9 

40 

9.305 

123 

a 43917 

324 

10900 

0.20069 

335 

0.35612 

34 

0.25785 

55 

808.9 

39 

9.428 

124 

a 44241 

322 

11000 

0.20394 

337 

0.35646 

33 

0.25840 

54 

805.0 

38 

9.552 

124 

a 44563 

320 

11100 

0.20731 

341 

0.35679 

33 

0.25894 

54 

801.2 

38 

9.676 

125 

0.44883 

318 

11200 

0. 21072 

344 

0.35612 

33 

0.25948 

53 

797.4 

37 

9.801 

126 

0.45201 

316 

11300 

0.21416 

346 

0.35645 

31 

0.26001 

53 

793.7 

37 

9.927 

126 

a 45517 

314 

11400 

0.21762 

349 

0.35676 

31 

0.26054 

53 

790.0 

37 

10.053 

127 

0.45831 

312 

11500 

0.22111 

352 

0.35707 

31 

0.26107 

53 

786.3 

37 

1ft 180 

128 

0.46143 

310 

11600 

0.22463 

355 

0.35738 

30 

0.26160 

53 

782.6 

37 

10.308 

128 

0.46453 

309 

11700 

0.22818 

359 

0.35768 

30 

0.26213 

53 

77a 9 

37 

10.436 

128 

a 46762 

307 

11800 

0.23177 

361 

0.35798 

29 

0.26266 

52 

775.2 

36 

10.564 

129 

a 47069 

305 

11900 

0.23538 

364 

0.35827 

28 

a 26318 

52 

771.6 

36 

lft693 

130 

a 47374 

303 

12000 

0.23902 

367 

0.35855 

28 

0.26370 

52 

76a 0 

36 

10.823 

130 

a 47677 

301 

12100 

0.24269 

370 

0.35883 

27 

0.26422 

52 

764.4 

36 

10.953 

131 

a 47978 

300 

12200 

0.24639 

374 

0.35910 

27 

0.26474 

53 

760.8 

35 

11.084 

132 

0.48278 

298 

12300 

0.25013 

376 

0.35937 

26 

0.26527 

53 

757.3 

35 

11.216 

132 

a 48576 

297 

12400 

0.25389 

379 

0.35963 

26 

0.26580 

53 

753.8 

35 

11.348 

133 

0.48873 

295 

12500 

0.25768 

382 

0.35989 

25 

0.26633 

53 

750.3 

35 

11. 481 

134 

0.49168 

294 

12600 

0.26150 

385 

0.36014 

25 

0.26686 

53 

746.8 

35 

11.615 

134 

0.49462 

292 

12700 

0.26535 

389 

0.36039 

25 

0.26739 

53 

74a 3 

35 

11. 749 

135 

0.49754 

290 

12800 

0.26924 

391 

0.36064 

24 

0.26792 

54 

739.8 

34 

11.884 

135 

0.50044 

289 

12900 

0.27315 

394 

0.36088 

21 

0.26846 

54 

736.4 

34 

12.019 

136 

0.50333 

287 

13000 

0.27709 

397 

0.36112 

23 

0.26600 

54 

73a 0 

34 

12.155 

137 

0.50620 

286 

13100 

0.28106 

400 

0.36135 

23 

0.26954 

55 

729.6 

33 

12.292 

137 

0.50906 

284 

13200 

0.28506 

404 

0.36158 

23 

0.27009 

55 

726.3 

33 

12.429 

138 

0.51190 

283 

13300 

0.28910 

407 

0.36181 

23 

0.27064 

55 

72 a 0 

33 

12.567 

138 

0.51473 

282 

13400 

0.29317 

410 

0.36204 

22 

0.27119 

56 

71ft 7 

33 

12.705 

139 

a 51755 

280 

13500 

0.29727 

413 

0.36226 

22 

0.27175 

56 

716.4 

33 

12.844 

140 

0.52035 

279 

13600 

0.30140 

417 

0.36248 

22 

0.27231 

57 

7iai 

33 

12.984 

141 

0.52314 

278 

13700 

0.30557 

420 

0.36270 

21 

0.27288 

57 

70918 

33 

13.125 

141 

0.52592 

276 

13800 

0.30977 

423 

0.36291 

21 

0.27345 

57 

706.5 

33 

13.266 

142 

0.52868 

275 

13900 

0.31400 

426 

0.36312 

21 

0.27402 

58 

70ft2 

32 

13.408 

143 

a 53143 

274 

14000 

0.31826 

430 

0.36333 

21 

a 27460 

50 

7oao 

33 

13.551 

143 

0.53417 

273 

14100 

0.32256 

433 

0.36354 

21 

0.27519 

60 

696.7 

32 

13.694 

144 

0.53690 

272 

14200 

0.32689 

436 

0.36375 

21 

0.27579 

60 

693.5 

32 

13. 838 

145 

0.53962 

271 

14300 

0.33125 

440 

0.36396 

21 

0.27639 

61 

600.3 

32 

13.983 

145 

0.54233 

270 

14400 

0.33565 

443 

0.36417 

21 

0.27700 

61 

687.1 

32 

14.128 

146 

0.54503 

269 

14500 

0.34008 

446 

0.36438 

21 

0.27761 

61 

683.9 

32 

14.274 

147 

0.54772 

267 

14600 

0.34454 

450 

0.36459 

21 

0.27822 

62 

68017 

32 

14.421 

148 

0.55039 

267 

14700 

0.34904 

453 

0.36480 

21 

a 27884 

62 

677.5 

82 

14.569 

148 

0.55306 

266 

14800 

0.35357 

456 

0.36501 

21 

0.27946 

62 

674.3 

31 

14.717 

148 

0.55572 

265 

14900 

0.35813 

459 

0.36522 

21 

0.28008 

62 

671.2 

32 

14.865 

150 

a 55837 

263 

15000 

0.36272 

463 

0.31543 

21 

a 28070 

63 

66a 0 

32 

15.015 

150 

a 56100 

262 
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TABLE II. F=2,200/. s. —Continued. 


z-Z 

z c 

A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

u 

A 

T* 

A 

log Q 

A 

15000 

0.36272 

463 

0.36543 

21 

0.28070 

63 

668.0 

32 

15.015 

150 

0.56100 

262 

15100 

0.36735 

466 

0.36564 

22 

0.28133 

64 

664.8 

31 

15.165 

151 

0.25362 

261 

15300 

0.37301 

470 

0.36586 

22 

0.28197 

64 

661.7 

32 

15.316 

152 

0.56623 

261 

15300 

0.37671 

474 

0.36608 

21 

0.28261 

64 

65a 5 

31 

15.468 

152 

0.56884 

260 

15400 

0.38145 

477 

0.36629 

22 

0.28325 

65 

655.4 

31 

15.620 

153 

0.57144 

259 

15500 

0.38622 

481 

0.36651 

22 

0.28390 

65 

652.3 

31 

15.773 

154 

0.57403 

258 

15600 

0.39103 

484 

0.36673 

22 

0.28455 

66 

649.2 

31 

15.927 

154 

0.57661 

257 

15700 

0.39587 

488 

0.36695 

22 

0.28521 

66 

64a 1 

30 

16.081 

155 

0.57918 

256 

15800 

0. 40075 

492 

0.36717 

22 

0.28587 

66 

64a 1 

31 

16.236 

156 

0.58174 

256 

15900 

0.40567 

495 

0.36739 

22 

0.28653 

67 

64a 0 

30 

16.392 

156 

0.58430 

254 

16000 

0.41062 

499 

0.36761 

22 

a 28720 

67 

637.0 

30 

16.548 

157 

0.58684 

254 

16100 

0. 41561 

502 

0.36783 

22 

a 28787 

67 

634.0 

29 

16.705 

158 

0.58938 

253 

16300 

0.42063 

507 

0.36805 

22 

0.28854 

68 

631.1 

29 

16.863 

159 

0.59191 

253 

16300 

0.42570 

510 

0.36827 

22 

0.28922 

68 

62a 2 

29 

17.022 

159 

0.59444 

251 

16400 

0.43080 

514 

0.36849 

22 

0.28990 

69 

625.3 

29 

17.181 

160 

0.59605 

251 

16500 

0.43594 

518 

0.36871 

22 

0.29059 

69 

622.4 

29 

17.341 

161 

0.59946 

251 

16600 

0.44112 

522 

0.36893 

23 

0.29128 

70 

619.5 

29 

17.502 

162 

0.60197 

250 

16700 

0. 44634 

525 

0.36016 

23 

0.29198 

70 

6iae 

29 

17.664 

162 

0.60447 

249 

16800 

0.45159 

530 

0.36039 

23 

0.29268 

71 

6ia7 

29 

17.826 

163 

0.60096 

248 

16900 

0.45689 

533 

0.36962 

22 

0.29339 

71 

6ia8 

28 

17.989 

164 

0.60944 

248 

17000 

0.46222 

537 

0.36984 

22 

0.29410 

72 

608.0 

29 

ia 153 

165 

0.61192 

247 

17100 

0. 46759 

541 

0.37006 

23 

0.29482 

73 

605.1 

28 

ia3is 

166 

0.61439 

247 

17300 

0.47300 

546 

0.37029 

23 

0.29655 

73 

602.3 

29 

18.484 

166 

0.61686 

246 

17300 

0.47846 

549 

0.37052 

22 

0.29628 

73 

599.4 

28 

ia650 

167 

0.61932 

245 

17400 

0.48395 

554 

0.37074 

23 

0.29701 

74 

596.6 

28 

18.817 

168 

0.62177 

245 

17500 

0.48949 

557 

0.37097 

23 

0.29775 

74 

59a 8 

28 

18.985 

169 

0.62422 

244 

17600 

0. 49506 

561 

0.37120 

23 

0.29849 

75 

591.0 

28 

19.154 

170 

0.62666 

244 

17700 

0.50067 

566 

0.37143 

23 

0.29924 

75 

588.2 

28 

19.324 

170 

0.62910 

243 

17800 

0.50633 

569 

0.37166 

23 

0.29999 

75 

585.4 

27 

19.494 

171 

0.63153 

243 

17900 

0.51202 

574 

0.37189 

23 

0.30074 

76 

582.7 

27 

19.665 

172 

0.63396 

242 

18000 

0.51776 

578 

0.37212 

23 

0.30150 

75 

58a 0 

27 

19.837 

173 

0.63638 

242 

18100 

0.52354 

582 

0.37235 

24 

0.30225 

76 

577.3 

26 

20.010 

173 

0.63880 

241 

18300 

0.52936 

587 

0.37259 

23 

0.30801 

76 

574 7 

26 

20.183 

174 

0.64121 

240 

18300 

0.53523 

591 

0.37282 

24 

0.30377 

77 

57a i 

26 

20.357 

175 

0.64361 

240 

18400 

0.54114 

595 

0.37306 

24 

0.30454 

77 

56a 5 

26 

20.532 

176 

0.64601 

240 

18500 

0. 54709 

599 

0.37330 

23 

0.30631 

77 

56a 9 

26 

20.708 

177 

0.64841 

239 

18600 

0.55308 

604 

0.37353 

24 

0.30608 

77 

5643 

26 

20.885 

178 

0.65080 

239 

18700 

0.55912 

608 

0.37377 

24 

0.30685 

78 

56L7 

26 

21.063 

178 

0.65319 

238 

18800 

0.56520 

613 

0.37401 

24 

0.30763 

78 

559.1 

25 

21.241 

179 

0.65567 

238 

18900 

0.57133 

617 

0.37425 

25 

0.30841 

79 

55 a 6 

26 

21.420 

180 

0.65795 

237 

19000 

0.57750 

621 

0.37450 

25 

0.30920 

79 

5540 

26 

21.600 

181 

0.66082 

237 

19100 

0.58371 

626 

0.37475 

24 

0.30999 

80 

551.4 

25 

21.781 

181 

0.66269 

237 

19200 

0.58997 

631 

0.37499 

25 

0.31079 

80 

54a 9 

25 

21.962 

183 

0.66506 

236 

19300 

0.59628 

636 

0.37524 

25 

0.31159 

81 

54a 4 

25 

22.145 

184 

0.66742 

236 

19400 

0.60264 

640 

0.37549 

25 

0.31240 

81 

54a 9 

25 

22.329 

184 

0.66978 

236 

19500 

0.60904 

645 

0.37674 

25 

0.31321 

81 

541.4 

25 

22.513 

185 

0.67214 

235 

19600 

0.61549 

649 

0.37599 

25 

0.31402 

81 

53a 9 

25 

22.698 

186 

0.67449 

235 

19700 

0.62198 

654 

0.37624 

25 

0.31483 

82 

53 a 4 

25 

22.884 

187 

0.67684 

234 

19800 

0.62852 

659 

0.37649 

25 

0.31665 

82 

533.9 

25 

23.071 

188 

0.67918 

234 

19900 

0.63511 

664 

0.37674 

26 

0.31647 

83 

531.4 

24 

23.259 

189 

0.68152 

234 

30000 

0.64175 

668 

0.37700 

26 

0.31730 

83 

529.0 

25 

23.448 

190 

0.68386 

233 
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Z ~C 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

63 

0.25000 

116 

0.00000 

353 

2250.0 

277 

0.000 

44 

0.00000 

361 

100 

0.00063 

65 

0.25116 

115 

0.00353 

355 

2222.3 

274 

0.044 

45 

0.00361 

362 

200 

0.00128 

66 

0.25231 

114 

0.00708 

357 

2194.9 

272 

0.089 

46 

0.00723 

365 

300 

0.00194 

67 

0.25345 

113 

0.01065 

359 

2167.7 

269 

0.135 

47 

0.01088 

367 

400 

0.00261 

69 

0.25458 

112 

0.01424 

360 

2140.8 

266 

0.182 

47 

0.01455 

369 

500 

0.00330 

70 

0.25570 

111 

0.01784 

362 

2114.2 

265 

0.229 

47 

0.01824 

370 

600 

0.00400 

71 

0.25681 

110 

0.02146 

363 

2087.7 

261 

0.276 

49 

0.02194 

371 

700 

0.00471 

72 

0.25791 

109 

0.02509 

365 

2061.6 

259 

0.325 

48 

0.02565 

375 

800 

0.00543 

74 

0.25900 

108 

0.02874 

367 

2035.7 

257 

0.373 

50 

0.02940 

377 

900 

0.00617 

75 

0.26008 

107 

0.03241 

370 

2010.0 

254 

0.423 

50 

0.03317 

378 

1000 

0.00692 

76 

0.26115 

106 

0.03611 

373 

1984.6 

255 

0.473 

50 

0.03695 

379 

1100 

0.00768 

77 

0.26221 

106 

0.03984 

375 

1959.1 

251 

0.523 

52 

0.01074 

381 

1200 

0.00845 

78 

0.26327 

107 

0.01359 

376 

1934.0 

250 

0.575 

52 

0.04455 

383 

1300 

0.00923 

80 

0.26434 

107 

0.04735 

377 

1909.0 

246 

0.627 

52 

0.04838 

386 

1400 

0.01003 

82 

0.26541 

108 

0.05112 

379 

1884.4 

244 

0.679 

54 

0.05224 

388 

1500 

0.01085 

82 

0.26649 

108 

0.05491 

380 

1860.0 

241 

0.733 

54 

0.05612 

390 

1600 

0.01167 

84 

0.26757 

109 

0.05871 

380 

1835.9 

238 

0.787 

55 

0.06002 

392 

1700 

0.01251 

86 

0.26866 

110 

0.06251 

382 

1812.1 

235 

0.842 

55 

0.06394 

395 

1800 

0.01337 

87 

0.26976 

111 

0.06633 

382 

1788.6 

233 

0.897 

57 

0.06789 

397 

1900 

0.01424 

89 

0.27087 

113 

0.07015 

383 

1765.3 

230 

0.954 

57 

0.07186 

399 

2000 

0.01513 

90 

0.27200 

114 

0.07398 

383 

1742.3 

230 

1.011 

58 

0.07585 

404 

2100 

0.01603 

92 

0.27314 

115 

0.07781 

384 

1719.3 

227 

1.069 

58 

0.07989 

407 

2200 

0.01695 

94 

0.27429 

117 

0.08165 

383 

1696.6 

223 

1.127 

59 

0.08396 

409 

2300 

0.01789 

95 

0.27546 

118 

0.08548 

384 

1674.3 

220 

1.186 

60 

0.08805 

411 

2400 

0.01884 

97 

0.27664 

119 

0.08932 

383 

1652.3 

217 

1.246 

62 

0.09216 

414 

2500 

0.01981 

100 

0.27783 

120 

0.09315 

383 

1630.6 

214 

1.308 

61 

0.09630 

416 

2600 

0.02081 

101 

0.27903 

122 

0.09698 

384 

1609.2 

211 

1.369 

63 

0.10016 

418 

2700 

0.02182 

103 

0.28025 

124 

0.10082 

383 

1588.1 

207 

1.432 

63 

0.10464 

421 

2800 

0.02285 

105 

0.28149 

126 

0.10465 

384 

1567.4 

204 

1.495 

65 

0.10885 

423 

2900 

0.02390 

107 

0.28275 

128 

0.10849 

383 

1547.0 

201 

1.560 

65 

0.11308 

426 

3000 

0.02497 

109 

0.28403 

130 

0.11232 

382 

1526.9 

206 

1.625 

66 

0.11734 

429 

3100 

0.02606 

.110 

0.28533 

130 

0.11614 

380 

1506.3 

202 

1.691 

67 

0.12163 

431 

3200 

0.02716 

113 

0.28663 

130 

0.11994 

379 

1486.1 

197 

1.758 

67 

0.12594 

434 

3300 

0.02829 

116 

0.28793 

129 

0.12373 

378 

1466.4 

194 

1.825 

69 

0.13028 

435 

3400 

0.02945 

117 

0.28922 

129 

0,12751 

377 

1447.0 

189 

1.894 

69 

0.13463 

437 

3500 

0.03062 

120 

0.29051 

128 

0.13128 

376 

1428.1 

186 

1.963 

71 

0.13900 

440 

3600 

0.03182 

122 

0.29179 

128 

0.13504 

375 

1409.5 

181 

2.084 

71 

0.14340 

441 

3700 

0.03304 

124 

0.29807 

128 

0.13879 

374 

1391.4 

177 

2.105 

73 

0.14781 

444 

3800 

0.03428 

126 

0.29435 

128 

0.14253 

373 

1373.7 

173 

2.178 

73 

0.15225 

445 

3900 

0.03554 

129 

0.29663 

127 

0.14626 

371 

1356.4 

169 

2.251 

74 

0.15670 

448 

4000 

0.03683 

131 

0.29690 

129 

0.14997 

369 

1339.5 

167 

2.325 

75 

0.16118 

450 

4100 

0.03814 

134 

0.29819 

129 

0.15366 

367 

1322.8 

165 

2.400 

77 

0.16568 

452 

4200 

0.03948 

136 

0.29948 

129 

0.15733 

364 

1306.3 

163 

2.477 

77 

0.17020 

453 

4300 

0.04064 

139 

0.30077 

129 

0.16097 

362 

1290.0 

159 

2.554 

78 

0.17473 

453 

4400 

0.04223 

142 

0.30206 

129 

0.16459 

359 

1274.1 

155 

2.632 

79 

0.17926 

454 

4500 

0.04365 

144 

0.30835 

128 

0.16818 

356 

1258.6 

151 

2.711 

80 

0.18380 

456 

4600 

0.04509 

147 

0.30463 

128 

0.17174 

351 

1243.5 

146 

2.791 

81 

0.18836 

457 

4700 

0.04656 

150 

0.30591 

128 

0.17525 

345 

1228.9 

140 

2.872 

81 

0.19293 

459 

4800 

0.04806 

152 

0.30719 

128 

0.17870 

337 

1214.9 

134 

2.953 

83 

0.19752 

1 461 

4900 

0.04968 

155 

0.30647 

127 

0.18207 

329 

1201.5 

128 

3.086 

83 

0.20213 

462 

5000 

0.05113 

158 

0.30974 

129 

0.18536 

321 

1188.7 

123 

3.119 

85 

0.20675 

463 
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TABLE II. V=2,250 /. *.—Continued. 


z x 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.05113 

158 

0.30974 

129 

0.18536 

321 

1188.7 

123 

3.119 

85 

0.20675 

463 

6100 

0.05271 

162 

0.31103 

127 

0.18857 

312 

1176.4 

118 

3.204 

86 

0.21138 

463 

6200 

0.05433 

164 

0.31230 

127 

0.19169 

302 

1164.6 

113 

3.290 

86 

0.21601 

463 

6300 

0.05597 

167 

0.31357 

126 

0.19471 

291 

1153.3 

109 

3.376 

87 

0.22064 

463 

6400 

0.05764 

170 

0.31483 

125 

0.19762 

281 

1142.4 

105 

3.463 

89 

0.22527 

463 

5500 

0.05934 

172 

0.31608 

123 

0.20013 

271 

1131.9 

101 

3.552 

88 

0.23090 

463 

5600 

0.06106 

175 

0.31731 

123 

0.20314 

261 

1121.8 

98 

3.640 

89 

0.23453 

462 

5700 

0.06281 

179 

0.31854 

122 

0.20575 

251 

1112.0 

96 

3.729 

90 

0.23915 

462 

5800 

0.06460 

181 

0.31976 

121 

0.20826 

241 

1102.4 

94 

3.819 

91 

0.24377 

462 

5900 

0.06641 

184 

0.32097 

120 

0.21067 

231 

1093.0 

92 

3.910 

92 

0.24839 

460 

6000 

0.06825 

187 

0.32217 

117 

0.21298 

222 

1083.8 

89 

4.002 

93 

0.25299 

458 

6100 

0.07012 

191 

0.32334 

115 

0.21520 

214 

1074.9 

86 

4.095 

94 

0.25757 

455 

6200 

0.07203 

193 

0.32449 

114 

0.21734 

206 

1066.3 

83 

4.189 

94 

0.26212 

454 

6300 

0.07396 

196 

0.32563 

111 

0.21940 

197 

1058.0 

80 

4.283 

95 

0.26666 

451 

6400 

0.07592 

199 

0.32674 

110 

0.22137 

189 

1050.0 

77 

4.378 

96 

0.27117 

450 

6500 

0.07791 

201 

0.32784 

108 

0.22326 

181 

1042.3 

74 

4.474 

95 

0.27567 

448 

6600 

0.07992 

205 

0.32892 

106 

0.22507 

173 

1034.9 

71 

4.569 

97 

0.28015 

446 

6700 

0.08197 

208 

0.32998 

105 

0.22680 

165 

1027.8 

68 

4.666 

97 

0.28461 

444 

6800 

0.08405 

211 

0.33103 

102 

0.22845 

158 

1021.0 

65 

4.763 

98 

0.28905 

441 

6900 

0.08616 

213 

0.33205 

101 

0.23003 

151 

1014.5 

62 

4.861 

99 

0.29346 

439 

7000 

0.08829 

216 

0.33306 

98 

0.23154 

145 

1008.3 

61 

4.960 

100 

0.29785 

436 

7100 

0.09045 

220 

0.33404 

95 

0.23299 

139 

1002.2 

61 

5.060 

100 

0.30221 

433 

7200 

0.09265 

222 

0.33499 

93 

0.23438 

134 

996.1 

60 

5.160 

101 

0.30654 

430 

7300 

0.09487 

225 

0.33592 

91 

0.23572 

128 

990.1 

59 

5.261 

101 

0.31084 

426 

7400 

0.09712 

228 

0.33683 

90 

0.23700 

122 

984.2 

59 

5.362 

102 

0.31510 

424 

7500 

0.09940 

231 

0.33773 

87 

0.23822 

116 

978.3 

58 

5.464 

103 

0.31934 

421 

7600 

0.10171 

233 

0.33860 

85 

0.23938 

111 

972.5 

58 

5.567 

103 

0.32355 

419 

7700 

0.10404 

237 

0.33945 

84 

0.24049 

105 

966.7 

57 

5.670 

104 

0.32774 

416 

7800 

0.10641 

239 

0.34029 

81 

0.24154 

100 

961.0 

56 

5.774 

104 

0.33190 

413 

7900 

0.10880 

242 

0.34110 

79 

0.24254 

96 

955.4 

56 

5.878 

105 

0.33603 

410 

8000 

0.11122 

245 

0.34189 

76 

0.24350 

94 

949.8 

53 

5.983 

106 

0.34013 

406 

8100 

0.11367 

248 

0.34265 

74 

0.24444 

90 

944.5 

52 

6.089 

106 

0.34419 

404 

8200 

0.11615 

250 

0.34339 

73 

0.24534 

88 

939.3 

52 

6.195 

107 

0.34823 

400 

8300 

0.11865 

253 

0.34412 

70 

0.24622 

85 

934.1 

51 

6.302 

107 

0.35223 

398 

8400 

0.12118 

257 

0.34482 

69 

0.24707 

83 

929.0 

50 

6.409 

108 

0.35621 

395 

8500 

0.12375 

259 

0.34551 

66 

0.24790 

79 

924.0 

51 

6.517 

109 

0.36016 

391 

8600 

0.12634 

262 

0.34617 

65 

0.24869 

76 

918.9 

50 

6.626 

109 

0.36407 

389 

8700 

0.12896 

264 

0.34682 

63 

0.24945 

73 

913.9 

49 

6.735 

110 

0.36796 

387 

8800 

0.13160 

268 

0.34745 

61 

0.25018 

71 

909.0 

49 

6.845 

110 

0.37183 

383 

8900 

0.13428 

270 

0.34806 

59 

0.25089 

68 

904.1 

49 

6.955 

111 

0.37566 

380 

9000 

0.13698 

273 

0.34865 

57 

0.25157 

68 

899.2 

47 

7.066 

112 

0.37946 

377 

9100 

0.13971 

276 

0.34922 

56 

0.25225 

67 

894.5 

47 

7.178 

112 

0.38323 

375 

9200 

0.14247 

278 

0.34978 

54 

0.25292 

66 

889.8 

47 

7.290 

112 

0.38698 

372 

9300 

0.14525 

282 

0.35032 

53 

0.25358 

65 

885.1 

46 

7.402 

114 

0.39070 

369 

9400 

0.14807 

284 

0 . 3.5085 

52 

0.25423 

64 

880.5 

46 

7.516 

114 

0.39439 

366 

9500 

0.15091 

287 

0.35137 

50 

0.25487 

61 

875.9 

45 

7.630 

114 

0.39805 

364 

9600 

0.15378 

290 

0.35187 

49 

0.25548 

61 

871.4 

45 

7.744 

115 

0.40169 

361 

9700 

0.15668 

293 

0.35236 

47 

0.25609 

60 

866.9 

45 

7.859 

116 

0.40530 

358 

9800 

0.15961 

296 

0.35283 

46 

0.25669 

58 

862.4 

44 

7.975 

116 

0.40888 

356 

9900 

0.16257 

298 

0.35329 

44 

0.25727 

57 

858.0 

44 

8.091 

117 

0.41244 

353 

10000 

0.16555 

301 

0.35373 

44 

0.25784 

59 

853.6 

42 

8.208 

117 

0.41597 

350 
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7 X 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

r 

A 

logQ 

A 

10000 

0.16555 

301 

0.35373 

44 

0.25784 

59 

853.6 

42 

8.208 

117 

0.41597 

350 

10100 

0.15856 

304 

0.35417 

42 

0.25843 

57 

849.4 

43 

8.325 

118 

0.41947 

348 

10200 

0.17160 

307 

0.35459 

42 

0.25900 

58 

845.1 

42 

8.443 

119 

0.42295 

346 

40300 

0.17467 

310 

0.35501 

40 

0.25958 

56 

840.9 

41 

8.562 

119 

0.42641 

343 

10400 

0.17777 

313 

0.35541 

40 

0.26014 

57 

836.8 

41 

8.681 

120 

0.42984 

342 

10500 

0.18090 

315 

0.35581 

39 

0.26071 

55 

832.7 

42 

8.801 

120 

0.43326 

339 

10600 

0.18405 

318 

0.35620 

38 

0.26126 

55 

828.5 

40 

8.921 

121 

0.43665 

336 

10700 

0.18723 

321 

0.35658 

36 

0.26181 

54 

824.5 

41 

9.042 

122 

0.44001 

335 

10800 

0.19044 

324 

0.35694 

36 

0.26235 

54 

820.4 

40 

9.164 

122 

0.44336 

332 

10900 

0.19368 

327 

0.35730 

35 

0.26289 

53 

816.4 

40 

9.286 

123 

0.44668 

330 

11000 

0.19695 

330 

0.35765 

34 

0.26342 

52 

812.4 

38 

9.409 

123 

0.44998 

328 

11100 

0.20025 

333 

0.35799 

34 

0.26394 

52 

808.6 

38 

9.532 

124 

0.45326 

327 

11200 

0.20358 

335 

0.35833 

33 

0.26446 

51 

804.8 

38 

9.656 

125 

0.45653 

324 

11300 

0.20693 

339 

0.35866 

32 

0.26497 

52 

801.0 

38 

9.781 

125 

0.45977 

323 

11400 

0.21032 

341 

0.35898 

32 

0.26549 

51 

797.2 

37 

9.906 

126 

0.46300 

321 

11500 

0.21373 

345 

0.35930 

31 

0.26600 

51 

793.5 

38 

10.032 

126 

0.46621 

318 

11600 

0.21718 

347 

0.35961 

31 

0.26651 

50 

789.7 

37 

10.158 

127 

0.46939 

317 

11700 

0.22065 

351 

0.35992 

29 

0.26701 

50 

786.0 

37 

10.285 

127 

0.47256 

314 

11800 

0.22416 

353 

0.36021 

30 

0.26751 

50 

782.3 

36 

10.412 

128 

0.47570 

313 

11900 

0.22769 

356 

0.36051 

28 

0.26801 

50 

778.7 

37 

10.540 

129 

. 0.47883 

311 

12000 

0.23125 

359 

0.36079 

27 

0.26851 

50 

775.0 

36 

10.669 

129 

0.48194 

309 

12100 

0.23484 

362 

0.36106 

26 

0.26901 

51 

771.4 

36 

10.798 

130 

0.48503 

307 

12200 

0.23846 

365 

0.36132 

26 

0.26952 

50 

767.8 

36 

10.928 

131 

0.48810 

305 

12300 

0.24211 

368 

0.36158 

26 

0.27002 

50 

764.2 

35 

11.059 

131 

0.49115 

304 

12400 

0.24579 

372 

0.36184 

26 

0.27052 

51 

760.7 

36 

11.190 

132 

0.49419 

302 

12500 

0.24951 

374 

0.36210 

26 

0.27103 

51 

757.1 

35 

11.322 

132 

0.49721 

300 

12600 

0.25325 

377 

0.36236 

25 

0.27154 

51 

753.6 

35 

11.454 

133 

0.50021 

299 

12700 

0.25702 

380 

0.36261 

25 

0.27205 

51 

750.1 

35 

11.587 

134 

0.50320 

297 

12800 

0.26082 

383 

0.36286 

25 

0.27256 

52 

746.6 

35 

11.721 

134 

0.50617 

295 

12900 

0.26465 

386 

0.36311 

25 

0.27308 

51 

743.1 

35 

11.855 

135 

0.50912 

294 

13000 

0.26851 

389 

0.36336 

23 

0.27359 

52 

739.6 

34 

11.990 

135 

0.51206 

292 

13100 

0.27240 

392 

0.36359 

24 

0.27411 

52 

736.2 

35 

12.125 

137 

0.51498 

291 

13200 

0.27632 

395 

0.36383 

23 

0.27463 

53 

732.7 

34 

12.262 

136 

0.51789 

289 

13300 

0.28027 

399 

0.36406 

23 

0.27516 

53 

729.3 

34 

12.398 

138 

0.52078 

288 

13400 

0.28426 

401 

0.36429 

23 

0.27569 

54 

725.9 

34 

12.536 

138 

0.52366 

286 

13500 

0.28827 

405 

0.36452 

23 

0.27623 

54 

722.5 

34 

12.674 

139 

0.52652 

285 

13600 

0.29232 

409 

0.36475 

23 

0.27677 

54 

719.1 

33 

12.813 

139 

0.52937 

284 

13700 

0.29641 

411 

0.36498 

22 

0.27731 

54 

715.8 

34 

12.952 

140 

0.53221 

282 

13800 

0.30052 

414 

0.36520 

23 

0.27785 

55 

712.4 

33 

13.092 

141 

0.53503 

281 

13000 

0.30466 

418 

0.36543 

22 

0.27840 

55 

709.1 

33 

13.233 

141 

0.53784 

280 

14000 

0.30884 

421 

0.36565 

22 

0.27895 

56 

705.8 

33 

13.374 

142 

0.54064 

279 

14100 

0.31305 

424 

0.36587 

22 

0.27951 

56 

702.5 

33 

13.516 

143 

0.54343 

278 

14200 

0.31729 

428 

0.36609 

22 

0.28007 

56 

699.2 

32 

13.659 

143 

0.5462J 

276 

14300 

0.32157 

430 

0.36631 

21 

0.28063 

57 

696.0 

33 

13.802 

144 

0.54897 

276 

14400 

0.32587 

435 

0.36652 

22 

0.28120 

58 

692.7 

32 

13.946 

145 

0.55173 

274 

14500 

0.33022 

437 

0.36674 

21 

0.28178 

57 

689.5 

33 

14.091 

145 

0.55447 

273 

14600 

0.33459 

441 

0.36Q95 

22 

0.28235 

59 

686.2 

32 

14.236 

146 

0.55720 

272 

14700 

0.33900 

445 

0.36717 

21 

0.28294 

58 

683.0 

32 

14.382 

147 

0.55992 

271 

14800 

0.34345 

447 

0.36738 

22 

0.28352 

60 

679.8 

31 

14.529 

148 

0.56263 

270 

14900 

0.34792 

451 

0.36760 

21 

0.28412 

59 

676.7 

32 

14.677 

148 

0.58533 

269 

15000 

0.35243 

454 

0.36781 

21 

0.28471 

60 

673.5 

31 

14.825 

149 

0.56802 

268 
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Zma c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T* 

A 

log Q 

A 

15000 

0.35243 

454 

0.36781 

21 

0.28471 

60 

673.5 

31 

14.825 

149 

0.56802 

268 

15100 

0.35697 

458 

0.36802 

21 

0.28531 

61 

670.4 

31 

14.974 

150 

0.57070 

266 

15200 

0.36155 

461 

0.36823 

21 

0.28592 

61 

667.3 

32 

15.124 

150 

0.57336 

266 

15300 

0.36616 

465 

0.36844 

20 

0.28653 

61 

664.1 

31 

15.274 

151 

0.57602 

265 

15400 

0.37181 

468 

0.36864 

21 

0.28714 

62 

661.1 

30 

15.425 

152 

0.57867 

264 

15500 

0.37649 

472 

0.36885 

21 

0.28776 | 

62 

658.0 

31 

15.577 

152 

0.58131 

263 

15600 

0.38121 

475 

0.36906 

22 

0.28838 

63 

654.9 

30 

15.729 

153 

0.58394 

262 

15700 

0.38596 

479 

0.36928 

21 

0.28901 

63 

651.9 

31 

15.882 

154 

0.58656 

261 

15800 

0.39075 

482 

0.36949 

21 

0.28964 

64 

648.8 

30 

16.036 

155 

0.58917 

260 

15900 

0.39557 

486 

0.36970 

21 

0.29028 

64 

645.8 

30 

16.191 

155 

0.59177 

259 

16000 

0.39943 

489 

0.36991 

21 

0.29092 

66 

642.8 

30 

16.348 

159 

0.59436 

258 

16100 

0.40432 

494 

0.37012 

21 

0.29158 

65 

639.8 

30 

16.502 

157 

0.59694 

258 

16200 

0.40926 

497 

0.37033 

22 

0.29223 

66 

636.8 

30 

16.659 

157 

0.59952 

257 

16300 

0.41423 

500 

0.37055 

21 

0.29289 

67 

633.8 

29 

16.816 

158 

0.60209 

256 

16400 

0.41923 

505 

0.37076 

21 

0.29356 

67 

630.9 

30 

16.974 

160 

0.60465 

256 

16500 

0.42428 

508 

0.37097 

21 

0.29423 

67 

627.9 

29 

17.134 

159 

0.60721 

254 

16600 

0.42936 

512 

0.37118 

21 

0.29490 

67 

625.0 

29 

17.293 

160 

0.60975 

254 

16700 

0.43448 

515 

0.37139 

22 

0.29557 

68 

622.1 

29 

17.453 

161 

0.61229 

253 

16800 

0.43963 

520 

0.37161 

21 

0.29625 

68 

619.2 

29 

17.614 

162 

0.61482 

252 

16900 

0.44483 

523 

0.37182 

21 

0.29693 

68 

616.3 

29 

17.776 

163 

0.61734 

252 

17000 

0.45006 

527 

0.37203 

22 

0.29761 

69 

613.4 

28 

17.939 

163 

0.61986 

251 

17100 

0.45533 

531 

0.37225 

21 

0.29830 

70 

610.6 

29 

18.102 

164 

0.62237 

251 

17200 

0.46064 

536 

0.37246 

22 

0.29900 

70 

607.7 

28 

18.266 

165 

0.62488 

250 

17300 

0.46600 

539 

0.37268 

22 

0.29970 

71 

604.9 

28 

18.431 

166 

0.62738 

249 

17400 

0.47139 

543 

0.37290 

22 

0.30041 

71 

602.1 

28 

18.597 

167 

0.62987 

249 

17500 

0.47682 

547 

0.37312 

22 

0.30112 

71 

599.3 

28 

18.764 

167 

0.63236 

248 

17600 

0.48229 

551 

0.37334 

22 

0.30183 

71 

596.5 

28 

18.931 

168 

0.63484 

247 

17700 

0.48780 

556 

0.37356 

22 

0.30254 

72 

593.7 

28 

19.099 

169 

0.63731 

247 

17800 

0.49336 

559 

0.37378 

23 

0.30326 

72 

590.9 

27 

19.268 

170 

0.63978 

246 

17900 

0.49895 

563 

0.37401 

22 

0.30398 

73 

588.2 

28 

19.438 

170 

0.64224 

246 

18000 

0.50458 

568 

0.37423 

22 

0.30471 

73 

585.4 

27 

19.608 

171 

0.64470 

245 

18100 

0.51026 

571 

0.37445 

23 

0.30544 

74 

582.7 

28 

19.779 

172 

0.64715 

244 

18200 

0.51597 

576 

0.37468 

23 

0.30618 

74 

579.9 

27 

19.951 

172 

0.64959 

244 

18300 

0.52173 

581 

0.37491 

22 

0.30692 

75 

577.2 

27 

20.123 

174 

0.65203 

244 

18400 

0.52754 

584 

0.37513 

23 

0.30767 

75 

574.5 

27 

20.297 

174 

0.65447 

243 

18500 

0.53338 

589 

0.37536 

23 

0.30842 

75 

571.8 

27 

20.471 

175 

0.65690 

242 

18600 

0.53927 

592 

0.37559 

23 

0.30917 

76 

669.1 

26 

20.646 

177 

0.65932 

242 

18700 

0.54519 

597 

0.37582 

23 

0.30993 

76 

566.5 

26 

20.823 

176 

0.66174 

242 

18800 

0.55116 

602 

0.37605 

23 

0.31069 

76 

563.9 

27 

20.999 

178 

0.66416 

241 

18900 

0.55718 

605 

0.37628 

23 

0.31145 

77 

661.2 

26 

21.177 

179 

0.66657 

240 

19000 

0.56323 

610 

0.37651 

24 

0.31222 

76 

558.6 

26 

21.356 

179 

0.66897 

240 

19100 

0.56933 

615 

0.37675 

23 

0.31298 

77 

556.0 

26 

21.535 

180 

0.67137 

240 

19200 

0.57548 

620 

0.37698 

24 

0.31375 

77 

553.4 

26 

21.715 

181 

0.67377 

240 

19300 

0.58168 

625 

0.37722 

24 

0.31452 

78 

550.8 

25 

21.896 

182 

0.67617 

239 

19400 

0.58793 

629 

0.37746 

24 

0.31530 

78 

548.3 

26 

22.078 

183 

0.67856 

239 

19500 

0.59422 

634 

0.37770 

24 

0.31608 

78 

545.7 

25 

22.261 

184 

0.68095 

238 

19600 

0.60056 

637 

0.37794 

24 

0.31686 

79 

543.2 

26 

22.445 

184 

0.68333 

238 

19700 

0.60693 

643 

0.37818 

25 

0.31765 

80 

540.6 

! 25 

22.629 

186 

0.68571 

238 

19800 

0.61336 

647 

0.37843 

24 

0.31845 

80 

538.1 

25 

22.815 

186 

0.68809 

237 

19900 

0.61983 

652 

0.37867 

25 

0.31925 

80 

535.6 

25 

23.001 

187 

0.69046 

237 

20000 

0.62635 

657 

0.37892 

24 

0.32005 

80 

533.1 

1 25 

23.188 

188 

0.69283 

237 
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A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

61 

0.25000 

115 

0.00000 

360 

2300.0 

281 

0.000 

44 

0.00000 

352 

100 

0.00061 

62 

0.25115 

114 

0.00360 

358 

2271.9 

278 

0.044 

44 

0.00352 

354 

200 

0.00123 

64 

0.25229 

113 

0.00718 

358 

2244.1 

276 

0.088 

45 

0.00706 

357 

300 

0.00187 

64 

0.25342 

112 

0.01076 

358 

2216.5 

274 

0.133 

45 

0.01063 

359 

400 

0.00251 

66 

0.25454 

111 

0.01434 

3$> 

2189.1 

271 

0.178 

46 

0.01422 

362 

500 

0.00317 

67 

0.25565 

111 

0.01793 

360 

2162.0 

269 

0.224 

47 

0.01784 

365 

600 

0.00384 

67 

0.25676 

110 

0.02153 

362 

2135.1 

266 

0.271 

47 

0.02149 

367 

700 

0.00451 

69 

0.25786 

109 

0.02515 

364 

2108.5 

264 

0.318 

48 

0.02516 

370 

800 

0.00520 

70 

0.25895 

108 

0.02879 

365 

2082.1 

262 

0.366 

48 

0.02886 

373 

900 

0.00590 

71 

0.26003 

107 

0.03244 

366 

2055.9 

259 

0.414 

49 

0.03259 

375 

1000 

0.00661 

72 

0.26110 

106 

0.03610 

368 

2030.0 

257 

0.463 

50 

0.03634 

378 

1100 

0.00733 

7*4 

0.26216 

106 

0.03978 

369 

2004.3 

255 

0.513 

50 

0.04012 

381 

1200 

0.00807 

75 

0.26322 

107 

0.04347 

370 

1978.8 

252 

0.563 

51 

0.04393 

383 

1300 

0.00882 

76 

0.26429 

107 

0.04717 

372 

1953.6 

250 

0.614 

51 

0.04776 

385 

1400 

0.00958 

78 

0.26536 

108 

0.05089 

373 

1928.6 

247 

0.665 

52 

0.05161 

388 

1500 

0.01036 

79 

0.26644 

108 

0-05462 

375 

1903.9 

245 

0.717 

53 

0.05549 

391 

1600 

0.01115 

81 

0.26752 

109 

0.05837 

376 

1879.4 

242 

0.770 

54 

0.05940 

393 

1700 

0 01196 

82 

0.26861 

110 

0 06213 

378 

1855.2 

240 

0.824 

54 

0.06333 

396 

1800 

0.01278 

83 

0.26971 

111 

0.06591 

379 

1831.2 

237 

0.878 

55 

0.06729 

398 

1900 

0.01361 

82 

0.27082 

113 

0.06970 

380 

1807.5 

235 

0.933 

56 

0.07127 

401 

2000 

0.01446 

86 

0.27195 

114 

0.07350 

380 

1784.0 

232 

0.989 

56 

0.07528 

403 

2100 

0.01532 

88 

0.27309 

115 

0.07730 

380 

1760.8 

229 

1.045 

57 

0.07981 

405 

2200 

0.01620 

90 

0.27424 

117 

0.08110 

380 

1737.9 

227 

1.102 

58 

0.08336 

408 

2300 

0.01710 

92 

0.27541 

118 

0.08490 

380 

1715.2 

224 

1.160 

59 

0.08744 

410 

2400 

0.01802 

93 

0.27659 

119 

0.08870 

381 

1692.8 

221 

1.219 

60 

0.09154 

413 

2500 

0.01895 

95 

0.27778 

121 

0.09251 

382 

1670.7 

219 

1.279 

60 

0.09567 

415 

2600 

0.01990 

96 

0.27899 

122 

0.09633 

383 

1648.8 

216 

1.339 

61 

0.09982 

417 

2700 

0.02086 

98 

0.28021 

123 

0.10016 

384 

1627.2 

213 

1.400 

62 

0.10399 

419 

2800 

0.02184 

100 

0.28144 

124 

0.10400 

385 

1605.9 

211 

1.462 

63 

0.10818 

422 

2900 

0.02284 

102 

0.28268 

125 

0.10785 

385 

1584.8 

209 

1.525 

63 

0.11240 

424 

3000 

0.02386 

104 

0.28393 

127 

0.11170 

385 

1563.9 

206 

1.588 

64 

0.11664 

426 

3100 

0.02490 

106 

0.28520 

127 

0.11555 

383 

1543.3 

203 

1.652 

65 

0.12090 

429 

3200 

0.02596 

107 

0.28647 

127 

0.11938 

381 

1523.0 

201 

1.717 

66 

0.12519 

431 

3300 

0.02703 

110 

0.28774 

127 

0.12319 

378 

1502.9 

198 

1.783 

67 

0.12950 

433 

3400 

0.02813 

112 

0.28901 

128 

0.12697 

376 

1483.1 

195 

1.850 

68 

0.13383 

435 

3500 

0.02925 

115 

0.29029 

129 

0.13073 

375 

1463.6 

191 

1.918 

69 

0.13818 

437 

3600 

0.03040 

116 

0.29158 

129 

0.13448 

376 

1444.5 

188 

1.987 

70 

0.14255 

439 

3700 

0.03156 

118 

0.29287 

130 

0.13824 

377 

1425.7 

185 

2.057 

70 

0.14694 

441 

3800 

0.03274 

120 

0.29417 

130 

0.14201 

379 

1407.2 

183 

2.127 

71 

0.15135 

444 

3900 

0.03394 

123 

0.29547 

131 

0.14580 

380 

1388.9 

181 

2.198 

73 

0.15579 

446 

4000 

0.03517 

125 

0.29678 

130 

0.14960 

380 

1370.8 

179 

2.271 

73 

’ 0.16025 

450 

4100 

0.03642 

128 

0.29808 

129 

0.15340 

379 

1352.9 

176 

2.344 

74 

0.16475 

451 

4200 

0.03770 

130 

0.29937 

128 

0.15719 

376 

1335.3 

171 

2.418 

76 

0.16926 

452 

4300 

0.03900 

133 

0.30065 

128 

0.16095 

371 

1318.2 

166 

2.494 

76 

0.17378 

454 

4400 

0.04033 

135 

0.30193 

128 

0.16466 

365 

1301.6 

161 

2.570 

77 

0.17832 

455 

4500 

0.04168 

138 

0.30321 

128 

0.16831 

359 

1285.5 

157 

2.647 

78 

0.18287 

457 

4600 

0.04306 

140 

0.30449 

128 

0.17190 

353 

1269.8 

152 

2.725 

79 

0.18744 

458 

4700 

0.04446 

143 

0.30577 

127 

0.17543 

348 

1254.6 

147 

2.804 

81 

0.19202 

460 

4800 

0.04589 

146 

0.30704 

127 

0.17891 

342 

1239.9 

142 

2.885 

81 

0.19662 

461 

4900 

0.04735 

148 

0.30831 

127 

0.18233 

337 

1225.7 

137 

2.966 

82 

0.20123 

463 

5000 

0.04883 

151 

0.30958 

128 

0.18570 

333 

1212.0 

130 

3.048 

83 

0.20586 

465 
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0.05504 162 
0.05666 165 
0.05831 169 

0.06000 171 
0.06171 174 
0.06345 177 


0.07259 191 
0.07450 195 
0.07645 197 

0.07842 201 
0.08043 203 
0.08246 206 


0.31086 128 

0.31214 127 

0.31341 126 

0.31467 126 

0.31593 125 

0.31718 125 

0.31843 124 

0.31967 123 

0.32090 122 

0.32212 122 

0.32334 120 

0.32454 119 

0.32573 117 

0.32690 116 

0.32806 114 

0.32920 113 

0.33033 112 

0.33145 110 

0.33255 109 


1212.0 130 

1199.0 125 

1186.5 122 

1174.3 118 

1162.5 114 

1151.1 110 

1140.1 106 

1129.5 102 

1119.3 98 

1109.5 95 


1064.9 81 

1056.8 79 

1048.9 76 


3.648 89 
3.737 90 
3 827 90 


0 23011 179 
0.23190 169 
0.23359 161 


0.08452 209 1 0.33364 107 I 0.23520 154 



0.08661 212 0.33471 105 
0.08873 215 0.33576 103 
0.09088 217 0.33679 100 

0.09305 221 0.33779 98 
0.09526 223 0.33877 96 
0.09749 226 0.33973 93 

0.09975 229 0.34066 91 
0.10204 232 0.34157 89 
0.10436 235 0.34246 87 


0.23674 146 
0.23820 140 
0.23960 137 

0.24097 134 
0.24231 129 
0.24360 123 

0.24483 116 
0.24599 109 
0.24708 102 


0.10671 238 0.34333 84 0.24810 97 

0.10909 240 0.34417 80 0.24907 93 
0.11149 243 0.34497 76 0.25000 90 
0.11392 246 0.34573 72 0.25090 88 


0.25178 86 
0.25264 84 
0.25348 82 


0.11638 249 0.34645 69 
0.11887 252 0.34714 66 
0.12139 254 0.34780 65 

0.12393 257 0.34845 63 
0.12650 260 0.34908 61 
0.12910 263 0.34969 60 


0.13173 266 0.35029 60 0.25660 68 

0.13439 268 0.35089 59 0.25728 65 
0.13707 271 0.35148 58 0.25793 63 
0.13978 274 0.35206 56 0.25856 64 


0.14252 277 0.35262 55 
0.14529 279 0.35317 53 
0 14808 283 0.35370 52 

0.15091 285 0.35422 61 
0.15376 287 0.35473 49 
0.15663 291 0.35622 48 

0.15954 294 0.35570 47 

019°—18-13 


0.25920 65 
0.25985 65 
0.26050 65 


1013.4 65 

1006.9 64 

1000.5 62 

994.3 61 

988.2 59 

982.3 58 

976.5 56 

970.9 65 

965.4 54 


954.5 54 

949.1 54 

943.7 53 

938.4 52 

933.2 52 

928.0 51 

922.9 50 

917.9 50 

912.9 49 


903.1 49 

898.2 49 


888.5 47 
883.8 47 


874.5 45 
870.0 45 


4.961 99 
5.060 99 
5.159 100 

5.259 101 
5.360 102 
5.462 102 

5.564 103 
5.667 103 
5.770 104 


5.978 105 
6.083 106 
6.189 106 

6.295 107 
6.402 108 
6.510 108 


165 


log Q 

A 



0.20586 

465 

0.21051 

465 

0.21516 

465 

0.21961 

465 

0.22446 

465 

0.22911 

465 

0.23376 

465 

0.23841 

466 

0.24307 

465 

0.24772 

465 

0.25237 

464 

0.25701 

462 

0.26163 

460 

0.26623 

459 

0.27082 

457 

0.27539 

455 

0.279W 

454 

0.28448 

452 

0.28900 

451 

0.29351 

449 

0.29800 

446 

0.30246 

443 

0.30689 

440 

0.31129 

437 

0.31566 

434 

0.32000 

431 

0.32431 

428 

0.32859 

425 

0.33281 

423 

0.33707 

419 

0.34126 

416 

0.34542 

413 

0.34955 

411 

0.35366 

408 

0.35774 

404 

0.36178 

401 

0.36579 

399 

0.36978 

397 

0.37375 

393 

0.37768 

390 

0.38158 

387 

0.38545 

384 

0.38929 

381 

0.39310 

379 

0.39689 

376 

0.40065 

372 

0.40437 

367 

0.40801 

372 

0.41176 

366 

0.41542 

362 

0.41904 ! 

360 
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z T 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

tt 

A 

T’ 

A 

logQ 

A 

10000 

0.15954 

294 

0.35670 

47 

0.26800 

57 

861.0 

43 

8.077 

116 

0.41904 

360 

10100 

0.16248 

297 

0.35617 

45 

0.26357 

57 

856.7 

41 

8.193 

117 

0.42264 

358 

10200 

0.16545 

299 

0.35662 

45 

0.26414 

56 

852.6 

41 

8.310 

118 

0.42622 

355 

10300 

0.16844 

303 

0.35707 

43 

0.26470 

55 

848.5 

42 

8.428 

118 

0.42977 

353 

10400 

0.17147 

305 

0.35750 

42 

0.26525 

54 

844.3 

41 

8.546 

119 

0.43330 

351 

10500 

0.17452 

308 

0.33792 

41 

0.26579 

54 

840.2 

41 

8.065 

119 

0.43081 

348 

10600 

0.17760 

311 

0.35833 

40 

0.26633 

53 

836.1 

40 

8.784 

120 

0.44029 

346 

10700 

0.18071 

314 

0.35873 

39 

0.26686 

52 

832.1 

40 

8.904 

120 

0.44375 

343 

10800 

0.18385 

317 

0.36912 

38 

0.20738 

51 

828.1 

40 

9.024 

121 

0.44718 

341 

10900 

0.18702 

319 

0.35950 

37 

0.26789 

51 

824.1 

41 

9.145 

122 

0.45069 

339 

11000 

0.19021 

322 

0.33987 

36 

0.26840 

50 

820.0 

40 

9.267 

122 

0.45398 

337 

11100 

0.19343 

325 

0.36023 

35 

0.26890 

50 

816.0 

40 

9.389 

123 

0.45735 

334 

11200 

0.19668 

328 

0.36058 

35 

0.20940 

50 

812.0 

40 

9.512 

124 

0.46069 

332 

11300 

0.19996 

331 

0.36093 

33 

0.26990 

49 

808.0 

40 

9.636 

124 

0.40401 

330 

11400 

0.20327 

333 

0.36126 

33 

0.27039 

49 

804.0 

39 

9.760 

125 

0.46731 

329 

11500 

0.20660 

337 

0.36159 

32 

0.27088 

49 

800.1 

39 

9.885 

125 

0.47060 

326 

11600 

0.20997 

340 

0.36191 

32 

0.27137 

49 

796.2 

38 

10.010 

126 

0.47386 

324 

11700 

0.21337 

343 

0.36223 

31 

0.27186 

48 

792.4 

38 

10.136 

126 

0.47710 

322 

11800 

0.21680 

345 

0.36254 

30 

0.27234 

48 

788.6 

38 

10.262 

127 

0.48032 

320 

11900 

0.22025 

349 

0.36284 

29 

0.27282 

48 

784.8 

37 

10.339 

128 

0.48352 

318 

12000 

0.22374 

351. 

0.36313 

29 

0.27330 

49 

781.1 

37 

10.517 

128 

0.48670 

317 

12100 

0.22725 

354 

0.36342 

28 

0.27379 

48 

777.4 

36 

10.645 

129 

0.48987 

315 

12200 

0.23079 

357 

0.36370 

27 

0.27427 

49 

773.8 

36 

10.774 

130 

0.49302 

313 

12300 

0.23436 

360 

0.36397 

27 

0.27470 

49 

770.2 

35 

10.904 

130 

0.49615 

311 

12400 

0.23796 

364 

0.36424 

27 

0.27525 

49 

766.7 

35 

11.034 

131 

0.49926 

310 

12500 

0.24160 

366 

0.36451 

26 

0.27574 

49 

763.2 

35 

11.165 

131 

0.50236 

308 

12800 

0.24526 

369 

0.36477 

25 

0.27623 

49 

759.7 

35 

11.296 

132 

0.50544 

305 

12700 

0.24895 

373 

0.36502 

25 

0.27672 

49 

756.2 

34 

11.428 

133 

0.50849 

303 

12800 

0.25268 

375 

0.36527 

24 

0.27721 

50 

752.8 

34 

11.561 

133 

0.51152 

302 

12900 

0.25643 

379 

0.36551 

24 

0.27771 

49 

749.4 

34 

11.694 

134 

0.51454 

300 

13000 

0.26022 

381 

0.36575 

24 

0.27820 

50 

746.0 

34 

11.828 

135 

0.51754 

299 

13100 

0.26403 

383 

0.36599 

24 

0.27870 

50 

742.6 

35 

11.963 

135 

0.52053 

297 

13200 

0.26786 

387 

0.36623 

23 

0.27920 

50 

739.1 

34 

12.098 

136 

0.52351 

296 

13300 

0.27173 

391 

0.36646 

23 

0.27970 

51 

735.7 

34 

12.234 

136 

0.52647 

295 

13400 

0.27564 

393 

0.36669 

23 

0.28021 

51 

732.3 

34 

12.370 

136 

0.52942 

293 

13500 

0.27957 

397 

0.36592 

23 

0.28072 

51 

728.9 

34 

12.506 

138 

0.53235 

292 

13600 

0.28354 

400 

0.36715 

22 

0.28123 

51 

725.5 

34 

12.644 

138 

0.53527 

290 

13700 

0.28754 

403 

0.36737 

23 

0.28174 

52 

722.1 

34 

12.782 

139 

0.53817 

289 

13800 

0.29157 

406 

0.36760 

22 

0.28226 

52 

718.7 

33 

12.921 

139 

0.54106 

287 

13900 

0.29563 

410 

0.30782 

21 

0.28278 

52 

715.4 

34 

13.060 

140 

0.54393 

286 

14000 

0.29973 

413 

0.36803 

22 

0.28330 

52 

712.0 

34 

13.200 

141 

0.54679 

285 

14100 

0.30386 

416 

0.36825 

21 

0.28382 

52 

708.6 

33 

13.341 

141 

0.54964 

283 

14200 

0.30802 

419 

0.36846 

21 

0.28434 

53 

705.3 

33 

13.482 

142 

0.55247 

282 

14300 

0.31221 

423 

0.36867 

21 

0.28487 

54 

702.0 

34 

13.624 

143 

0.55529 

281 

14400 

0.31644 

426 

0.36888 

21 

0.28641 

54 

698.6 

33 

13.767 

144 

0,55810 

280 

14500 

0.32070 

429 

0.36909 

21 

0.28695 

54 

095.3 

33 

13.911 

144 

0.50090 

278 

14600 

0.32499 

432 

0.36930 

21 

0.28649 

54 

692.0 

32 

14.065 

145 

0.56368 

277 

14700 

0.32931 

436 

0.36961 

20 

0.28703 

55 

688.8 

33 

14.200 

145 

0.56645 

276 

14800 

0:33367 

439 

0.36971 

21 

0.28758 

56 

685.5 

33 

14.345 

146 

0.56921 

275 

14900 

0.33806 

442 

0.36992 

20 

0.28814 

56 

682.2 

32 

14.491 

147 

0.57196 

273 

15000 

0.34248 

445 

0.37012 

20 

0.28870 

58 

679.0 

32 

14.638 

148 

0-57469 

273 
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_ X 
Z- T 

A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

ti 

A 

T 

A 

logQ 

A 

15000 

0.34248 

445 

0.37012 

20 

0.28870 

58 

679.0 

32 

14.638 

148 

0.57469 

273 

15100 

0.34693 

449 

0.37032 

20 

0.28928 

58 

675.8 

32 

14.786 

148 

0.57742 

272 

15200 

0.35142 

453 

0.37052 

20 

0.28986 

59 

672.6 

31 

14.934 

149 

0.58014 

270 

15300 

0.35595 

456 

0.37072 

20 

0.29045 

59 

669.5 

31 

15.083 

150 

0.58284 

269 

15400 

0.30051 

459 

0.37092 

20 

0.29104 

60 

666.4 

31 

15.233 

151 

0.58563 

269 

15500 

0.36610 

463 

0.37112 

20 

0.29164 

60 

663.3 

31 

15.384 

151 

0.58822 

268 

15600 

0.36973 

466 

0.37132 

20 

0.29224 

61 

660.2 

31 

15.535 

152 

0.59090 

267 

15700 

0.37439 

470 

0.37152 

20 

0.29285 

61 

657.1 

31 

15.687 

152 

0.59357 

265 

15800 

0.37909 

473 

0.37172 

19 

0.29346 

€2 

654.0 

30 

15.839 

153 

0.59622 

265 

15900 

0.38382 

477 

0.37191 

20 

0.29408 

62 

651.0 

30 

15.992 

154 

0.59887 

264 

16000 

0.38859 

480 

0.37211 

20 

0.29470 

62 

648.0 

29 

16.146 

155 

0.60151 

263 

16100 

0.39339 

484 

0.37231 

20 

0.29532 

63 

645.1 

30 

16.301 

155 

0.60414 

262 

16200 

0.39823 

488 

0.37251 

20 

0.29595 

63 

642.1 

29 

16.456 

153 

0.60676 

261 

16300 

0.40311 

492 

0.37271 

20 

0.29668 

63 

639.2 

29 

16.612 

157 

0.60937 

261 

16400 

0.40803 

495 

0.37291 

21 

0.29721 

64 

636.3 

29 

16.769 

158 

0.61198 

260 

16500 

0.41298 

499 

0.37312 

20 

0.29785 

64 

633.4 

29 

16.927 

158 

0.61458 

259 

16600 

0.41797 

502 

0.37332 

20 

0.29849 

65 

630.5 

29 

17.085 

159 

0.61717 

258 

16700 

0.42299 

506 

"O.37352 

21 

0.29914 

65 

627.6 

29 

17.244 

160 

0.61975 

257 

15800 

0.42805 

510 

0.37373 

20 

0.29979 

65 

624.7 

28 

17.404 

160 

0.62232 

257 

16900 

0.43315 

514 

0.37393 

21 

0.30044 

66 

621.9 

29 

17.564 

161 

0.62489 

256 

17000 

0.43829 

517 

0.37414 

21 

0.30110 

66 

619.0 

29 

17.725 

162 

0.62745 

255 

17100 

0.44346 

521 

0.37435 

21 

0.30176 

66 

616.1 

30 

17.887 

163 

0.63000 

255 

17200 

0.44867 

526 

0.37456 

21 

0.30242 

67 

613.1 

29 

18.050 

163 

0.63255 

254 

17300 

0.45393 

529 

0.37477 

22 

0.30309 

67 

610.2 

29 

18.213 

164 

0.63509 

253 

17400 

0.45922 

533 

0.37499 

21 

0.30376 

68 

607.3 

29 

18.377 

165 

0.63762 

252 

17500 

0.46455 

537 

0.37520 

22 

0.30444 

68 

604.4 

29 

18.542 

166 

0.64014 

252 

17600 

0.46992 

541 

0.37542 

21 

0.30512 

69 

601.5 

29 

18.708 

167 

0.64266 

251 

17700 

0.47533 

546 

0.37563 

22 

0.30581 

69 

598.6 

29 

18.875 

168 

0.64517 

251 

17800 

0.48079 

549 

0.37585 

22 

0.30650 

70 

595.7 

28 

19.043 

168 

0.64768 

250 

17900 

0.48628 

563 

0.37607 

22 

0.30720 

70 

592.9 

29 

19.211 

169 

0.65018 

249 

18000 

0.49181 

557 

0.37629 

22 

0.30790 

71 

590.0 

27 

19.380 

170 

0.65267 

249 

18100 

0.49738 

562 

0.37651 

22 

0.30861 

72 

587.3 

28 

19.550 

171 

0.65516 

248 

18200 

0.50300 

566 

0.37673 

22 

0.30933 

72 

584.5 

27 

19.721 

171 

0.65764 

248 

18300 

0.50866 

570 

0.37695 

22 

0.81005 

72 

581.8 

27 

19.892 

172 

0.66012 

247 

18400 

0.51436 

574 

0.37717 

23 

0.81077 

73 

579.1 

27 

20.064 

173 

0.66259 

246 

18500 

0.52010 

578 

0.37740 

22 

0.31150 

73 

576.4 

27 

20.237 

174 

0.66505 

246 

18600 

0.52588 

582 

0.37762 

22 

0.81223 

74 

573.7 

27 

20.411 

175 

0.66751 

246 

18700 

0.53170 

587 

0.87784 

23 

0.81297 

74 

571.0 

27 

20.586 

176 

0.66997 

245 

18800 

0.53757 

591 

0.87807 

22 

0.31371 

74 

568.3 

26 

20.762 

176 

0.67242 

244 

18900 

0.54348 

595 

0.87829 

23 

0.31445 

75 

565.7 

27 

20.938 

177 

0.67486 

244 

19000 

0.54943 

599 

0.87852 

23 

0.81520 

74 

563.0 

25 

21.115 

178 

0.67730 

244 

19100 

0.55542 

604 

0.87875 

22 

0.31594 

75 

560.5 

26 

21.293 

179 

0.67974 

243 

19200 

0.56146 

609 

0.37897 

23 

0.31669 

75 

557.9 

25 

21.472 

179 

0.68217 

242 

19300 

0.56755 

613 

0.87920 

23 

0.31744 

75 

555.4 

25 

21.651 

180 

0.68459 

242 

19400 

0.57388 

618 

0.37943 

23 

0.81819 

76 

552.9 

25 

21.831 

182 

0.68701 

242 

19500 

0.57986 

622 

0.37966 

23 

0.31896 

76 

560.4 

25 

22.013 

182 

0.68943 

241 

19600 

0.58608 

627 

0.87989 

23 

0.31971 

77 

647.9 

25 

22.195 

183 

0.69184 

241 

19700 

0.59235 

631 

0.38012 

23 

0.82048 

77 

545.4 

25 

22.378 

183 

0.69425 

241 

19800 

0.59866 

636 

0.88035 

24 

0.32125 

77 

542.9 

24 

22.561 

185 

0.69666 

240 

19900 

0.60502 

640 

0.38059 

23 

0.32202 

78 

540.5 

25 

22.746 

186 

0.69906 

239 

20000 

0.61142 

645 

0.38082 

24 

0.82280 

78 

588.0 

24 

22.932 

187 

0.70145 

238 
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*-# 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T , 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

58 

0.25000 

113 

0.00000 

348 

2350.0 

286 

0.000 

42 

0.00000 

342 

100 

0.00058 

59 

0.25113 

112 

0.00348 

350 

2321.4 

283 

0.042 

43 

0 00342 

344 

200 

0.00117 

60 

0.25225 

111 

0 00698 

352 

2293.1 

280 

0.085 

44 

0.00686 

348 

300 

0.00177 

62 

0.25336 

110 

0.01050 

353 

2265.1 

277 

0.129 

44 

0.01034 

353 

400 

0.00239 

63 

0.25446 

109 

0.01403 

355 

2237.4 

275 

0.173 

45 

0.01387 

359 

500 

0.00302 

63 

0.25555 

109 

0.01758 

356 

2209.9 

272 

0.218 

46 

0.01746 

365 

600 

0.00365 

66 

0.25664 

108 

0.02114 

358 

2182.7 

270 

0.264 

46 

0.02111 

372 

700 

0.00431 

66 

0.25772 

107 

0.02472 

360 

2155.7 

267 

0.310 

47 

0 02483 

377 

800 

0.00*97 

67 

0.25879 

106 

0.02832 

361 

2129.0 

265 

0.357 

47 

0.02860 

380 

900 

0.00564 

69 

0.25985 

105 

0.03193 

363 

2102.5 

262 

0.404 

48 

0.03240 

382 

1000 

0.00633 

69 

0.26090 

106 

0.03556 

365 

2076.3 

260 

0.452 

48 

0.03622 

383 

1100 

0.00702 

71 

0.26196 

107 

0.03921 

367 

2050.3 

257 

0.500 

49 

0.04005 

384 

1200 

0.00773 

72 

0.26303 

107 

0.04288 

368 

2024.6 

255 

0.549 

50 

0.04389 

385 

1300 

0.00845 

73 

0.26410 

108 

0.04656 

370 

1999.1 

254 

0.599 

50 

0.04774 

386 

1400 

0.00918 

75 

0.26518 

109 

0.05026 

371 

1973.7 

252 

0.649 

51 

0.05160 

387 

1500 

0.00993 

76 

0.26627 

109 

0.05397 

372 

1948.5 

250 

0.700 

52 

0.05547 

388 

1600 

0.01069 

77 

0.36736 

110 

0.05769 

374 

1923.5 

248 

0.752 

53 

0.05935 

389 

1700 

0.01146 

78 

0.26846 

111 

0.06143 

375 

1898.7 

246 

0.805 

53 

0.06324 

389 

1800 

0.01224 

80 

0.26957 

112 

0.06518 

376 

1874.1 

243 

0.858 

53 

0.06713 

390 

1900 

0.01304 

81 

0.27069 

112 

0.06894 

379 

1849.8 

242 

0.911 

55 

0.07103 

391 

2000 

0.01385 

82 

0.27181 

113 

0.07273 

382 

1825.6 

240 

0.966 

55 

0.07494 

393 

2100 

0.01467 

84 

0.27294 

113 

0.07655 

383 

1801.6 

237 

1.021 

55 

0.07887 

396 

2200 

0.01551 

85 

0.27407 

113 

0.08038 

383 

1777.9 

233 

1.076 

57 

0.08283 

400 

2300 

0.01636 

87 

0.27520 

114 

0.08421 

384 

1754.6 

230 

1.133 

57 

0.08683 

404 

2400 

0.01723 

89 

0.27634 

114 

0.08805 

385 

1731.6 

226 

1.190 

58 

0.09087 

407 

2500 

0.01812 

91 

0.27748 

115 

0.09190 

384 

1709.0 

224 

1.248 

59 

0.09494 

410 

2600 

0.01903 

92 

0.27863 

116 

0.09574 

385 

1686.6 

220 

1.307 

60 

0.09904 

415 

2700 

0.01995 

94 

0.27979 

117 

0.09959 

385 

1664.6 

217 

1.367 

60 

0.10319 

418 

2800 

0.02089 

95 

0.28096 

119 

0.10344 

386 

1642.9 

214 

1.427 

62 

0.10737 

421 

2900 

0.02184 

97 

0.28215 

120 

0.10730 

386 

1621.5 

210 

1.489 

62 

0.11158 

425 

3000 

0.02281 

99 

0.28335 

123 

0.11116 

384 

1600.5 

207 

1.551 

63 

0.11583 

427 

3100 

0.02380 

101 

0.28458 

126 

0.11500 

382 

1579.8 

205 

1.614 

64 

0.12010 

429 

3200 

0.02481 

103 

0.28584 

128 

0.11882 

381 

1559.3 

203 

1.678 

64 

0.12439 

430 

3300 

0.02584 

105 

0.28712 

128 

0.12263 

380 

1539.0 

201 

1.742 

66 

0.12869 

432 

3400 

0.02689 

107 

0.28840 

128 

0.12643 

378 

1518.9 

198 

1.808 

66 

0.13301 

433 

3500 

0.02796 

109 

0.28968 

128 

0.13021 

379 

1499.1 

196 

1.874 

67 

0.13734 

435 

3600 

0.0290t‘^ 

111 

0.29096 

128 

0.13400 

380 

1479.5 

194 

1.941 

69 

0.14169 

436 

3700 

0.03016 

113 

0.29224 

128 

0.13780 

380 

1460.1 

192 

2.010 

69 

0.14605 

438 

3800 

0.03129 

115 

0.29352 

129 

0.14160 

381 

1440.9 

190 

2.079 

70 

0.15043 

439 

3900 

0.03244 

117 

0.29481 

129 

0.14541 

381 

1421.9 

187 

2.149 

71 

0.15482 

441 

4000 

0.03361 

120 

0.29610 

129 

0.14922 

381 

1403.2 

185 

2.220 

72 

0.15923 

443 

4100 

0.03481 

122 

0.29739 

130 

0.15303 

379 

1384.7 

181 

2.292 

73 

0.16366 

446 

4200 

0.03603 

124 

0.29869 

130 

0.15682 

376 

1366.6 

176 

2.365 

73 

0.16812 

449 

4300 

0.08727 

127 

0.29999 

131 

0.16068 

372 

1349.0 

172 

2.438 

75 

0.17261 

451 

4400 

0.03854 

130 

0.30130 

131 

0.16430 

369 

1381.8 

168 

2.513 

76 

0.17712 

454 

4500 

0.03984 

131 

0.30261 

132 

0.16799 

365 

1315.0 

164 

2.589 

76 

0.18166 

457 

4600 

0.04116 

134 

0.30393 

133 

0.17164 

362 

1298.6 

160 

2.665 

77 

0.18623 

460 

4700 

0.04249 

137 

0.30526 

133 

0.17526 

358 

1282.6 

155 

2.742 

79 

0.19083 

463 

4800 

0.04386 

139 

0.30659 

133 

0.17884 

353 

1267.1 

151 

2.821 

79 

0.19546 

465 

4900 

0.04525 

141 

0.30792 

134 

0.18237 

348 

1252.0 

147 

2.900 

80 

0.20011 

468 

5000 

0.04666 

144 

0.30926 

134 

0.18585 1 

343 

1237.3 

173 

2.980 

80 

0.20479 

1 469 
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Z -~C 

n 

n 

H 

B 

logB ' 

D 

u 

A 


D 

ItyQ 

A 

5000 

0.04666 

144 

0.30926 

134 

0.18585 

343 

1237.3 

142 

2.980 

80 

0.20479 

469 

5100 

0.04810 

148 

0.31060 

133 

0.18928 

336 

1223.1 

137 

3.060 

81 

0.20948 

468 

5200 

0.04958 

151 

0.31193 

133 

0.19264 

330 

1209.4 

132 

3.141 

83 

0.21416 

469 

5300 

0.05109 

153 

0.31326 

132 

0.19594 

323 

1196.2 

127 

3.224 

83 

0.21885 

468 

5400 

0.05262 

156 

0.31458 

132 

0.19917 

315 

1183.5 

122 

3.307 

85 

0.22353 

469 

5500 

0.06418 

158 

0.31590 

130 

0.20232 

307 

1171.3 

119 

3.392 

86 

0.22822 i 

469 

5600 

0.06576 

161 

0.31720 

131 

0.20539 

299 

1159.4 

114 

3.478 

87 

0.23291 

468 

5700 

0.05737 

164 

0.31851 

129 

0.20838 

290 

1148.0 

109 

3.565 

88 

0.28759 

469 

5800 

0.05901 

167 

0.31980 

129 

0.21128 

281 

1137.1 

104 

3.653 

89 

0.24228 

468 

5900 

0.06068 

169 

0.32109 

128 

0.21409 

271 

1126.7 

99 

3.742 

91 

0.24696 

469 

6000 

0.06237 

173 

0.32237 

127 

0.21680 

261 

1116.8 

95 

3.833 

91 

0.25165 

469 

6100 

0.06410 

175 

0.32364 

126 

0.21941 

250 

1107.3 

92 

3.924 

92 

0.25634 

468 

6200 

0.06585 

179 

0.32490 

123 

0.22191 

241 

1098.1 

90 

4.016 

92 

0.26102 

466 

6300 

0.06764 

181 

0.32613 

121 

0.22432 

231 

1089.1 

88 

4.108 

92 

0.26568 

465 

6400 

0.06945 

185 

0.32734 

119 

0.22663 

221 

1080.3 

85 

4.200 

93 

0.27033 

463 

6500 

0.07130 

187 

0.32853 

116 

0.22884 

211 

1071.8 

83 

4.293 

94 

0.27496 

461 

6600 

0-07317 

190 

0.32969 

114 

0.23095 

202 

1063.5 

81 

4.387 

94 

0.27957 

460 

6700 

0.07507 

193 

0.33083 

112 

0.23297 

193 

1055.4 

78 

4.481 

94 

0.28417 

459 

6800 

0.07700 

195 

0.33195 

109 

0.23490 

184 

1047.6 

76 

4.575 

95 

0.28876 

457 

6900 

0.07895 

199 

0.33304 

107 

0.23674 

176 

1040.0 

73 

4.670 

96 

0.29333 

455 

7000 

0.08094 

202 

0.33411 

105 

0.23850 

160 

1082.7 

71 

4.766 

96 

0.29788 

453 

7100 

0.08296 

204 

0.33516 

104 

0.24019 

163 

1025.6 

70 

4.862 

97 

0.30241 

450 

7200 

0.08500 

208 

0.33620 

102 

0.24182 

156 

1018.6 

68 

4.959 

98 

0.30691 

447 

7300 

0.08708 

210 

0.33722 

101 

0.24338 

150 

1011.8 

66 

5.057 

99 

0.31138 

446 

7400 

0.08918 

213 

0.33823 

99 

0.24488 

143 

1005.2 

64 

5.156 

100 

0.31584 

443 

7500 

0.09131 

216 

0.33922 

98 

0.24631 

136 

998.8 

63 

5.256 

100 

0.32027 

440 

7600 

0.09347 

219 

0.34020 

96 

0.24767 

131 

992.5 

60 

5.356 

101 

0.32467 

437 

7700 

0.09566 

222 

0.34116 

95 

0.24898 

124 

966.5 

59 

5.457 

103 

0.32904 

436 

7800 

0.09788 

225 

0.34211 

93 

0.25022 

118 

980.6 

57 

5.560 

103 

0.33340 

433 

7900 

0.10013 

227 

0.34304 

92 

0.25140 

111 

974.9 

56 

5.663 

104 

0.38773 

431 

8000 

0.10240 

230 

0.34396 

90 

0.25251 

106 

969.3 

54 

5.767 

105 

0.34204 

429 

8100 

0.10470 

234 

0.34486 

87 

0.25357 

103 

963.9 

53 

5.872 

106 

0.34633 

427 

8200 

0.10704 

236 

0.34573 

84 

0.25460 

99 

958.6 

52 

5.978 

106 

0.35060 

423 

8300 

0.10940 

238 

0.34657 

82 

0.25559 

95 

953.4 

52 

6.084 

106 

0.35483 

418 

8400 

0.11178 

242 

0.34739 

79 

0.25654 

91 

948.2 

53 

6.190 

106 

0.35901 

415 

8500 

0.11420 

244 

0.34818 

76 

0.25745 

87 

942.9 

53 

6.296 

106 

0.36316 

412 

8600 

0.11664 

248 

0,34894 

74 

0.25832 

83 

987.6 

53 

6.402 

106 

0.86728 

408 

8700 

0.11912 

250 

0.34968 

71 

0.25915 

80 

982.3 

52 

6.508 

106 

0.87136 

404 

8800 

0.12162 

252 

0.35039 

68 

0.25995 

77 

927.1 

53 

6.614 

107 

0.37540 

400 

8900 

0.12414 

256 

0.35107 

66 

0.26072 

73 

921.8 

53 

6.721 

107 

0.87940 

396 

9000 

0.12670 

259 

0.35173 

65 

0.26145 

71 

916.5 

52 

6.828 

108 

0.38336 

394 

9100 

0.12929 

261 

0.35238 

64 

0.26216 

70 

911.3 

50 

6.936 

109 

0.38730 

392 

9200 

0.13190 

264 

0.35302 

62 

0.26286 

68 

906.3 

50 

7.045 

110 

0.39122 

390 

9300 

0.13454 

267 

0.35364 

60 

0.26354 

67 

901.3 

49 

7.155 

111 

0.39512 

388 

9400 

0.13721 

270 

0.35424 

58 

0.26421 

65 

896.4 

48 

7.266 

112 

0.39900 

386 

9500 

0.13991 

272 

0.35482 

67 

0.26486 

64 

891.6 

47 

7.378 

113 

0.40286 

383 

9600 

0.14263 

275 

0.35539 

55 

0.26550 

63 

886.9 

45 

7.491 

113 

0.40669 

381 

9700 

0.14538 

278 

0.35594 

53 

0.26613 

61 

882.4 

45 

7.604 

114 

0.41050 

379 

9800 

0.14816 

281 

0.35647 

52 

0.26674 

59 

877.9 

44 

7.718 

115 

0.41429 

377 

9900 

0.15097 

284 

0.35699 

50 

0.26733 

58 

873.5 

43 

7.833 

117 

0.41806 

374 

10000 

0.15381 

286 

0.35749 

50 

0.26791 

57 

869.2 

43 

7.949 

118 

0.42180 

372 
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Z-* 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log S' 

A 

U 

A 

T 

A 

logQ 

A 

10000 

0.15381 

286 

0.35749 

50 

0.26791 

57 

869.2 

43 

7.949 

118 

0.42180 

372 

10100 

0.15667 

290 

0.35799 

48 

0.26848 

56 

864.9 

42 

8.067 

118 

0.42552 

369 

10200 

0.15957 

292 

0.35847 

48 

0.26904 

55 

860.7 

43 

8.185 

118 

0.42921 

366 

10300 

0.16249 

295 

0.35895 

46 

0.26959 

55 

856.4 

42 

8.303 

118 

0.43287 

363 

10400 

0.16544 

298 

0.35941 

45 

0.27014 

54 

852.2 

43 

8.421 

118 

0.43650 

360 

10500 

0.16842 

300 

0.35986 

43 

0.27068 

53 

847.9 

43 

8.539 

118 

0.44010 

356 

10600 

0.17142 

304 

0.36029 

43 

0.27121 

52 

843.6 

42 

8.657 

118 

0.44366 

353 

10700 

0.17446 

306 

0.36072 

42 

0.27173 

52 

839.4 

43 

8.775 

118 

0.44719 

351 

10800 

0.17752 

309 

0.36114 

40 

0.27225 

51 

835.1 

42 

8.893 

118 

0.45070 

347 

10000 

0.18061 

312 

0.36154 

38 

0.27276 

50 

830.9 

43 

9.011 

118 

0.45417 

344 

11000 

0.18373 

315 

0.36192 

38 

0.27326 

50 

826.6 

42 

9.129 

119 

0.45761 

342 

11100 

0.18688 

317 

0.36230 

37 

0.27376 

49 

822.4 

41 

9.248 

120 

0.46103 

340 

11200 

0.19005 

321 

0.36267 

37 

0.27425 

48 

818.3 

41 

9.368 

121 

0.46443 

839 

11300 

0.19326 

323 

0.36304 

35 

0.27473 

48 

814.2 

40 

9.489 

122 

0.46782 

338 

11400 

0.19649 

326 

0.36339 

35 

0.27521 

49 

810.2 

39 

9.611 

124 

0.47120 

335 

11500 

0.19975 

329 

0.36374 

33 

0.27570 

49 

806.3 

38 

9.735 

124 

0.47455 

334 

11600 

0.20304 

332 

0.36407 

33 

0.27619 

49 

802.5 

37 

9.859 

125 

0.47789 

333 

11700 

0.20636 

335 

0.36440 

32 

0.27668 

49 

798.8 

37 

9.984 

127 

0.48122 

331 

11800 

0.20971 

338 

0.36472 

31 

0.27717 

49 

795.1 

36 

10.Ill 

129 

0.48453 

329 

11900 

0.21309 

341 

0.36503 

30 

0.27766 

48 

791.5 

36 

10.240 

129 

0.48782 

328 

12000 

0.21650 

344 

0.36533 

29 

0.27814 

47 

787.9 

37 

10.369 

129 

0.49110 

326 

12100 

0.21994 

346 

0.36562 

29 

0.27861 

46 

784.2 

37 

10.498 

130 

0.49436 

323 

12200 

0.22340 

350 

0.36591 

28 

0.27907 

46 

780.5 

37 

10.628 

130 

0.49759 

321 

12300 

0.22690 

353 

0.36619 

27 

0.27953 

46 

776.8 

37 

10.758 

130 

0.50080 

319 

12400 

0.23043 

356 

0.36646 

26 

0.27999 

46 

773.1 

36 

10.888 

130 

0.50399 

317 

12500 

0.23399 

358 

0.36672 

26 

0.28045 

46 

769.5 

36 

11.018 

130 

0.50716 

314 

12600 

0.23757 

362 

0.36698 

26 

0.28091 

46 

765.9 

35 

11.148 

130 

0.51030 

313 

12700 

0.24119 

365 

0.36724 

26 

0.28137 

46 

762.4 

35 

11.278 

130 

0.51343 

310 

12800 

0.24484 

367 

0.36750 

25 

0.28183 

46 

758.9 

35 

11.408 

130 

0.51653 

307 

12900 

0.24851 

371 

0.36775 

25 

0.28229 

46 

755.4 

35 

11.538 

130 

0.51960 

306 

13000 

a 25222 

373 

0.36800 

25 

0.28275 

46 

751.9 

35 

11.668 

131 

0.52266 

304 

13100 

0.25595 

376 

0.36825 

25 

0.28321 

47 

748.4 

35 

11.799 

132 

0.52570 

302 

13200 

0.25971 

379 

0.36850 

24 

0.28368 

48 

744.9 

35 

11.931 

134 

0.52872 

301 

13300 

0.26350 

383 

0.36874 

24 

0.28416 

49 

741.4 

35 

12.065 

134 

0.53173 

300 

13400 

0.26733 

386 

0.36898 

24 

0.28465 

49 

737.9 

34 

12.199 

135 

0.53473 

299 

13500 

0.27119 

388 

0.36922 

24 

0.28514 

48 

734.5 

34 

12.334 

137 

0.53772 

298 

13600 

0.27507 

393 

0.36946 

23 

0.28562 

49 

731.1 

34 

12.471 

139 

0.54070 

297 

13700 

0.27900 

395 

0 36969 

23 

0.28611 

49 

727.7 

34 

12.610 

139 

0.54367 

296 

13800 

0.28295 

399 

0.36992 

23 

0.28660 

49 

724.3 

34 

12.749 

140 

0.54663 

295 

13900 

0.28694 

402 

0.37015 

22 

0.28709 

49 

720.9 

33 

12.889 

141 

0.54958 

293 

14000 

0.29096 

404 

0.37037 

22 

0.28758 

50 

717.6 

33 

13.030 

142 

0.55251 

293 

14100 

0.29500 

407 

0.37059 

22 

0.28808 

50 

714.3 

34 

13.172 

> 142 

0.55544 

291 

14200 

0.29907 

411 

0.37081 

22 

0.28858 

51 

710.9 

33 

13.314 

142 

0.55835 

289 

14300 

0.30318 

414 

0.37103 

22 

0.28909 

51 

707.6 

33 

13.456 

142 

0.56124 

287 

14400 

0.30732 

418 

0.37125 

21 

0.28960 

52 

704.3 

33 

13.598 

143 

0.56411 

286 

14500 

0.31160 

420 

0.37146 

21 

0.29012 

52 

701.0 

32 

13.741 

143 

0.56697 

284 

14600 

0.31570 

424 

0.37167 

21 

0.29064 

53 

697.8 

33 

13.884 

143 

0.56981 

282 

14700 

0.31994 

427 

0.37188 

20 

0.29117 

53 

694.5 

33 

14.027 

143 

0.57263 

281 

14800 

0.32421 

431 

0.37208 

21 

0.29170 

54 

691.2 

32 

14.170 

143 

0.57544 

278 

14900 

0.32852 

434 

0.37229 

20 

0.29224 

54 

688.0 

32 

14.313 

143 

0.57822 

277 

15000 

0.33286 

437 

0.37249 

20 

0.29278 

54 

684.8 

l 32 

14.456 

144 

0.58099 

276 
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Z_? 

z c 

A 

A 

H 

A 

log B* 

A 

« 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.33286 

437 

0.37249 

20 

0.29278 

54 

684.8 

32 

14.456 

144 

0.58090 

276 

15100 

0.33723 

440 

0.37269 

20 

0.29332 

5* 

681.6 

32 

14.600 

145 

U58375 

276 

15200 

0. 34163 

444 

0.37289 

20 

0.29387 

55 

678.4 

31 

14.746 

147 

0.58651 

275 

15300 

0.34607 

447 

0.37309 

19 

0.29442 

56 

675.3 

31 

14.892 

147 

0. j58926 

274 

15400 

0.35054 

451 

0.37328 

20 

0.29498 

56 

672.2 

32 

15.030 

149 

0.50200 

274 

15500 

0.35506 

454 

0.37348 

19 

0.29554 

67 

669.0 

31 

15.188 

150 

0.50474 

273 

15600 

0.35950 

458 

0.37367 

19 

0.29611 

58 

665.9 

32 

15.338 

152 

0.50747 

272 

15700 

0.36417 

461 

0.37386 

19 

0.29669 

58 

662.7 

31 

15.490 

152 

0.60010 

272 

15800 

0.36878 

465 

0.37405 

18 

0.29727 

58 

659 6 

30 

15.642 

154 

0.60291 

271 

15900 

0.37348 

468 

0.37423 

19 

0.29785 

59 

656.6 

31 

15.799 

155 

0.60560 

270 

16000 

0.37811 

471 

0.37442 

20 

0.29844 

59 

653.5 

30 

15.951 

156 

0.60832 

269 

16100 

0.38282 

475 

0.37462 

19 

0.29903 

60 

650.6 

31 

16.106 

155 

0.61101 

267 

16200 

0.38757 

479 

0.37481 

20 

0.29963 

60 

647.4 

30 

16.261 

159 

0.61368 

267 

16300 

0.39238 

482 

0 37501 

19 

0.30093 

60 

644.4 

30 

16.417 

156 

0.61635 

265 

16400 

0.39718 

487 

0.37520 

20 

0.30083 

61 

641.4 

30 

16.578 

157 

0.61900 

263 

16500 

0.40205 

489 

0.37540 

19 

0.30144 

62 

638.4 

29 

16.730 

157 

0.62165 

265 

16600 

0.40694 

493 

0.37559 

20 

0.30206 

62 

«36.6 

30 

16.887 

157 

0.62428 

262 

16700 

0.41187 

497 

0.37579 

19 

0.30268 

63 

632 6 

30 

17.044 

157 

0.62699 

261 

16800 

0.41684 

501 

0.37598 

19 

0.30331 

m 

629.5 

29 

17.201 

158 

0.62951 

259 

16900 

0.42185 

504 

0.37617 

20 

0.30394 

63 

626.6 

29 

17.350 

158 

0.68210 

259 

17000 

0.42689 

508 

0.37637 

21 

0.30457 

64 

623.7 

29 

17.517 

159 

0.68469 

259 

17100 

0.43197 

512 

0,37658 

20 

0.30521 

65 

630.8 

29 

17.676 

161 

0.63728 

258 

17200 

0.43709 

516 

0.37678 

20 

0.30586 

65 

617.9 

29 

17.837 

161 

0.68986 

258 

17300 

0.44225 

520 

0.37698 

20 

0.30651 

66 

615.0 

29 

17.998 

162 

0.64244 

267 

17400 

0.44745 

524 

0.37718 

20 

0.30717 

66 

612.1 

28 

18,160 

164 

0.64591 

257 

17500 

0.45269 

527 

0.37738 

20 

0.30783 

66 

609.3 

29 

18.324 

165 

0.64758 

256 

17600 

0.45796 

532 

0.37758 

21 

0.30849 

67 

606.4 

28 

18.489 

166 

0.66014 

255 

17700 

0.46328 

535 

0.37779 

21 

0.30916 

67 

803.6 

28 

18.656 

167 

(K 65269 

254 

17800 

0.46863 

540 

0.37800 

21 

0.30983 

67 

600.8 

28 

18.822 

168 

0.65523 

254 

17900 

0.47403 

543 

0.37821 

20 

0.31060 

68 

508.0 

28 

18.990 

169 

a65777 

253 

18000 

0.47946 

548 

0.37841 

21 

0.31118 

68 

505.2 

28 

19.150 

170 

0.66030 

253 

18100 

0.48494 

552 

0.37862 

21 

0.31186 

69 

592.4 

27 

19.329 

170 

0.66283 

252 

18200 

0.49046 

556 

0.37883 

20 

0.31255 

69 

589.7 

28 

19.499 

171 

0.66535 

251 

18300 

0.49602 

560 

0.37903 

21 

0.31384 

69 

586.9 

27 

19.670 

171 

0.66786 

251 

18400 

0.50162 

565 

0.37924 

22 

0.31393 

79 

584.2 

27 

19.841 

172 

0.67037 

250 

18500 

0.50727 

537 

0.37946 

21 

0.31463 

70 

581.6 

28 

90.013 

172 

0.67287 

250 

18600 

0.51294 

571 

0.37967 

21 

0, SllpS 

71 

578.7 

27 

90.185 

173 

a 67537 

249 

18700 

0.51866 

576 

0.37988 

22 

0.31604 

71 

576.0 

26 

90.358 

173 

0.67786 

248 

18800 

0.52441 

580 

0.38010 

21 

0.31675 

7i 

573.4 

27 

20.531 

174 

0.68034 

247 

18900 

0.53021 

584 

0.38031 

22 

0.31746 

72 

570.7 

27 

20.706 

174 

0.68281 

247 

19000 

0.53605 

589 

0.38053 

22 

0.31828 

72 

568. Q 

26 

20.879 

175 

0.68528 

247 

19100 

0.54194 

593 

0.38075 

22 

0.31890 

73 

565.4 

27 

21.054 

177 

0.68775 

246 

19200 

0.54787 

598 

0.38097 

22 

0.31963 

73 

562.7 

26 

21.231 

177 

0.69021 

246 

19300 

0.55386 

603 

0.38119 

22 

0.32066 

74 

560.1 

26 

,21.406 

178 

0.69267 

245 

19400 

0.55988 

607 

0.38141 

23 

0.32110 

75 

557.6 

26 

21.586 

180 

0.69512 

245 

19500 

0.56596 

611 

0.38164 

22 

0.32165 

74 

554.9 

26 

21.76# 

181 

0.69757 

244 

19600 

0.57206 

616 

0.38186 

23 

0.32269 

74 

562.3 

26 

21.947 

182 

0.70001 

1 244 

19700 

0.57822 

620 

0.38209 

22 

0.32333 

76 

549 7 

26 

22.129 

183 

0.70245 

244 

19800 

0.58442 

625 

0.38281 

23 

0.32408 

75 

547.1 

25 

22.312 

184 

0.70486 

243 

19900 

0.59067 

629 

0.38254 

23 

0.32433 

76 

544.6 

26 

22.496 

t 185 

0.70732 

242 

20000 

0.59696 

634 

0.38277 

23 

0.32569 

76 

54?. 0 

26 

22.681 

186 

0.70074 

242 
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TABLE II. V*=2,400 /. *.—Continued. 


1 

N 

A 

A 

H 

A 

log W 

A 

V 

A 

r 

A 

logQ, 

A 

0 

0.00000 

56 

0.25000 

111 

0.00000 

350 

2400.0 

290 

0.000 

42 

0.00000 

354 

100 

0.00056 

58 

0.25111 

110 

0.00350 

351 

2371.0 

287 

0.042 

42 

0.00354 

357 

200 

0.00114 

68 

0.25221 

109 

0.00701 

352 

2342.3 

284 

0.084 

43 

0.00711 

359 

300 

0.00172 

59 

0.25330 

109 

0.01053 

354 

2313.9 

282 

0.127 

43 

0.01070 

360 

400 

0.00231 

61 

0.25439 

108 

0.01507 

356 

2285.7 

279 

0.170 

44 

0.01430 

362 

600 

0.00292 

61 

0.25547 

108 

0.01863 

358 

2257.8 

277 

0.214 

45 

0.01792 

364 

600 

0.00363 

62 

0.26665 

107 

0.02221 

359 

2230.1 

274 

0.259 

45 

0.02156 

366 

700 

0.00415 

63 

0.25762 

106 

0.02580 

359 

2202.7 

271 

0.304 

46 

0.02522 

367 

800 

0.00478 

64 

0.25868 

105 

0.02939 

360 

2175.6 

269 

0.350 

46 

0.02889 

369 

000 

0.00642 

66 

0.25973 

104 

0.03299 

361 

2148.6 

266 

0.396 

47 

0.03258 

371 

1000 

0.00607 

66 

0.26077 

103 

0.03560 

362 

2122.0 

264 

0.448 

48 

0.03629 

372 

1100 

0.00673 

68 

0.26180 

104 

0.03922 

364 

2095.6 

262 

0.491 

48 

0.04001 

373 

1200 

0.00741 

68 

0.26284 

105 

0.04286 

366 

2069.4 

260 

0.539 

49 

0.04374 

375 

1300 

0.00809 

70 

0.26389 

106 

0.04652 

368 

2043.4 

258 

0.588 

49 

0.04749 

378 

1400 

0.00879 

72 

0.26495 

107 

0.05020 

369 

2017.6 

256 

0.637 

50 

0.05127 

380 

1600 

0.00951 

72 

0.26602 

107 

0.05389 

371 

1992.0 

254 

0.687 

51 

0.05507 

381 

1600 

0.01023 

74 

0.26709 

108 

0.05780 

372 

1966.6 

252 

0.738 

51 

0.05889 

384 

1700 

0.01097 

75 

0.26817 

108 

0.06132 

374 

1941.4 

250 

0.789 

52 

0.06273 

386 

1800 

0.01172 

76 

0.26925 

110 

0.06506 

376 

1916.4 

248 

0.841 

52 

0.06659 

388 

1000 

0.01248 

77 

0.27035 

112 

0.06882 

378 

1891.6 

246 

0.898 

53 

0.07047 

390 

2000 

0.01325 

79 

0.27147 

113 

0.07260 

379 

1887.0 

244 

0.946 

54 

0.07437 

394 

2100 

0.01404 

80 

0.27260 

115 

0.07639 

380 

1842.6 

241 

1.000 

54 

0.07831 

398 

2200 

0.01484 

82 

0.27375 

117 

0.08019 

381 

1818.5 

238 

1.054 

56 

0.08229 

400 

2300 

0.01566 

84 

0.27492 

117 

0.08400 

381 

1794.7 

235 

1.110 

56 

0.08629 

408 

2400 

0.01660 

86 

0.27609 

118 

0.08781 

381 

1771.2 

232 

1.166 

57 

0.09032 

406 

2500 

0.01736 

86 

0.27727 

119 

0.09162 

381 

1748.0 

229 

1.223 

57 

0.09438 

408 

2600 

0.01821 

88 

0.27846 

121 

0.09543 

382 

1725.1 

225 

1.280 

58 

0.09846 

411 

2700 

0.01909 

90 

0.27967 

122 

0.09925 

382 

1702.6 

222 

1.338 

50 

0.10257 

413 

2800 

0.01999 

91 

0.28089 

123 

0.10307 

382 

1680.4 

219 

1.397 

60 

0.10670 

415 

2000 

0.02090 

93 

0.28212 

124 

0.10689 

381 

1658.6 

215 

1.457 

61 

0.11085 

418 

3000 

0.02183 

96 

0.28336 

125 

0.11070 

380 

1637.1 

211 

1.518 

61 

0.11508 

421 

3100 

0.02278 

96 

0.28461 

125 

0.11450 

380 

1616.0 

208 

1.579 

62 

0.11924 

424 

3200 

0.02374 

98 

0.28586 

126 

0.11830 

380 

1595.2 

206 

1.641 

63 

0.12348 

426 

3300 

0.02472 

101 

0.28712 

127 

0.12210 

380 

1574.6 

204 

1.704 

64 

0.12774 

429 

3400 

0.02673 

102 

0.28839 

128 

0.12590 

380 

1554.2 

202 

1.768 

65 

0.13208 

431 

3600 

0.02675 

104 

0.28967 

128 

0.12970 

380 

1534.0 

200 

1.833 

66 

0.13634 

433 

3600 

0.02779 

106 

0.29095 

129 

0.13350 

380 

1514.0 

198 

1.899 

67 

0.14067 

435 

3700 

0.02886 

108 

0.29224 

129 

0.13730 

380 

1494.2 

196 

1.966 

67 

0.14502 

437 

3800 

0.02993 

110 

0.29353 

130 

0.14110 

380 

1474.6 

194 

2.033 

69 

0.14939 

439 

3900 

0.03103 

112 

0.29483 

131 

0.14490 

380 

1455.2 

193 

2.102 

69 

0.15380 

442 

4000 

0.03215 

114 

0.29614 

131 

0.14870 

378 

1435.9 

190 

2.171 

70 

0.15822 

445 

4100 

0.03329 

116 

0.29745 

132 

0.15248 

377 

1416.9 

187 

2.241 

70 

0.16267 

448 

4200 

0.03445 

118 

0.29877 

132 

0.15625 

376 

1398.2 

183 

2.311 

72 

0.16715 

450 

4300 

0.03663 

121 

0.30009 

132 

0.16001 

374 

1379.9 

179 

2.388 

73 

0.17166 

452 

4400 

0.03684 

124 

0.30141 

132 

0.16374 

372 

1362.0 

175 

2.456 

74 

0.17617 

454 

4600 

0.03808 

126 

0.30273 

132 

0.16746 

370 

1344.6 

171 

2.530 

75 

0.18071 

455 

4600 

0.03934 

128 

0.30405 

133 

0.17116 

368 

1327.4 

167 

2.605 

75 

0 .18526 

457 

4700 

0.04062 

131 

0.30538 

133 

0.17484 

366 

1310.7 

163 

2.680 

77 

0.18983 

459 

4800 

0.04193 

133 

0.30671 

133 

0.17850 

365 

1294.4 

159 

2.757 

78 

0.19442 

461 

4900 

0.04326 

136 

0.30804 

134 

0.18215 

364 

1278.6 

154 

2.835 

79 

0.19908 

463 

6000 

0.04462 

138 

0.30938 

135 

0.18580 

361 

1263.1 

149 

2.914 

80 

0.20366 

466 
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A 

A 

H 

A 

log 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.04462 

138 

0.30938 

135 

0.18580 

361 

1263.1 

149 

2.914 

80 

0.20366 

460 

5100 

0.04660 

140 

0.31073 

135 

0.18941 

356 

1248.2 

144 

2.994 

81 

0.20832 

467 

6200 

0.04740 

144 

0.31208 

134 

0.19296 

347 

1233.8 

139 

3.075 

81 

0.21299 

468 

6300 

0.04884 

146 

0.31342 

133 

0.19643 

338 

1219.9 

135 

3.156 

83 

0.21767 

469 

6400 

0.06030 

149 

0.31475 

133 

0.19981 

330 

1206.4 

131 

3.239 

83 

0.22236 

469 

6500 

0.06179 

152 

0.31606 

132 

0.20311 

321 

1193.3 

127 

3.322 

84 

0.22705 

470 

6600 

0.06331 

154 

0.31740 

131 

0.20632 

312 

1180.6 

124 

3.406 

85 

0.23175 

471 

6700 

0.06485 

158 

0.31871 

131 

0.20944 

302 

1168.3 

119 

3.491 

86 

0.23646 

472 

5800 

0.05643 

160 

0.32002 

130 

0.21246 

m 

1156.4 

115 

3.577 

87 

0.24118 

472 

5900 

0.06803 

163 

0.32132 

129 

0.21638 

282 

1145.0 

109 

3.664 

88 

0.24590 

473 

6000 

0.06966 

166 

0.32261 

127 

0.21820 

273 

1134.1 

104 

3.752 

89 

0.25063 

473 

6100 

0.06132 

168 

0.32388 

125 

0.22093 

264 

1123.7 

100 

3.841 

89 

0.26536 

473 

6200 

0.06300 

172 

0.32513 

123 

0.22357 

256 

1113.7 

97 

3.930 

90 

0.26009 

471 

6300 

0.06472 

174 

0.32636 

122 

0.22613 

248 

1104.0 

94 

4.020 

91 

0.26480 

470 

6400 

0.06646 

178 

0.32758 

120 

0.22861 

239 

1094.6 

90 

4.111 

92 

0.26950 

470 

6500 

0.06824 

180 

0.32878 

119 

0.23100 

229 

1085.6 

87 

4.203 

92 

0.27420 

469 

6600 

0.07004 

183 

0.32997 

118 

0.23329 

220 

1076.9 

84 

4.295 

93 

0.27889 

468 

6700 

0.07187 

186 

0.33115 

116 

0.23549 

210 

1068.5 

81 

4.388 

94 

0.28357 

467 

6800 

0.07373 

189 

0.33231 

114 

0.23750 

200 

1060.4 

78 

4.482 

95 

0.28824 

465 

6900 

0.07562 

192 

0.33345 

113 

0.23959 

191 

1062.6 

76 

4.577 

96 

0.28289 

464 

7000 

0.07764 

195 

0.33458 

111 

0.24150 

183 

1045.0 

74 

4.672 

96 

0.29753 

462 

7100 

0.07949 

197 

0.33669 

110 

0.24333 

176 

1087.6 

72 

4.768 

97 

0.30215 

460 

7200 

0.08146 

201 

0.33679 

108 

0.24609 

m 

1080.4 

70 

4.865 

97 

0.30675 

457 

7300 

0.08347 

203 

0.33787 

106 

0.24678 

162 

1023.4 

69 

4.962 

98 

0.31132 

454 

7400 

0.06560 

206 

0.33893 

104 

0.24840 

155 

1016.5 

67 

5.060 

99 

0.81586 

451 

7500 

0.08766 

209 

0.33997 

101 

0.24996 

147 

1009.8 

65 

5.159 

99 

0.32037 

449 

7600 

0.06965 

211 

0.34098 

100 

0.25142 

140 

1003.3 

63 

5.258 

100 

0.32486 

446 

7700 

0.09176 

215 

0.34198 

99 

0.25282 

132 

997.0 

62 

5.358 

101 

0.32932 

443 

7800 

0.09391 

218 

0.34297 

96 

0.25414 

126 

990.8 

00 

5.459 

101 

0.33375 

440 

7900 

0.09609 

220 

0.34393 

94 

0.25640 

120 

964.8 

58 

5.560 

102 

0.83815 

437 

8000 

0.09829 

223 

0.34487 

91 

0.25660 

116 

979.0 

58 

5.662 

102 

0.34252 

435 

8100 

0.10062 

226 

0.34578 

88 

0.25776 

111 

973.2 

57 

• 6.764 

103 

0.84687 

433 

8200 

0.10278 

229 

0.34666 

86 

0.25887 

106 

967.5 

56 

5.867 

104 

0.35120 

430 

8300 

0.10507 

232 

0.34752 

84 

0.25993 

101 

961.9 

55 

5.971 

104 

0.35550 

427 

8400 

0.10739 

235 

0.34826 

83 

0.26094 

97 

956.4 

54 

6.075 

105 

0.36977 

424 

8500 

0.10974 

237 

0.34919 

80 

0.26191 

93 

951.0 

54 

6.180 

105 

0.36401 

421 

8600 

0.11211 

240 

0.34999 

78 

0.26284 

89 

945.6 

53 

6.285 

106 

0.36822 

418 

8700 

0.11451 

243 

0.35077 

76 

0.26673 

84 

940.3 

52 

6.391 

107 

0.37240 

416 

8800 

0.11694 

245 

0.35153 

74 

0.26457 

79 

985.1 

51 

6.498 

107 

0.37656 

413 

8900 

0.11939 

249 

0.35227 

72 

0.26636 

74 

980.0 

50 

6.605 

108 

0.38069 

410 

9000 

0.12188 

251 

0.35299 

70 

0.26610 

71 

925.0 

50 

6.713 

108 

0.38479 

407 

9100 

0.12489 

264 

0.35369 

68 

0.26681 

70 

920.0 

49 

6.821 

109 

0.38886 

403 

9200 

0.12693 

257 

0.35437 

66 

0.26751 

70 

915.1 

49 

6.930 

110 

0.39289 

400 

9300 

0.12960 

260 

0.35603 

64 

0.26821 

60 

910.2 

49 

7.040 

110 

0.39689 

398 

9400 

0.13210 

263 

0.35667 

63 

0.26890 

60 

905.3 

48 

7.150 

111 

0.40087 

395 

9500 

0.13473 

265 

0.35630 

61 

0.26959 

68 

900.5 

48 

7.261 

111 

0.40482 

392 

9600 

0.13788 

268 

0.35691 

59 

0.27027 

66 

895.7 

47 

7.372 

112 

0.40874 

390 

9700 

0.14006 

271 

0.35750 

57 

0.27093 

64 

891.0 

47 

7.484 

112 

0.41264 

386 

9800 

0.14277 

274 

0.35807 

55 

0.27157 

62 

886.3 

46 

7.506 

113 

0.41660 

384 

9900 

0.14551 

276 

0.35862 

54 

0.27219 

61 

881.7 

45 

7.709 

114 

0.42064 

381 

10000 

0.14827 

279 

0.35016 

53 

0.27280 

59 

877.2 

45 

7.823 

114 

0.42415 

378 
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z-f 

A 

A 

H 

A 

log J)' 

A 

U 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.14827 

279 

0.35916 

53 

0.27280 

59 

877.2 

45 

7.823 

114 

9,42415 

378 

10100 

0.15106 

282 

0.35969 

51 

0.27339 

57 

872.7 

45 

7.937 

115 

0.42793 

376 

10200 

0.15388 

285 

0.36020 

50 

0.27396 

56 

868.2 

44 

8.052 

116 

0.43169 

373 

10300 

0.15673 

288 

0.36070 

49 

0.27452 

56 

863.8 

44 

8.168 

116 

0.43542 

370 

10400 

0.15961 

291 

0.36119 

48 

0.27508 

55 

859.4 

43 

8.284 

117 

0.43912 

368 

10500 

a 16252 

293 

0.36167 

46 

0.27563 

53 

855.1 

43 

8.401 

117 

0.44280 

366 

10600 

0.16545 

296 

0.36213 

45 

0.27616 

52 

860.8 

42 

8.518 

118 

0.44646 

363 

10700 

0.16841 

299 

0.36258 

44 

0.27668 

52 

846.6 

42 

8.636 

118 

0.45009 

360 

10800 

0.17140 

302 

0.36302 

43 

0.27720 

51 

842.4 

42 

8.754 

119 

0.45369 

358 

10000 

0.17442 

305 

0.36345 

41 

0.27771 

49 

838.2 

42 

8.873 

120 

0.45727 

356 

11000 

0.17747 

308 

0.36386 

40 

0.27820 

49 

834.0 

42 

8.993 

120 

0.46083 

353 

11100 

0.18055 

310 

0.36426 

39 

0.27869 

49 

829.9 

41 

9.113 

121 

0.46436 

351 

11200 

0.18365 

314 

0.36465 

38 

0.27918 

48 

825.7 

41 

9.234 

122 

0.46787 

349 

11300 

0.18679 

316 

0.36503 

38 

0.27966 

48 

821.6 

40 

9.356 

122 

0.47136 

347 

11400 

0.18995 

319 

0.36541 

37 

0.28014 

47 

817.6 

40 

9.478 

122 

0.47483 

344 

11500 

0.19314 

322 

0.36578 

35 

0.28061 

47 

313.6 

40 

9.600 

123 

0.47827 

342 

11600 

0.19636 

324 

0.36613 

34 

0.28108 

46 

809.6 

40 

9.723 

124 

0.48169 

340 

11700 

0.19960 

328 

0.36647 

33 

0.28154 

46 

805.6 

39 

9.847 

124 

0.48509 

338 

11800 

0.20288 

331 

0.36680 

33 

0.28200 

45 

801.7 

39 

9.971 

125 

0.48847 

335 

11000 

0.20619 

333 

0.36713 

32 

0.28245 

45 

797.8 

38 

10.096 

126 

0.49182 

333 

12000 

0.20952 

336 

0.36745 

31 

0.28290 

45 

794.0 

37 

10.222 

126 

a 49515 

331 

12100 

0.21288 

340 

0.36776 

30 

0.28335 

44 

790.3 

36 

10.348 

127 

0.49846 

329 

12200 

0.21628 

342 

0.36806 

29 

0.28379 

44 

786.7 

36 

10.475 

127 

0.50175 

327 

12300 

0.21970 

345 

0.36835 

29 

0.28423 

44 

783.1 

36 

10.602 

128 

0.50502 

326 

12400 

0.22315 

348 

0.36864 

28 

0.28467 

44 

779.5 

36 

10.730 

129 

0.50828 

324 

12500 

0.22663 

351 

0.36892 

27 

0.28511 

44 

775.9 

36 

10.859 

129 

0.51152 

322 

12600 

0.23014 

354 

0.36919 

27 

0.28555 

44 

772.3 

36 

10.988 

130 

0.51474 

319 

12700 

0.23368 

357 

0.36946 

26 

0.28599 

44 

768.7 

36 

11.118 

130 

0.51793 

317 

12800 

0.23725 

360 

0.36972 

25 

0.28643 

43 

765.1 

35 

11.248 

131 

0.52110 

316 

12900 

0.24085 

363 

0.36997 

25 

0.28686 

44 

761.6 

36 

11.379 

132 

0.52426 

314 

13000 

0.24448 

366 

0.37022 

25 

0.28730 

45 

758.0 

36 

1L 511 

133 

a 52740 

312 

13100 

0.24814 

369 

0.37047 

24 

0.28775 

45 

754.4 

35 

11.644 

133 

0.53052 

311 

13200 

0.25183 

372 

0.37071 

24 

0.28820 

45 

750.9 

35 

11.777 

133 

0.53363 

309 

13300 

0.25555 

375 

0.37095 

23 

0.28866 

46 

747.4 

35 

11.910 

134 

0.53672 

308 

13400 

0.25930 

379 

0.37118 

23 

0.28911 

46 

743.9 

35 

12.044 

135 

0.53980 

306 

13500 

0.26309 

381 

0.37141 

23 

0.28957 

46 

740.4 

35 

12.179 

136 

0.54286 

304 

13600 

0.26690 

384 

0.37164 

22 

0.29003 

46 

736.9 

35 

12.315 

136 

0.54590 

303 

13700 

0.27074 

387 

0.37186 

22 

0.29049 

47 

733.4 

35 

12.451 

136 

0.54893 

301 

13800 

0.27461 

391 

0.37208 

22 

0.29096 

47 

729.9 

35 

12.587 

137 

0.55191 

299 

13900 

0.27852 

393 

0.37230 

21 

0.29143 

47 

726.4 

34 

12.724 

138 

0.55493 

298 

14000 

0.28245 

396 

0.37251 

21 

0.29190 

47 

723.0 

34 

12.862 

138 

0.55791 

296 

14100 

0.28641 

400 

0.37272 

21 

0.29237 

48 

719.6 

34 

13.000 

139 

0.56087 

296 

14200 

0.29041 

403 

0.37293 

21 

0.29286 

48 

716.2 

33 

18.139 

140 

0.56382 

294 

14300 

0.29444 

406 

0.37814 

21 

0.29633 

48 

712.9 

33 

13.279 

140 

0.56676 

293 

14400 

0.29850 

410 

0.37335 

21 

0.29681 

49 

709.6 

33 

13.419 

141 

0.56969 

291 

14500 

0.30260 

412 

0.37356 

20 

0.29430 

49 

706.3 

33 

13.560 

142 

0.57260 

290 

14600 

0.30672 

416 

0.37376 

20 

0.29479 

50 

703.0 

33 

13.702 

143 

0.57550 

288 

14700 

0.31068 

419 

0.37396 

20 

0.29629 

50 

609.7- 

38 

13.845 

143 

0.57838 

287 

14800 

0.31507 

422 

0.37416 

20 

0.29579 

50 

696.4 

32 

13.988 

144 

0.58125 

286 

14900 

0.31929 

426 

0.37436 

20 

0.29629 

51 

603.2 

32 

14.132 

144 

0.58411 

284 

15000 

0.32365 

429 

0.37456 

20 

0.29680 

52 

690.0 

32 

14.276 

145 

0.58695 

283 
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* 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T f 

A 


A 

16000 

0.32355 

429 

0.37466 

20 

0.29680 

52 

690.0 

32 

14.276 

145 

0.58695 

283 

15100 

0.32784 

432 

0.37476 

20 

0.29732 

52 

686.8 

31 

14.421 

146 

0.58978 

282 

15200 

0.33216 

436 

0.37498 

19 

0.29784 

53 

683.7 

31 

14.567 

147 

0.59260 

281 

15300 

0.38652 

439 

0.37515 

20 

0.29837 

53 

680.6 

31 

14.714 

147 

0.59541 

280 

15400 

0.34091 

442 

0.37535 

20 

0.29890 

54 

677.5 

31 

14.861 

148 

0.59821 

279 

15500 

0.34533 

446 

0.37555 

19 

0.29944 

54 

674.4 

31 

15.009 

149 

0.60100 

278 

15600 

0.34979 

449 

0.37574 

19 

0.29998 

55 

671.3 

31 

15.158 

149 

0.60378 

277 

15700 

0.35428 

453 

0.37593 

19 

0.30063 

55 

668.2 

31 

15.307 

150 

0.60655 

276 

15800 

0.35881 

456 

0.37612 

19 

0.30108 

56 

665.1 

31 

15.457 

151 

0.60931 

274 

15900 

0.36337 

459 

0.37631 

19 

0.30164 

56 

662.0 

30 

15.608 

151 

0.61205 

273 

16000 

0.36796 

463 

0.37650 

19 

0.80220 

57 

659.0 

30 

15.759 

152 

0.61478 

272 

16100 

0.37259 

466 

0.37669 

19 

0.30277 

57 

656.0 

31 

15.911 

153 

0.61750 

272 

16200 

0.37725 

470 

0.37688 

19 

0.30334 

58 

652 9 

30 

16.064 

154 

0.62022 

270 

16300 

0.38195 

473 

0.37707 

19 

0.30302 

59 

649.9 

30 

16.218 

154 

0.62292 

269 

16400 

0.38668 

477 

0.37726 

19 

0.30451 

59 

646,9 

30 

16.382 

155 

0.62561 

269 

16500 

0.39145 

481 

0.37745 

W 

0.30510 

59 

643.9 

30 

16.527 

156 

0.62830 

268 

16600 

0.39626 

484 

0.37764 

19 

0.30569 

59 

640.9 

30 

16.683 

156 

0.63098 

266 

16700 

0.401K) 

488 

0.37783 

19 

0.30628 

60 

637.9 

30 

16.839 

157 

0.63364 

266 

16800 

0.40598 

492 

0.37802 

20 

0.30688 

61 

634 9 

30 

16.996 

158 

0.63630 

265 

16900 

0.41090 

495 

0.37822 

20 

0.30749 

61 

631.9 

29 

17.154 

159 

0.63895 

264 

17000 

0.41585 

499 

0.37842 

20 

0.30810 

61 

629.0 

30 

17.313 

159 

0.64159 

263 

17100 

0.42084 

503 

0.37862 

19 

0.30871 

61 

626.0 

29 

17.472 

160 

0.64422 

263 

17200 

0.42587 

506 

0.37881 

19 

0.30932 

62 

623.1 

29 

17.632 

161 

0.64685 

262 

17300 

0.43093 

511 

0.37900 

20 

0.30994 

63 

620.2 

30 

17.793 

162 

0.64947 

261 

17400 

0.43604 

514 

0.37920 

20 

0.31057 

63 

617.2 

29 

17.955 

163 

0.65208 

261 

17500 

0.44118 

518 

0.37940 

20 

0.31120 

63 

614.3 

29 

18.118 

163 

0.65469 

259 

17600 

0.44636 

522 

0.37960 

20 

0.31183 

63 

611.4 

28 

18.281 

164 

0.65728 

259 

17700 

0.45158 

526 

0.37980 

20 

0.31246 

64 

608.6 

29 

18.445 

164 

0.65987 

258 

17800 

0.45684 

530 

0.38000 

20 

0.31310 

65 

605.7 

29 

18.609 

166 

0.66245 

257 

17900 

0.46214 

534 

0.38020 

20 

0.31375 

65 

602.8 

28 

18.775 

166 

0.66502 

257 

18000 

0.46748 

538 

0.38040 

20 

0.31440 1 

66 

600.0 

27 

18.941 

167 

0.66759 

256 

18100 

0.47286 

542 

0.38060 

20 

0.31506 

66 

597.3 

• 27 

19.106 

168 

0.67015 

256 

18200 

0.47828 

546 

0.38080 

20 

0.31572 

67 

594.6 

27 

19.276 

168 

0.67271 

255 

18300 

0.48374 

550 

0.38100 

20 

0.31639 

68 

591.9 

27 

19.444 

170 

0.67526 

254 

18400 

0.48924 

554 

0.38120 

20 

0.31707 

68 

589.2 

27 

19.614 

170 

0.67780 

254 

18500 

0.49478 

558 

0.38140 

20 

0.31775 

68 

586.5 

27 

19 784 

171 

0.68034 

253 

18600 

0.50036 

562 

0.38160 

20 

0.31843 

68 

583.8 

27 

19.955 

172 

0.68287 

252 

18700 

0.50598 

567 

0.38180 

21 

0.31911 

69 

581.1 

27 

20.127 

173 

0.68539 

251 

18800 

0.51165 

570 

0.38201 

21 

0.31980 

70 

578.4 

27 

20.300 

173 

0.68790 

251 

18900 

0.51735 

574 

0.38222 

21 

0.32050 

70 

575.7 

27 

20.473 

174 

0.69041 

251 

19000 

0.52309 

579 

0.38243 

21 

0.32120 

70 

573.0 

28 

20.647 

175 

0.69292 

250 

19100 

0.52888 

583 

0.38264 

21 

0.32190 

71 

570.2 

27 

90.822 

176 

0.69542 

249 

19200 

0.53471 

587 

0.38285 

21 

0.32361 

72 

567.5 

27 

20.998 

177 

0.69791 

249 

19300 

0.54058 

592 

0.38306 

21 

0.32332 

72 

564.8 

27 

21.175 

178 

0.70040 

249 

19400 

0.54650 

596 

0.38327 

21 

0.32404 

72 

562.1 

27 

21.353 

178 

0.70289 

248 

1950Q 

0.55246 

601 

0.38348 

21 

0.32476 

72 

559.4 

27 

21.531 

179 

0.70537 

247 

19600 

0.55847 

605 

0.38369 

22 

0.32548 

72 

556.7 

27 

21.710 

180 

0.70784 

247 

19700 

0.56452 

609 

0.38391 

22 

0.32620 

73 

564.0 

27 

21.890 

181 

0.71031 

246 

19800 

0.57061 

614 

0.38413 

22 

0.32693 

73 

551.3 

27 

22.071 

181 

0.71277 

246 

19900 

0.57675 

618 

0.38435 

22 

0.32766 

74 

548.6 

26 

22.252 

183 

0.71523 

245 

20000 

0.58293 

623 

0.38457 

22 

0.32840 

74 

546.0 

20 

22.435 

183 

0.71768 

245 
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TABLE II. V=2,450 /. 8. —Continued. 


Z T 

A 

A 

H 

A 

log W 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

54 

0.25000 

110 

0.00000 

346 

2450.0 

290 

0.000 

41 

0.00000 

411 

100 

0.00054 

55 

0.25110 

109 

0.00346 

347 

2421.0 

288 

0.041 

41 

0.00411 

405 

200 

0.00109 

56 

0.25219 

108 

0.00693 

349 

2392.2 

286 

0.082 

42 

0.00816 

399 

300 

0.00165 

57 

0.25327 

107 

0.01042 

351 

2363.6 

284 

0.124 

42 

0.01215 

393 

400 

0.00222 

58 

0.25434 

107 

0.01393 

352 

2335.2 

283 

0.166 

43 

0.01608 

386 

500 

0.00280 

59 

0.25541 

106 

0.01745 

354 

2306.9 

281 

0.209 

44 

0.01994 

378 

600 

0.00339 

60 

0.25647 

106 

0.02099 

355 

2278.8 

280 

0.253 

44 

0.02372 

371 

700 

0.00399 

61 

0.25753 

105 

0.02454 

357 

2250.8 

278 

0.297 

45 

0.02743 

364 

800 

0.00460 

62 

0.25858 

104 

0.02811 

359 

2223.0 

276 

0.342 

45 

0.03107 

357 

900 

0.00522 

63 

0.25962 

103 

0.03170 

360 

2195.4 

274 

0.387 

46 

0.03464 

354 

1000 

0.00585 

64 

0.26065 

103 

0.03530 

361 

2168.0 

272 

0.433 

47 

0.03818 

353 

1100 

0.00649 

64 

0.26168 

104 

0.03891 

363 

2140.8 

269 

0.480 

47 

0.04171 

355 

1200 

0.00713 

66 

0.26272 

105 

0.04254 

364 

2113.9 

266 

0.527 

47 

0.04526 

359 

1300 

0.00779 

68 . 

0.26377 

106 

0.04618 

367 

2087.3 

263 

0.574 

49 

0.04885 

361 

1400 

0.00847 

68 

0.26483 

107 

0.04985 

368 

2061.0 

260 

0.623 

49 

0 . 06246 - 

365 

1500 

0.00915 

69 

0.26590 

107 

0.05353 

370 

2035.0 

257 

0.672 

49 

0.06611 

367 

1600 

0.00984 

70 

0.26697 

108 

0.05723 

373 

2009.3 

254 

0.721 

50 

0.06978 

369 

1700 

0.01054 

71 

0.26805 

108 

0.06096 

374 

1983.9 

251 

0.771 

51 

0.06347 

373 

1800 

0.01125 

72 

0.26913 

no 

0.06470 

375 

1958.8 

248 

0.822 

52 

0.06720 

375 

1900 

0.01197 

74 

0.27023 

112 

0.06845 

378 

1934.0 

245 

0.874 

52 

0.07095 

379 

2000 

0.01271 

75 

0.27135 

113 

0.07223 

378 

1909.5 

243 

0.926 

53 

0.07474 

382 

2100 

0.01346 

77 

0.27248 

114 

0.07601 

377 

1885.2 

241 

0.979 

53 

0.07856 

386 

2200 

0.01423 

78 

a 27362 

114 

0.07978 

378 

1861.1 

240 

1.032 

54 

0.08242 

389 

2300 

0.01501 

80 

0.27476 

115 

0.08356 

378 

1837.1 

237 

1.086 

55 

0.08631 

392 

2400 

0.01581 

82 

0.27591 

115 

0.08734 

378 

1813.4 

235 

l. i4i 

56 

0.09023 | 

395 

2500 

0.01663 

83 

0.27706 

116 

0.09112 

377 

1789.9 

234 

1.197 

56 

0.09418 

399 

2600 

0,01746 

84 

a 27822 

118 

0.09489 

378 

1766.5 

232 

1.253 

57 

0.00817 

402 

2700 

0.01830 

86 

0.27940 

119 

0.09867 

378 

1743.3 

230 

1.310 

58 

0.10219 | 

406 

2800 

0.01916 

87 

a 28059 

120 

0.10245 

377 

1720.3 

228 

1.368 

58 

0.10625 

409 

2900 

0.02008 

89 

0.28179 

121 

0.10622 

378 

1697.5 

226 

1.426 

59 

0. 11034 

412 

3000 

0.02092 

90 

a 28300 

122 

0.11000 

378 

1674.9 

223 

1,485 

60 

0.11446 j 

414 

3100 

0.02182 

93 

0.28422 

122 

0.11378 

379 

1652.6 

219 

1.545 

61 

0.11860 

417 

3200 

0.02275 

94 

0.28544 

123 

0.11757 

381 

1630.7 

217 

1.606 

62 

0.12277 

419 

3300 

0.02369 

96 

0.28667 

124 

0.12138 

381 

1609.0 

213 

1.668 

62 

0.12696 

423 

3400 

0.02465 

98 

0.28791 

124 

0.12519 

382 

1587.7 

209 

1.730 

64 

0.13119 

427 

3500 

0.02563 

99 

0.28915 

125 

0.12901 

383 

1566.8 

206 

1.794 

64 

0.13546 

429 

3600 

0.02662 

101 

0.29040 

126 

0 . 132 S 4 

385 

1546.2 

203 

1.858 

65 

0.13975 

432 

3700 

0.02763 

103 

0.29166 

127 

0.13669 

386 

1525.9 

200 

1.923 

66 

0.14407 

436 

3800 

0.02866 

105 

0.29293 

128 

0.14055 

388 

1505.9 

196 

1.989 

67 

0.14843 

439 

3900 

0.02971 

107 

0.29421 

129 

0.14443 

389 

1486.3 

193 

2.056 

68 

0.15282 

441 

4000 

0.03078 

109 

0.29550 

129 

a 14832 

385 

1467.0 

190 

2.124 

69 

0.15723 j 

444 

4100 

0.03187 

112 

0.29679 

130 

0.15217 

378 

1448.0 

187 

2.193 

69 

0.16167 

446 

4200 

0.03299 

113 

0.29809 

131 

0.15595 

372 

1429.3 

184 

2.262 

71 

0.16613 

448 

4300 

0.03412 

116 

0.29940 

132 

0.15967 

367 

1410.9 

181 

2.333 

71 

0.17061 

451 

4400 

0.03528 

119 

0.30072 

133 

0.16334 

364 

1392.8 

178 

2.404 

72 

0.17512 

453 

4.500 

0.03647 

120 

0.30205 

133 

0.16698 

366 

1375.0 

176 

2.476 

73 

0.17965 

454 

4600 

0.03767 

122 

0.30338 

134 

0.17064 

370 

1357.4 

173 

2.549 

1 74 

0.18419 

456 

4700 

0.03889 

125 

0.30472 

134 

0.17434 

372 

1340.1 

170 

2.623 

! 75 

0.18875 

459 

4800 

0.04014 

128 

0.30606 

135 

0.17806 

376 

1323.1 

167 

2.698 

76 

0.19334 

461 

4900 

0.04142 

129 

0.30741 

136 

0.18182 

376 

1306.4 

164 

2.774 

77 

0.19795 

463 

5000 

0.04271 

132 

0.30877 

136 

0.18558 

371 

1290.0 

161 

2.851 

78 

0.20268 

464 
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TABLE II. V=2>450 f. 8. —Continued. 


z= x 

A 

A 

H 

A 

log L ' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

5000 

0.04271 

132 

0.30877 

136 

0.18658 

371 

1290.0 

161 

2.851 

78 

0.20258 

464 

5100 

0.04403 

135 

0.31013 

136 

0.18929 

363 

1273.9 

156 

2.929 

79 

0.20722 

465 

5200 

0.04538 

137 

0.31149 

135 

0.19292 

355 

1258.3 

150 

3.008 

80 

0.21187 

467 

5300 

0.04675 

140 

0.31284 

135 

0.19647 

347 

1243.3 

145 

3.088 

81 

0.21654 

468 

5400 

0.04815 

143 

0.31419 

134 

0.19994 

340 

1228.8 

140 

3.169 

82 

0.22122 

470 

5500 

0.04958 

145 

0.31553 

133 

0.20334 

333 

1214.8 

134 

3.251 

83 

0.22592 

472 

5600 

0.05103 

149 

0.31686 

133 

0.20667 

325 

1201.4 

129 

3.334 

84 

0.23064 

473 

5700 

0.05252 

150 

0.31819 

132 

0.20992 

317 

1188.5 

124 

3.418 

84 

0.23537 

475 

5800 

0.05402 

154 

0.31951 

132 

0.21809 

309 

1176.1 

118 

3.502 

86 

0.24012 

476 

5900 

0.05556 

156 

0.32083 

131 

0.21618 

301 

1164.3 

113 

3.588 

86 

0.24488 

478 

6000 

0.05712 

159 

0.32214 

131 

0.21919 

291 

1153.0 

110 

3.674 

87 

0 24966 

478 

6100 

0.05871 

162 

0.32345 

130 

0.22210 

283 

1142.0 

107 

3.761 

88 

0.25444 

477 

6200 

0.06033 

165 

0.32475 

129 

0.22493 

272 

1131.3 

103 

3.849 

89 

0.25921 

476 

6300 

0.06198 

168 

0.32604 

128 

0.22765 

264 

1121.0 

100 

3.938 

90 

0.26307 

475 

6400 

0.06366 

170 

0.32732 

126 

0.23029 

254 

1111.0 

97 

4.028 

90 

0.26872 

474 

6500 

0.06536 

173 

0.32858 

125 

0.23283 

245 

1 ) 01.3 

93 

4.118 

91 

0.27346 

472 

6600 

0.06709 

177 

0.32983 

124 

0.23528 

235 

1092.0 

90 

4.209 

92 

0.27818 

471 

6700 

0.06886 

179 

0.33107 

122 

0.23763 

227 

1083.0 

87 

4.301 

92 

0.28289 

471 

6800 

0.07065 

181 

0.33229 

121 

0.23990 

217 

1074.3 

83 

4.393 

94 

0.28760 

469 

6900 

0.07346 

185 

0.33350 

120 

0.24207 

206 

1066.0 

80 

4.487 

94 

0.29229 

468 

7000 

0.07431 

188 

0.33470 

119 

0.24413 

199 

1058.0 

78 

4.581 

95 

0.29697 

467 

7100 

0.07619 

190 

0.33589 

117 

0.24612 

191 

1050.2 

76 

4.676 

95 

0.30164 

465 

7200 

0.07809 

194 

0.33706 

115 

0.24803 

183 

1042.6 

74 

4.771 

96 

0.30629 

463 

7300 

0.08003 

196 

0.33821 

112 

0.24986 

175 

1035.2 

72 

4.867 

97 

0.31092 

461 

7400 

0.08199 

199 

0.33933 

109 

0.25161 

167 

1028.0 

70 

4.964 

98 

0.31553 

459 

7500 

0.08398 

202 

0.34042 

107 

0.25328 

159 

1021.0 

68 

5.062 

98 

0.32012 

457 

7600 

0.08600 

205 

0.34149 

104 

0.25487 

150 

1014.2 

65 

5.160 

98 

0.32469 

455 

7700 

0.08805 

208 

0.34253 

101 

0.25637 

143 

1007.7 

63 

5.258 

100 

0.32924 

453 

7800 

0.09013 

211 

0.34854 

99 

0.25780 

135 

1001.4 

61 

5.358 

100 

0.33377 

450 

7900 

0.09224 

213 

0.34453 

97 

0.25915 

127 

995.3 

59 

5.458 

101 

0.33827 

449 

8000 

0.09437 

217 

0.34550 

94 

0.26042 

122 

989.4 

58 

5.559 

101 

0.34276 

446 

8100 

0.09654 

218 

0.34644 

92 

0.26164 

117 

983.6 

57 

6.660 

102 

0.34722 

443 

8200 

0.09872 

222 

0.34736 

90 

0.26281 

113 

977.9 

56 

5.762 

103 

0.35165 

440 

8300 

0.10094 

225 

0.34826 

89 

0.26394 

109 

972.3 

56 

5.865 

103 

0.35605 

437 

8400 

0.10319 

228 

0.34915 

88 

0.26603 

105 

966.7 

56 

5.968 

104 

0.36042 

434 

8500 

0.10547 

230 

0.35003 

86 

0.26608 

101 

961.1 

55 

6.072 

104 

0.36476 

431 

8600 

0.10777 

233 

0.35089 

85 

0.26709 

97 

955.6 

54 

6.176 

105 

0.36907 

427 

8700 

0.11010 

236 

0.35174 

83 

0.26806 

92 

950.2 

54 

6.281 

106 

0.37334 

424 

8800 

0.11246 

239 

0.35257 

81 

0.26898 

87 

944.8 

54 

6.387 

106 

0.37758 

421 

8900 

0.11485 

242 

0.35338 

80 

0.26985 

83 

939.4 

53 

6.493 

107 

0.38179 

418 

9000 

0.11727 

244 

0.35418 

78 

0.27068 

80 

934.1 

53 

6.600 

107 

0.38507 

415 

9100 

0.11971 

247 

0.35496 

75 

0.27148 

78 

928.8 

52 

6.707 

108 

0.39012 

413 

9200 

0.12218 

250 

0.35571 

73 

0.27226 

75 

923.6 

51 

6.815 

109 

0.39425 

410 

9300 

0.12468 

253 

0.35644 

70 

0.27301 

73 

918.5 

50 

6.924 

109 

0.39835 

407 

9400 

0.12721 

256 

0.35714 

68 

0.27374 

70 

913.5 

49 

7.033 

110 

0.40242 

404 

9500 

0.12977 

258 

0.35782 

66 

0.27444 

68 

908.6 

48 

7.143 

110 

0.40646 

401 

9600 

0.13235 

261 

0.35848 

63 

0.27512 

65 

903.8 

47 

7.253 

111 

0.41047 

398 

9700 

0.13496 

264 

0.35911 

61 

0.27577 

63 

899.1 

47 

7.364 

111 

0.41445 

395 

9800 

0.13760 

267 

0.35972 

58 

0.27640 

60 

894.4 

47 

7.475 

112 

0.41840 

393 

9900 

0.14027 

269 

0.36030 

56 

0.27700 

58 

889.7 

47 

7.587 

113 

0.42233 

390 

10000 

0.14296 

272 

0.36086 

55 

0.27758 

57 

885.0 

47 

7.700 

113 

0.42623 

387 
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TABLE II. F= 2,450f. 8. —Continued. 


z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.14296 

272 

0.36086 

55 

0.27758 

57 

885.0 

47 

7.700 

113 

0.42623 

387 

10100 

0.14568 

275 

0.36141 

53 

0.27815 

56 

880.3 

46 

7.813 

114 

0.43010 

385 

10200 

0.14843 

278 

0.36194 

52 

0.27871 

55 

875.7 

45 

7.927 

115 

0.43305 

382 

10300 

0.15121 

281 

0.36246 

51 

0.27926 

54 

871.2 

45 

8.042 

115 

0.43777 

380 

10400 

0.15402 

284 

0.36297 

50 

0.27980 

54 

886.7 

45 

8.157 

116 

0.44157 

377 

10500 

0.15686 

286 

0.36347 

49 

0.28034 

53 

862.2 

44 

8.273 

116 

0.44534 

374 

10600 

0.15072 

289 

0.36396 

48 

0.28087 

52 

857.8 

43 

8.389 

117 

0.44908 

372 

10700 

0.16261 

292 

0.36444 

46 

0.28139 

52 

853.5 

43 

8.506 

117 

0.45280 

369 

10800 

0.16563 

295 

0.36490 

45 

0.28191 

51 

849.2 

42 

8.623 

118 

0.45649 

366 

10000 

0.16848 

298 

0.36535 

44 

0.28242 

50 

845.0 

42 

8.741 

119 

0.46015 

364 

11000 

0.17146 

300 

0.36579 

43 

0.28292 

50 

840.8 

42 

8.860 

119 

0.46379 

361 

11100 

0.17446 

304 

0.36622 

42 

0.28342 

49 

836.6 

41 

8.979 

120 

0.46740 

359 

11200 

0.17750 

306 

0.36664 

41 

0.28391 

48 

832.5 

41 

9.099 

121 

0.47099 

357 

11300 

0.18056 

309 

0.36705 

40 

0.28439 

47 

828.4 

41 

9.220 

121 

0.47456 

354 

11400 

0.18365 

312 

0.36745 

39 

0.28486 

47 

824.3 

40 

9.341 

121 

0.47810 

352 

11500 

0.18677 

315 

0.36784 

38 

0.28533 

46 

820.3 

40 

9. 462 

122 

0.48162 

349 

11600 

0.18902 

317 

0.36822 

36 

0.28579 

46 

816.3 

39 

9.584 

123 

0.48511 

348 

11700 

0.19309 

321 

0.36858 

35 

0.28625 

44 

812.4 

39 

9.707 

124 

0.48859 

345 

11800 

0.19630 

323 

0.36893 

34 

0.28669 

44 

808.5 

38 

9.831 

124 

0.49204 

343 

11900 

0.19953 

326 

0.36927 

33 

0.28713 

43 

804.7 

38 

9.955 

124 

0.49547 

340 

12000 

0.20279 

329 

0.36960 

32 

0.28756 

43 

800.9 

38 

10.079 

125 

0.49887 

339 

12100 

0.20608 

332 

0.36992 

32 

0.28799 

43 

797.1 

38 

10.204 

126 

0.50226 

337 

12200 

0.20940 

335 

0.37024 

31 

0.28842 

42 

793.3 

38 

10.330 

126 

0.50563 

335 

12300 

0.21275 

338 

0.37055 

30 

0.28884 

43 

789.5 

37 

10.456 

127 

0.50898 

333 

12400 

0.21613 

341 

0.37085 

30 

0.28927 

43 

785.8 

37 

10.583 

128 

0.51231 

331 

12500 

0.21954 

343 

0.37115 

29 

0.28070 

43 

782.1 

37 

10. 711 

128 

0.51562 

328 

12600 

0.22297 

347 

0.37144 

28 

0.29013 

43 

778.4 

36 

10.889 

129 

0.51890 

327 

12700 

0.22644 

350 

0.37172 

27 

0.29056 

42 

774.8 

36 

10.968 

129 

0.52217 

325 

12800 

0.22904 

353 

0.37199 

27 

0.29098 

43 

771.2 

35 

11.097 

130 

0.52542 

323 

12000 

0.23347 

355 

0.37226 

26 

0.29141 

43 

767.7 

35 

11.227 

131 

0.52865 

321 

13000 

0.23702 

358 

0.37252 

25 

0.29184 

42 

764.2 

36 

11.358 

131 

0.53186 

319 

13100 

0.24060 

362 

0.37277 

25 

0.29226 

43 

760.6 

36 

11.489 

132 

0.53505 

317 

13200 

0.24422 

364 

0.37302 

24 

0.29269 

43 

757.0 

35 

11.621 

132 

0.53822 

315 

13300 

0.24786 

368 

0.37326 

24 

0.29312 

43 

753.5 

35 

11.753 

133 

0.54137 

314 

13400 

0.25154 

370 

0.37850 

24 

0.29355 

43 

75a 0 

35 

11.886 

134 

0.54451 

313 

13500 

0.25524 

374 

0.37374 

24 

0.29398 

43 

746.5 

35 

12.020 

134 

0.54764 

311 

13600 

0.25898 

377 

0.37398 


0.29441 

44 

743.0 

35 

12.154 

135 

0.55075 

309 

13700 

0.26275 

379 

0.37422 

23 

0.29485 

44 

739.5 

34 

12.289 

135 

0.55384 

307 

13800 

0.26654 

383 

0.37445 

22 

0.29629 

44 

73a 1 

34 

12.424 

136 

0.55601 

305 

13000 

0.27087 

386 

0.37467 

22 

0.29673 

44 

732.7 

34 

12.560 

137 

0.55906 

304 

14000 

0.27423 

389 

0.37489 

21 

0.29617 

45 

729.3 

34 

12.607 

137 

0.56300 

302 

14100 

0.27812 

392 

0.37510 

21 

0.29662 

45 

725.9 

34 

12.834 

138 

0.56602 

301 

14200 

0.28204 

395 

0.37531 

21 

0.29707 

46 

722.5 

34 

12.972 

139 

0.56903 

300 

14300 

0.28599 

399 

0.37552 

21 

0.29753 

46 

719.1 

34 

13.111 

139 

0.57203 

298 

14400 

0.28998 

402 

0.37573 

20 

0.29799 

46 

715.7 

33 

13.250 

140 

0.57501 

297 

14500 

0.29400 

404 

0.37593 

20 

0.29845 

47 

712.4 

34 

13.390 

141 

0.57798 

295 

14600 

0.29804 

408 

0.37613 

20 

0.29892 

47 

709.0 

33 

13.531 

141 

0.58003 

294 

14700 

0.30212 

411 

0.37633 

20 

0.29939 

48 

705.7 

33 

13.672 

142 

0.58387 

293 

14800 

0.30623 

414 

0.37653 

20 

0.29987 

48 

702.4 

33 

13.814 

143 

0.58680 

291 

14900 

0.31087 

417 

0.37673 

20 

0.30035 

49 

099.1 

33 

13.957 

143 

a 58971 

290 

15000 

0.31464 

421 

0.37693 

21 

0.30084 

49 

095.8 

32 

14.100 

144 

0.50261 

289 
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TABLE II. V=2,450 /. 8. —Continued. 


-X 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T 

A 

log Q 

A 

15000 

0.31454 

421 

0.37693 

21 

a 30084 

49 

695.8 

32 

14.100 

144 

0.69261 

289 

15100 

0.31875 

424 

0.37714 

20 

0.30133 

50 

692.6 

33 

14.244 

145 

0.59550 

287 

15300 

0.32299 

428 

0.37734 

20 

0.30183 

50 

689.3 

32 

14.389 

146 

0.59837 

286 

15300 

0.32727 

431 

0.37754 

20 

0.30233 

50 

686.1 

31 

14.535 

146 

0.60123 

285 

15400 

0.33158 

434 

0.37774 

20 

0.30283 

51 

683.0 

32 

14.681 

147 

0.60408 

284 

15500 

0.33592 

437 

0.37794 

19 

0.30334 

51 

679.8 

32 

14. 82% 

147 

0.60692 

283 

15600 

0.34029 

441 

0.37813 

19 

0.30385 

52 

676.6 

31 

14.975 

148 

0.60975 

281 

15700 

0.34470 

444 

0.37832 

19 

0.30437 

53 

673.5 

32 

15.123 

149 

0.61256 

281 

15800 

0.34914 

448 

0.37851 

19 

0.30490 

53 

670.3 

31 

15.272 

150 

0.61537 

279 

15900 

0.35362 

451 

0.37870 

18 

0.30543 

53 

667.2 

31 

15.422 

150 

a 61816 

278 

16000 

0.35813 

454 

0.37888 

19 

0.30506 

54 

664.1 

31 

15.572 

151 

0.62094 

276 

16100 

0.36367 

458 

0.37907 

18 

0.30650 

54 

661.0 

31 

15.723 

151 

0.62370 

276 

16300 

0.36725 

462 

0.37925 

19 

0.30704 

55 

657.9 

30 

15.874 

152 

0.62646 

275 

16300 

0.37187 

465 

0.37944 

18 

0.30760 

55 

654.9 

31 

16.026 

153 

a 62921 

274 

16400 

0.37652 

469 

0.37962 

19 

a 30814 

56 

651.8 

30 

16.179 

154 

0.63195 

274 

16500 

0.38121 

472 

0.37981 

19 

0.30870 

56 

648.8 

30 

16.333 

155 

0.63469 

272 

16600 

0.38593 

476 

0.38000 

18 

0.30926 

57 

645.8 

31 

16.488 

155 

0.63741 

271 

16700 

0.39060 

479 

0.38018 

19 

0.30983 

58 

642.7 

30 

16.643 

156 

0.64012 

270 

16800 

0.39548 

483 

0.38037 

18 

0. 31041 

68 

639.7 

29 

16.799 

157 

0.64282 

270 

16900 

0.40031 

486 

0.38065 

19 

a 31099 

58 

636.8 

30 

16.956 

157 

0.64552 

269 

17000 

0.40517 

490 

0.38074 

19 

a 31157 

59 

633.8 

29 

17.113 

158 

0.64821 

268 

17100 

0.41007 

494 

0.38093 

18 

0.31216 

59 

630.9 

30 

17.271 

159 

0.65089 

266 

17200 

0.41501 

497 

0.38111 

19 

0.31275 

60 

627.9 

29 

17.430 

159 

0.65355 

266 

17300 

0.41998 

502 

0.38130 

19 

0.31335 

60 

625.0 

29 

17.589 

161 

0.65621 

265 

17400 

0.42500 

505 

0.38149 

19 

0.31395 

61 

622.1 

29 

17.750 

161 

0.65886 

265 

17500 

0.43005 

509 

0.38168 

18 

0.31456 

61 

619.2 

29 

17.911 

162 

0.66151 

263 

17600 

0.43514 

513 

0.38186 

19 

0.31517 

62 

616.3 

29 

18.073 

162 

0.66414 

263 

17700 

0.44027 

516 

0.38205 

19 

0.31579 

62 

613.4 

28 

18.235 

164 

0.66677 

262 

17800 

0.44543 

521 

0.38224 

18 

0.31641 

63 

610.6 

29 

18.399 

164 

0.66939 

261 

17900 

0.45064 

524 

0.38242 

19 

0.31704 

63 

607.7 

28 

18.563 

165 

0.67200 

260 

18000 

0.45588 

528 

0.38261 

19 

0.31767 

64 

604.9 

28 

18.728 

166 

0.67460 

260 

18100 

0.46116 

532 

0.38280 

19 

0.31831 

64 

602.1 

28 

18.894 

166 

0.67720 

259 

18200 

0.46648 

536 

0.38299 

20 

0.31895 

65 

599.3 

28 

19.060 

168 

0.67979 

258 

18300 

0.47184 

541 

0.38319 

19 

0.31960 

65 

596.5 

28 

19.228 

168 

0.68237 

257 

18400 

0.47725 

544 

0.38338 

19 

0.32025 

65 

593.7 

28 

19.396 

169 

0.68494 

257 

18500 

0.48269 

548 

0.38357 

20 

0.32090 

66 

590.9 

28 

19.565 

169 

0.68751 

257 

18600 

0.48817 

553 

0.38377 

19 

0.32156 

66 

588.1 

27 

19.734 

171 

0.69008 

256 

18700 

0.49370 

556 

0.38396 

20 

0.32222 

67 

585.4 

27 

19.905 

171 

0.69264 

255 

18800 

0.49926 

560 

0.38416 

19 

0.32289 

68 

582.7 

28 

20.076 

172 

0.69519 

254 

18900 

0.50486 

565 

0.38435 

20 

0.32357 

67 

679.9 

27 

20.248 

173 

0.69773 

254 

19000 

0.51051 

569 

0.38455 

20 

0.32424 

67 

677.2 

27 

20.421 

174 

0.70027 

253 

19100 

0.51620 

573 

0.38475 

20 

0.32491 

68 

574.5 

27 

20.595 

174 

0.70280 

253 

19200 

0.52193 

578 

0.38495 

20 

0.32559 

68 

571.8 

26 

20. 769 

175 

0.70533 

252 

19300 

0.52771 

582 

0.38515 

20 

0.32627 

69 

569.2 

27 

20.944 

176 

0.70785 

252 

19400 

0.53353 

586 

0.38535 

21 

0.32696 

69 

566.5 

26 

21.120 

177 

0.71037 

252 

19500 

0.53939 

590 

0.38556 

20 

0.32766 

69 

563.9 

27 

21.297 

178 

0.71289 

250 

19600 

0.54529 

595 

0.38576 

21 

0.32834 

70 

561.2 

26 

21.475 

178 

0.71539 

250 

19700 

0.55124 

600 

0.38596 

20 

0.32904 

70 

558.6 

26 

21.653 

180 

0.71789 

250 

19800 

0.55724 

603 

0.38617 

20 

0.32974 

71 

556.0 

26 

21.833 

180 

0.72039 

249 

19900 

0.56327 

608 

0.38637 

21 

0.33045 

71 

553.4 

26 

22.013 

181 

0. 72288 

249 

20000 

0.56935 

612 

0.38658 

21 

0.33116 

71 

550.8 

26 

22.194 

181 

0.72537 

249 
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TABLE II. V—2,500 /. s. —Continued. 


z-2 
z c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

52 

0.25000 

110 

0.00000 

350 

2500.0 

296 

0.000 

40 

0.00000 

339 

100 

0.00052 

53 

0.25110 

109 

0.00350 

350 

2470.4 

294 

0.040 

41 

0.00339 

342 

200 

0.00105 

53 

0.25219 

108 

0.00700 

350 

2441.0 

292 

0.081 

41 

0.00681 

345 

300 

0.00158 

54 

0.25327 

108 

0.01050 

350 

2411.8 

290 

0.122 

42 

0.01026 

348 

400 

0.00212 

55 

0.25435 

107 

0.01400 

350 

2382.8 

287 

0.164 

42 

0.01374 

351 

500 

0.00267 

57 

0.25542 

106 

0.01750 

350 

2354.1 

285 

0.206 

43 

0.01725 

353 

600 

0.00324 

57 

0.25648 

106 

0.02100 

352 

2325.6 

282 

0.249 

43 

0.02078 

356 

700 

0.00381 

58 

0.25754 

105 

0.02452 

354 

2297.4 

280 

0.292 

44 

0.02434 

359 

800 

0.00439 

59 

0.25859 

105 

0.02806 

356 

2269.4 

278 

0.336 

44 

0.02793 

362 

900 

0.00498 

60 

0.25964 

104 

0.03162 

358 

2241.6 

276 

0.380 

45 

0.03155 

364 

1000 

0.00558 

61 

0.26068 

164 

0.03520 

360 

2214.0 

274 

0.425 

45 

0.03519 

368 

1100 

0.00619 

62 

0.26172 

104 

0.03880 

361 

2186.6 

271 

0.470 

46 

0.03887 

371 

1200 

0.00681 

63 

0.26276 

104 

0.04241 

361 

2159.5 

269 

0.516 

47 

0.04258 

373 

1300 

0.00744 

64 

0.26380 

104 

0.04602 

362 

2132.6 

266 

0.563 

47 

0.04631 

376 

1400 

0.00808 

66 

0.26484 

105 

0.04964 

363 

2106.0 

264 

0.610 

48 

0.05007 

379 

1500 

0.00874 

66 

0.26589 

106 

0.05327 

364 

2079.6 

262 

0.658 

48 

0.05386 

381 

1600 

0.00940 

68 

0.26795 

107 

0.05691 

365 

2053.4 

260 

0.706 

49 

0.05767 

384 

1700 

0.01008 

69 

0.26802 

109 

0.06056 

366 

2027.4 

257 

0.755 

50 

0.06151 

386 

1800 

0.01077 

70 

0.26911 

111 

0.06422 

368 

2001.7 

255 

0.805 

50 

0.06537 

389 

1900 

0.01147 

71 

0.27022 

113 

0.06790 

370 

1976.2 

252 

0.855 

51 

0.06926 

392 

2000 

0.01218 

72 

0.27135 

115 

0.07160 

372 

1951.0 

251 

0.906 

52 

0.07318 

393 

2100 

0.01290 

74 

0.27250 

116 

0.07532 

374 

1925.9 

248 

0.958 

52 

0.07711 

395 

2200 

0.01364 

75 

0.27366 

117 

0.07906 

376 

1901.1 

245 

1.010 

53 

0.08106 

398 

2300 

0.01439 

77 

0.27483 

117 

0.08282 

378 

1876.6 

243 

1.063 

54 . 

0.08504 

400 

2400 

0.01516 

78 

0.27600 

119 

0.08660 

380 

1852.3 

240 

1.117 

54 

0.08904 

403 

2500 

0.01594 

79 

0.27719 

120 

0.09040 

380 

1828.3 

238 

1.171 

55 

0.09307 

404 

2600 

0.01673 

81 

0.27839 

120 

0.09420 

380 

1804.5 

235 

1.226 

56 

0.09711 

408 

2700 

0.01754 

82 

0.27959 

122 

0.09800 

380 

1781.0 

233 

1.282 

57 

0.10119 

409 

2800 

0.01836 

84 

0.28081 

122 

0.10180 

380 

1757.7 

230 

1.339 

57 

0.10528 

413 

2900 

0.01920 

85 

0.28203 

123 

0.10560 

380 

1734.7 

227 

1.396 

58 

0.10941 

414 

3000 

0.02005 

87 

0.28326 

123 

0.10940 

380 

1712.0 

223 

1.454 

59 

0.11355 

417 

3100 

0.02092 

88 

0.28449 

123 

0.11320 

380 

1689.7 

221 

1.513 

59 

0.11772 

420 

3200 

0.02180 

90 

0.28572 

123 

0.11700 

380 

1667.6 

218 

1.572 

60 

0.12192 

422 

3300 

0.02270 

92 

0.28695 

124 

0.12080 

381 

1645.8 

215 

1.632 

61 

0.12614 

424 

3400 

0.02362 

94 

0.28819 

125 

0.12461 

382 

1624.3 

212 

1.693 

62 

0.13038 

427 

3500 

0.02456 

95 

0.28944 

125 

0.12843 

382 

1603.1 

209 

1.755 

63 

0.13465 

428 

3600 

0.02551 

97 

0.29069 

126 

0.13225 

382 

1582.2 

206 

1.818 

64 

0.13893 

431 

3700 

0.02648 

99 

0.29195 

126 

0.13607 

382 

1561.6 

204 

1.882 

64 

0.14324 

434 

3800 

0.02747 

101 

0.29321 

127 

0.13989 

381 

1541.2 

202 

1.946 

66 

0.14758 

436 

3900 

0.02848 

102 

0.29448 

127 

0.14370 

380 

1521.0 

200 

2.012 

66 

0.15194 

438 

4000 

0.02950 

104 

0.29575 

128 

0.14750 

379 

1501.0 

198 

2.078 

67 

0.15632 

441 

4100 

0.03054 

107 

0.29703 

128 

0.15129 

378 

1481.2 

196 

2.145 

68 

0.16073 

444 

4200 

0.03161 

109 

0.29831 

128 

0.15507 

377 

1461.6 

193 

2.213 

68 

0.16517 

446 

4300 

0.03270 

111 

0.29959 

129 

0.15884 

376 

1442.3 

189 

2.281 

70 

0.16963 

448 

4400 

0.03381 

113 

0.30088 

130 

0.16260 

376 

1423.4 

186 

2.351 

71 

0.17411 

450 

4500 

0.03494 

115 

0.30218 

129 

0.16636 

377 

1404.8 

183 

2.422 

72 

0.17861 

452 

4600 

0.03609 

117 

0.30347 

130 

0.17013 

377 

1386.5 

179 

2.494 

73 

0.18313 

454 

4700 

0.03726 

119 

0.30477 

131 

0.17390 

377 

1368.6 

175 

2.567 

73 

0.18767 

456 - 

4800 

0.03845 

122 

0.30608 

131 

0.17767 

377 

1351.1 

172 

2.640 

74 

0 19223 

458 

4900 

0.03967 

124 

0.30739 

131 

0.18144 

376 

1333.9 

109 

2.714 

76 

0.19681 

461 

5000 

0.04091 

126 

0.30870 

131 

0.18520 

373 

1317.0 

165 

2.790 

76 

0.20142 

463 
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TABLE II. V=2,500f. 8. —Continued. 


Z J£ 
z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log $ 

A 

6000 

0.04091 

126 

0.30870 

131 

0.18520 

378 

1317.0 

165 

2.790 

76 

0.20142 

463 

6100 

0.04217 

129 

0.31001 

132 

0.18896 

369 

1300.5 

160 

2.866 

78 

0.20605 

465 

5200 

0.04346 

131 

0.31133 

132 

0.19262 

364 

1284.5 

155 

2.944 

78 

0.21070 

466 

6300 

0.04477 

134 

0.31265 

133 

0.19626 

358 

1269.0 

150 

3.022 

79 

0.21536 

468 

6400 

0.04611 

137 

0.31398 

133 

0.19984 

352 

1254.0 

146 

3.101 

80 

0.22004 

469 

5500 

0.04748 

139 

0.31531 

133 

0.20336 

345 

1239.4 

142 

3.181 

81 

0.22473 

471 

6600 

0.04887 

142 

0.31664 

134 

0.20681 

338 

1225.2 

138 

3.262 

82 

0.22944 

473 

5700 

0.05029 

145 

0.31798 

134 

0.21019 

331 

1211.4 

133 

3.344 

83 

0.23417 

475 

6800 

0.05174 

147 

0.31932 

135 

0.21350 

324 

1198.1 

128 

3.427 

84 

0.23892 

477 

5900 

0.05321 

150 

0.32067 

135 

0.21674 

316 

1185.8 

123 

3.511 

85 

0.24369 

479 

6000 

0.05471 

153 

0.32202 

132 

0.21990 

308 

1173.0 

117 

3.596 

86 

0.24848 

480 

6100 

0.05624 

155 

0.32334 

131 

0.22296 

299 

1161.3 

113 

3.682 

87 

0.25328 

0.25806 

480 

6200 

0.05779 

158 

0.32465 

130 

0.22507 

290 

1156.0 

109 

3.769 

87 

479 

6300 

0.05937 

161 

0.32505 

129 

0.22887 

281 

1139.1 

105 

3.856 

88 

0.26287 

478 

6400 

0.06098 

164 

0.32724 

129 

0.23168 

0.23440 

272 

1128.6 

101 

8.944 

89 

0.26765 

478 

6300 

0.06262 

167 

0.32853 

127 

263 

1118.5 

97 

4.033 

90 

0.27243 

477 

6600 

0.06429 

170 

0.32980 

127 

0.23708 

253 

1108.8 

94 

4.123 

91 

0.27720 

476 

6700 

0.06599 

172 

0.33107 

125 

0.22966 

0.24198 

242 

1099.4 

91 

4.214 

91 

0.28196 

475 

6800 

0.06771 

175 

0.33232 

125 

231 

1090.3 

88 

4.305 

4.397 

92 

0.28671 

474 

6900 

0.06946 

178 

0.33357 

123 

0.24429 

221 

1061.6 

85 

98 

0.29146 

473 

7000 

0.07124 

181 

0.33480 

121 

0.24650 

212 

1073.0 

83 

4.490 

94.’ 

0.29618 

473 

7100 

0.07305 

184 

0.33601 

118 

0.24862 

204 

1064.7 

80 

4.584 

4.678 

94 

0.80091 

0.30563 

472 

7200 

0.07489 

187 

0.33719 

117 

0.2506S 

196 

1056.7 

78 

95 

470 

7300 

0.07676 

190 

0.33836 

116 

0.25262 

188 

1048.9 

77 

4.773 

96 

0.81133 

468 

7400 

0.07866 

192 

0.33952 

113 

0.25450 

180 

1041.2 

73 

4.869 

96 

0.31501 

466 

7600 

0.08058 

195 

0.34065 

111 

0.25630 

172 

1033.9 

78 

4.965 

97 

0.31967 

464 

7600 

0.08253 

198 

0.34176 

109 

0.25802 

164 

1026.6 

69 

5.062 

98 

0.32431 

462 

7700 

0.08451 

201 

0.34285 

107 

0.25966 

156 

1019.7 

68 

5.160 

98 

0.32893 

461 

7800 

0.08652 

204 

0.34392 

105 

0.26122 

148 

1012.9 

66 

5.258 

99 

0.33254 

459 

7900 

0.08856 

206 

0.34497 

104 

0.26270 

140 

1006.3 

63 

5.357 

100 

0.33813 

456 

8000 

0.09062 

209 

0.34601 

102 

0.26410 

134 

1000.0 

62 

5.457 

100 

0.34209 

453 

8100 

0.09271 

213 

0.34703 

100 

0.26544 

128 

998.8 

61 

5.557 

101 

0.34722 

450 

8200 

0.09484 

215 

0.34803 

97 

0.26672 

123 

987.7 

60 

5.658 

102 

0.35172 

447 

8300 

0.09699 

218 

0.34900 

96 

0.26795 

112 

981.7 

60 

5.760 

102 

0.35619 

445 

8400 

0.09917 

221 

0.34996 

94 

0.26913 

113 

975.8 

57 

5.862 

103 

0.36064 

442 

8500 

0.10138 

223 

0.35090 

91 

0.27006 

107 

970.1 

57 

5.965 

103 

0.36506 

0.36945 

439 

8600 

0.10361 

223 

0.35181 

89 

0.27183 

102 

964.4 

55 

6.068 

104 

436 

8700 

0.10587 

229 

0.35270 

88 

0.27235 

97 

958.9 

54 

6.172 

105 

0.37281 

433 

8800 

0.10816 

232 

0.35358 

85 

0.27332 

92 

953 5 

53 

6.277 

105 

0.37814 

431 

8900 

0.11048 

235 

0.35443 

83 

0.27421 

86 

948.2 

52 

6.382 

106 

0.88245 

429 

9000 

0.11283 

238 

0.35526 

79 

0.27510 

82 

943.0 

53 

6.488 

106 

0.38674 

425 

9100 

0.11521 

240 

0.35605 

77 

0.27592 

80 

937.7 

932.5 

52 

6.594 

107 

0.39099 

422 

9200 

0.11761 

243 

0.35682 

76 

0.27672 

78 

51 

6.701 

108 

0.39521 

420 

9300 

0.12004 

246 

0.35758 

73 

0.27750 

76 

927.4 

61 

6.809 

108 

0.39941 

416 

9400 

0.12250 

249 

0.35831 

0.35902 

71 

0.27826 

74 

922.3 

50 

6.917 

109 

0.40257 

414 

9500 

0.12499 

252 

70 

0.27J00 

0.27970 

70 

917.3 

50 

7.026 

109 

0.40771 

411 

9600 

0.12751 

254 

0.35972 

67 

68 

912.3 

49 

7.135 

110 

0.41182 

408 

9700 

0.13005 

257 

0.36039 

06 

0.28038 

66 

907.4 

49 

7.245 

110 

0.41590 

405 

9800 

0.13262 

260 

0.36105 

63 

0.28104 

64 

902.5 

897.7 

48 

7.355 

111 

0.41995 

0.42897 

402 

9900 

0.13522 

263 

0.36168 

62 

0.28168 

62 

47 

7.466 

112 

400 

10000 

0.13785 

6019°—: 

265 

18— 

0.36230 

-14 

60 

0.282S0 

60 

896.0 

47 

7.578 

112 

0.42797 

396 
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7 X 

A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.13785 

265 

0.36230 

60 

0.28230 

60 

893.0 

47 

7.578 

112 

0.42797 

396 

10100 

0.14050 

268 

0.36290 

59 

0.28290 

58 

888.3 

46 

7.690 

113 

0.43193 

393 

10200 

0.14318 

271 

0.36349 

57 

0.28348 

56 

883.7 

46 

7.803 

114 

0.43586 

390 

10300 

0.14589 

274 

0.36406 

56 

0.28404 

55 

879.1 

46 

7.917 

114 

0.43976 

388 

10400 

0.14863 

277 

0.36462 

54 

0.28459 

54 

874.5 

45 

8.031 

115 

0.44364 

385 

10500 

0.15140 

279 

0.36510 

52 

0.28513 

53 

870.0 

45 

8.146 

115 

0.44749 

383 

10600 

0.15419 

282 

0.36568 

51 

0.28566 

52 

865.5 

44 

8.261 

116 

0.45132 

380 

10700 

0.15701 

285 

0.36619 

50 

0.28618 

61 

861.1 

44 

8.377 

116 

0.45512 

377 

10800 

0.15986 

288 

0.36669 

48 

0.28669 

51 

856.7 

44 

8.493 

117 

0.45889 

375 

10900 

0.16274 

291 

0.36717 

46 

0.28720 

50 

852.3 

43 

8.610 

118 

0.46264 

372 

11000 

0.16565 

293 

0.36763 

45 

0.28770 

48 

848.0 

43 

8.728 

118 

0.46636 

370 

11100 

0.16858 

297 

0.36808 

43 

0.28818 

47 

843.7 

42 

8.846 

119 

0.47006 

367 

11200 

0.17155 

299 

0.36851 

43 

0.28865 

46 

839 5 

42 

8.965 

120 

0.47373 

365 

11300 

0.17454 

302 

0.36894 

41 

0.28911 

46 

835.3 

42 

9.085 

120 

0.47738 

362 

11400 

0.17756 

305 

0.36935 

41 

0.28957 

46 

831.1 

41 

9.205 

120 

0.48100 

360 

11500 

0.18061 

307 

0.36976 

38 

0.29003 

44 

827.0 

41 

9.325 

121 

0.48460 

358 

11600 

0.18368 

311 

0.37014 

38 

0.29047 

44 

822.9 

40 

9.446 

122 

0.48818 

356 

11700 

0.18679 

314 

0.37052 

37 

0.29091 

44 

818.9 

40 

9.568 

122 

0.49174 

353 

11800 

0.18993 

316 

0.37089 

36 

0.29135 

43 

814.9 

40 

9.690 

123 

0.49527 

351 

11900 

0.19309 

319 

0.37125 

34 

0.29178 

42 

810.9 

39 

9.813 

124 

0.49878 

348 

12000 

0.19628 

322 

0.37159 

34 

0.29220 

43 

807.0 

38 

9.937 

124 

0.50226 

346 

12100 

0.19950 

325 

0.37193 

33 

0.29263 

43 

803.2 

38 

10.061 

125 

0.50572 

344 

12200 

0.20275 

328 

0.37226 

32 

0.29306 

42 

799.4 

38 

10.186 

125 

0.50916 

342 

12300 

0.20603 

331 

0.37258 

32 

0.29348 

42 

795.6 

38 

10.311 

126 

0.51258 

340 

12400 

0.20934 

333 

0.37290 

31 

0.29390 

43 

791.8 

37 

10.437 

126 

0.51598 

338 

12500 

0.21267 

337 

0.37321 

30 

0.29433 

41 

788.1 

37 

10.563 

127 

0.51936 

336 

12600 

0.21604 

339 

0.37351 

29 

0.29474 

42 

784.4 

36 

10.690 

128 

0.52272 

334 

12700 

0.21943 

343 

0.37380 

29 

0.29516 

42 

780.8 

36 

10.818 

128 

0.52606 

332 

12800 

0.22286 

345 

0.37409 

28 

0.29558 

41 

777.2 

36 

10.946 

129 

0.52938 

329 

12900 

0.22631 

348 

0.37437 

27 

0.29599 

41 

773.6 

36 

11.075 

130 

0.53267 

328 

13000 

0.22979 

351 

0.37464 

27 

0.29640 

40 

770.0 

35 

11.205 

130 

0.53595 

326 

13100 

0.23330 

354 

0.37491 

26 

0.29680 

40 

766.5 

36 

11.335 

131 

0.53921 

324 

13200 

0.23684 

357 

0.37517 

26 

0.29720 

41 

762.9 

35 

11.466 

131 

0.54245 

322 

13300 

0.24041 

361 

0.37543 

26 

0.29761 

41 

759.4 

35 

11.597 

132 

0.54567 

320 

13400 

0.24402 

363 

0.37569 

25 

0.29802 

41 

755.9 

35 

11.729 

132 

0.54887 

319 

13500 

0.24765 

366 

0.37594 

24 

0.29843 

41 

752 4 

35 

11.861 

133 

0.55206 

317 

13600 

0.25131 

369 

0.37618 

24 

0.29884 

41 

748.9 

35 

11.994 

134 

0.55523 

316 

13700 

0.25500 

372 

0.37642 

24 

0.29925 

41 

745.4 

35 

12.128 

134 

0.55839 

313 

13800 

0.25872 

376 

0.37666 

23 

0.29966 

42 

741.9 

34 

12.262 

135 

0.56152 

312 

13900 

0.26248 

378 

0.37689 

23 

0.30006 

42 

738.5 

35 

12.397 

136 

0.56464 

310 

14000 

0.26626 

381 

0.37712 

23 

0.30050 

42 

735.0 

35 

12.533 

136 

0.56774 

309 

14100 

0.27007 

385 

0.37735 

22 

0.30092 

43 

731.5 

35 

12.669 

137 

0.57083 

307 

14200 

0.27392 

388 

0.37757 

22 

0.30135 

43 

728.0 

34 

12.806 

138 

0.57390 

305 

14300 

0.27780 

390 

0.37779 

21 

0.30178 

44 

724.6 

34 

12.944 

138 

0.57695 

304 

14400 

0.28170 

394 

0.37800 

22 

0.30222 

44 

721.2 

34 

13.082 

139 

0.57999 

303 

14500 

0.28564 

397 

0.37822 

20 

0.30266 

44 

717.8 

34 

13.221 

140 

0.58302 

301 

14600 

0.28961 

401 

0.37842 

21 

0.30310 

44 

714.4 

34 

13.361 

140 

0.58603 

299 

14700 

0.29362 

403 

0.37883 

20 

0.30354 

45 

711.0 

34 

13.501 

141 

0.58902 

298 

14800 

0.29766 

406 

0.37883 

20 

0.30399 

45 

707.6 

33 

13.642 

142 

0.59200 

297 

14900 

0.30171 

410 

0.37903 

20 

0.30444 

46 

704.3 

33 

13,784 

142 

0.59497 

295 

15000 

0.30681 

413 

0.37923 

19 

0.30490 

46 

701.0 

33 

13.926 

143 

0.59792 

294 
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HF 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

16000 

0.30581 

413 

0.37923 

19 

0.30490 

46 

701.0 

33 

13.926 

143 

0.59792 

294 

15100 

0.30994 

416 

0.37942 

19 

0.30536 

46 

607.7 

33 

14.069 

144 

0.60086 

292 

15200 

0.31410 

419 

0.37961 

19 

0.30582 

47 

694.4 

32 

14.213 

144 

0.60378 

292 

15300 

0.31829 

423 

0.37980 

19 

0.30629 

47 

691.2 

32 

14.357 

145 

0.60670 

290 

15400 

0.32252 

426 

0.37999 

19 

0.30676 

48 

688.0 

32 

14.502 

146 

0.60960 

289 

15500 

0.32678 

430 

0.38018 

18 

0.30724 

48 

684.8 

32 

14.648 

146 

0.61249 

288 

15600 

0.33108 

433 

0.38036 

19 

0.30772 

49 

681.6 

32 

14.794 

147 

0.61537 

286 

15700 

0.33541 

436 

0.38055 

18 

0.30821 

49 

678.4 

32 

14.941 

148 

0.61823 

285 

15800 

0.33977 

439 

0.38073 

18 

0.30870 

50 

675.2 

31 

15.089 

148 

0.62108 

284 

15900 

0.34416 

443 

0.38091 

18 

0.30920 

50 

672.1 

31 

15.237 

149 

0.62392 

283 

16000 

0.34859 

446 

0.38109 

18 

0.30970 

52 

669.0 

30 

15.386 

150 

0.62675 

282 

16100 

0.35305 

450 

0.38127 

18 

0.31022 

52 

666.0 

31 

15.536 

151 

0.62957 

281 

16200 

0.35755 

453 

0.38145 

18 

0.31074 

53 

662.9 

30 

15.687 

151 

0.63238 

279 

16300 

0.36208 

457 

0.38163 

18 

0.31127 

53 

659.9 

30 

15.838 

152 

0.63517 

279 

16400 

0.36665 

460 

0.38181 

18 

0.31180 

54 

656.9 

30 

15.990 

153 

0.63796 

278 

16500 

0.37125 

464 

0.38199 

17 

0.31234 

54 

653.9 

30 

16.143 

153 

0.64074 

277 

16600 

0.37589 

467 

0.38216 

18 

0.31288 

55 

650.9 

30 

16.296 

154 

0.64351 

276 

16700 

0.38056 

471 

0.38234 

18 

0.31343 

55 

647.9 

30 

16.450 

155 

0.64627 

274 

16800 

0.38527 

474 

0.38252 

18 

0.31398 

56 

644.9 

29 

16.605 

155 

0.64901 

274 

16900 

0.39001 

478 

0.38270 

18 

0.31454 

56 

642.0 

30 

16.760 

156 

0.65175 

273 

17000 

0.39479 

482 

0.38288 

18 

0.31510 

56 

639.0 

29 

16.916 

157 

0.65448 

272 

17100 

0.39961 

485 

0.38306 

18 

0.31566 

57 

636.1 

30 

17.073 

158 

0.65720 

271 

17200 

0.40446 

489 

0.38324 

18 

0.31623 

57 

633.1 

29 

17.231 

158 

0.65991 

270 

17300 

0.40935 

493 

0.38342 

18 

0.31680 

57 

630.2 

29 

17.389 

159 

0.66261 

269 

17400 

0.41428 

496 

0.38360 

19 

0.31737 

58 

627.3 

29 

17.548 

160 

0.66530 

269 

17500 

0.41924 

500 

0.38379 

18 

0.31795 

58 

624.4 

29 

17.708 

161 

0.66799 

267 

17600 

0.42424 

504 

0.38397 

18 

0.31853 

59 

621.5 

29 

17.869 

161 

0.67066 

267 

17700 

0.42928 

508 

0.38415 

18 

0.31912 

59 

618.6 

29 

18.080 

162 

0.67333 

266 

17800 

0.43436 

511 

0.38433 

18 

0.31971 

59 

615.7 

28 

18.192 

162 

0.67599 

265 

17900 

0.43947 

515 

0.38451 

18 

0.32030 

60 

612.9 

29 

18.354 

164 

0.67864 

264 

18000 

0.44462 

519 

0.38469 

19 

0.32090 

61 

610.0 

28 

18.518 

164 

0.68128 

264 

18100 

0.44981 

523 

0.38488 

19 

0.32151 

61 

607.2 

29 

18.682 

165 

0.68392 

263 

18200 

0.45504 

527 

0.38507 

18 

0.32212 

62 

604.3 

28 

18.847 

166 

0.68655 

262 

18300 

0.46061 

531 

0.38525 

19 

0.32274 

62 

601.5 

28 

19.013 

167 

0.68917 

261 

18400 

0.46562 

535 

0.38544 

19 

0.32336 

63 

598.7 

28 

19.180 

168 

0.69178 

261 

18500 

0.47097 

539 

0.38663 

19 

0.32399 

63 

595.9 

28 

19.348 

168 

0.69439 

260 

18600 

0.47686 

543 

0.38682 

19 

0.32462 

64 

593.1 

28 

19.516 

169 

0.69699 

259 

18700 

0.48179 

547 

0.38601 

18 

0.32526 

64 

590.3 

28 

19.685 

170 

0.69968 

259 

18800 

0.48726 

551 

0.38619 

19 

0.32690 

65 

587.5 

27 

19.855 

170 

0.70217 

257 

18900 

0.49277 

565 

0.38638 

19 

0.32655 

65 

584.8 

28 

20.085 

172 

0.70474 

258 

19000 

0.49832 

559 

0.38657 

19 

0.32720 

67 

582.0 

28 

20.197 

172 

0.70732 

257 

19100 

0.50391 

563 

0.38676 

19 

0.32787 

67 

579.2 

28 

20.369 

173 

0.70989 

256 

19200 

0.50954 

568 

0.38695 

20 

0.32854 

67 

676.4 

27 

20.542 

174 

0.71245 

255 

19300 

0.51522 

572 

0.38715 

19 

0.32921 

67 

673.7 

27 

20.716 

175 

0.71500 

255 

19400 

0.52004 

576 

0.38734 

20 

0.32688 

68 

571.0 

27 

20.891 

176 

0.71755 

254 

19500 

0.52<ff0 

581 

0.38754 

19 

0.33056 

68 

568.3 

27 

21.067 

176 

0.72009 

254 

19600 

0.53251 

585 

0.38773 

20 

0.33124 

69 

565.6 

27 

21.243 

177 

0.72263 

254 

19700 

0.63836 

589 

0.38793 

20 

0.33193 

69 

562.9 

27 

21.420 

178 

0.72517 

252 

19800 

0.54425 

593 

0.38813 

20 

0.33262 

69 

560.2 

26 

21.598 

179 

0.72769 

253 

19900 

0.55018 

598 

0.38833 

20 

0.33331 

69 

567.6 

26 

21.777 

180 

0.73022 

251 

20000 

0.55616 

602 

0.38853 

20 

0.33400 

69 

555.0 

26 

21.957 

181 

0.73273 

250 
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TABLE II. V=2 t 600 /. 8. —Continued. 


7mm x 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

logs' 

A 

U 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

48 

0.25000 

91 

0.00000 

340 

2600.0 

306 

0.000 

39 

0.00000 

344 

100 

0.00048 

49 

0.25091 

92 

0.00340 

344 

2569.4 

303 

0.039 

39 

0.00344 

346 

200 

0.00097 

49 

0.25183 

94 

0.00684 

347 

2539.1 

300 

0.078 

40 

0.00690 

347 

300 

0.00146 

51 

0.25277 

95 

0.01031 

349 

2509.1 

298 

0.118 

40 

0.01037 

349 

400 

0.00107 

51 

0.25872 

97 

0.01380 

350 

2479.3 

295 

0.158 

41 

0.01386 

352 

500 

0.00248 

52 

0.25469 

98 

0.01730 

350 

2449.8 

293 

0.199 

41 

0.01718 

354 

600 

0.00300 

53 

0.25567 

100 

0.02080 

350 

2420.5 

290 

0.240 

41 

0.02092 

356 

700 

0.00353 

53 

0.25667 

101 

0.02430 

350 

2391.5 

288 

0.281 

42 

0.02448 

357 

800 

0.00406 

55 

0.25768 

102 

0.02780 

350 

2362.7 

285 

0.323 

43 

0.02805 

360 

060 

0.00461 

55 

0.25870 

104 

0.03130 

350 

2334.2 

282 

0.366 

43 

0.03165 

362 

1000 

0.00516 

56 

0.25974 

107 

0.03480 

351 

2306.0 

279 

0.409 

44 

0.03527 

363 

1100 

0.00572 

57 

0.26081 

109 

0.03831 

353 

2278.1 

277 

0.453 

44 

0.03890 

365 

1200 

0.00629 

59 

0.26190 

110 

0.04184 

355 

2250.4 

275 

0.497 

44 

0.04255 

367 

1300 

0.00688 

59 

0.26300 

110 

0.04539 

357 

2222.9 

273 

0.541 

45 

0.04622 

370 

1400 

0.00747 

60 

0.26410 

111 

0.04896 

359 

2195.6 

271 

0.586 

46 

0.04992 

372 

1500 

0.00807 

62 

0.26521 

112 

0.05255 

361 

2168.5 

269 

0.632 

47 

0.05364 

374 

1600 

0.00869 

62 

0.26633 

113 

0.05616 

363 

2141.6 

267 

0.679 

47 

0.05738 

376 

1700 

0.00981 

63 

0.26746 

114 

0.05979 

365 

2114.9 

265 

0.726 

47 

0.06114 

378 

1800 

0.00994 

65 

0.26860 

116 

0.06344 

367 

2088.4 

263 

0.773 

48 

0.06492 

381 

1900 

0.01059 

65 

0.26976 

116 

0.06711 

369 

2062.1 

261 

0.821 

49 

0.06873 

383 

2000 

0.01124 

67 

0.27092 

115 

0.07080 

370 

2036.0 

259 

0.870 

49 

0.07256 

385 

2100 

0.01191 

68 

0.27207 

115 

0.07450 

370 

2010.1 

257 

0.919 

50 

0.07641 

388 

2200 

0.01259 

69 

0.27322 

115 

0.07820 

370 

1984.4 

254 

0.969 

51 

0.08029 

390 

2300 

0.01328 

71 

0.27437 

114 

0.08190 

371 

1959.0 

251 

1.020 

51 

0.08419 

393 

2400 

0.01399 

71 

0.27551 

115 

0.08561 

372 

1933.9 

249 

1.071 

52 

0.08812 

395 

2500 

0.01470 

73 

0.27666 

116 

0.08933 

373 

1909.0 

246 

1.123 

53 

0.09207 

398 

2600 

0.01543 

75 

0.27782 

117 

0.09606 

373 

1884.4 

243 

1.176 

54 

0.09605 

400 

2700 

0.01618 

75 

0.27899 

118 

0.09679 

375 

1860.1 

240 

1.230 

54 

0.10005 

402 

2800 

0.01693 

77 

0.28017 

118 

0.10054 

377 

1836.1 

237 

1.284 

55 

0.10407 

405 

2900 

0.01770 

78 

0.28135 

119 

0.10431 

379 

1812.4 

234 

1.339 

55 

0.10812 

408 

3000 

0.01848 

80 

0.28254 

121 

0.10610 

380 

1789.0 

231 

1.394 

56 

0.11220 

411 

3100 

0.01928 

81 

0.28375 

122 

0.11190 

380 

1765.9 

229 

1.450 

57 

0.11631 

413 

3200 

0.02009 

82 

0.28497 

123 

0.11570 

380 

1743.0 

226 

1.507 

58 

0.12044 

415 

3300 

0.02091 

85 

0.28620 

123 

0.11950 

381 

1720.4 

224 

1.565 

59 

0.12459 

418 

3400 

0.02176 

86 

0.28743 

124 

0.12331 

382 

1698.0 

222 

1.624 

59 

0.12877 

421 

3500 

0.02262 

87 

0.28867 

125 

0.12713 

383 

1675.8 

220 

1.683 

60 

0.13298 

423 

3600 

0.02349 

89 

0.28992 

126 

0.13096 

383 

1653.8 

218 

1.743 

61 

0.13721 

425 

3700 

0.02438 

91 

0.29118 

126 

0.13479 

383 

1632.0 

216 

1.804 

62 

0.14146 

428 

3800 

0.02529 

92 

0.29244 

127 

0.13862 

384 

1610.4 

213 

1.866 

63 

0.14574 

431 

3900 

0.02621 

94 

0.29S71 

128 

0.14246 

384 

1589.1 

211 

1.929 

63 

0.15005 

433 

4000 

0.02715 

96 

0.29499 

128 

0.14630 

384 

1568.0 

209 

1.992 

64 

0.15488 

436 

4100 

0.02811 

97 

0.29627 

128 

0.15014 

384 

1547.1 

206 

2.066 

65 

0.15874 

439 

4200 

0.02908 

100 

0.29755 

129 

0.15398 

383 

1526.5 

202 

2.121 

66 

0.16313 

441 

4300 

0.03008 

102 

0.29684 

129 

0.15781 

382 

1507.3 

198 

2.187 

67 

0.16754 

443 

4400 

0.03110 

103 

0.30013 

130 

0.16163 

381 

1486.5 

195 

2.254 

67 

0.17197 

446 

4500 

0.03213 

106 

0.30143 

130 

0.16544 

379 

1467.0 

191 

2.321 

69 

0.17643 

448 

4600 

0.03319 

108 

0.30273 

131 

0.16923 

377 

1447.9 

188 

2.390 

70 

0.18091 

451 

4700 

0.03427 

110 

0.30404 

131 

0.17300 

375 

1429.1 

184 

2.460 

70 

0.18542 

453 

4800 

0.03537 

111 

0.30535 

132 

0.17675 

373 

1410.7 

181 

2.530 

72 

0.18995 

455 

4900 

0.03648 

114 

0.30667 

132 

0.18048 

372 

1392.6 

179 

2.002 

72 

0.19450 

457 

5000 

0.03762 

115 

0.30799 

134 

0.18420 

370 

1374.7 

177 

2.074 

73 

0.19907 

460 
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TABLE II. V=2,600 f. 8. —Continued. 


*-£ 

A 

A 

H 

A 

log S' 

A 

U 

A 

T > 

A 

logQ 

A 

5000 

0.08762 

115 

0.30799 

134 

a 18420 

370 

1374.7 

177 

2.674 

73 

0.19907 

460 

5100 

0.06877 

118 

0.30933 

135 

0.18790 

368 

1357.0 

174 

2.747 

74 

0.20367 

463 

5200 

0.06995 

121 

0.31068 

135 

0.19158 

366 

1339.6 

170 

2.821 

75 

0.20830 

465 

5300 

a 04116 

123 

0.81203 

134 

0.19624 

364 

1322.6 

166 

2.896 

70 

0.21295 

466 

5400 

0.04239 

125 

0.31337 

135 

0.19888 

362 

1306.0 

162 

2.972 

77 

0.21761 

468 

5500 

0.04364 

128 

0.31472 

135 

0.20250 

361 

1289.8 

158 

3.049 

78 

0.22229 

470 

5600 

0.04492 

131 

0.31607 

136 

0.20611 

359 

1274.0 

154 

3.127 

79 

0.22699 

471 

5700 

0.04613 

133 

a 31743 

135 

0.20970 

358 

1258.6 

150 

3.266 

80 

0.23170 

473 

5860 

a 04756 

135 

a 31378 

135 

0.21328 

354 

1243.6 

145 

3.286 

81 

0.23643 

475 

5900 

0.04891 

138 

0.32013 

136 

0.21682 

348 

1229.1 

139 

3.367 

82 

0.24118 

477 

6000 

0.05029 

140 

0.32149 

136 

0.22090 

339 

1215.2 

138 

3.449 

83 

0.24595 

480 

6100 

0.05169 

143 

0.32285 

135 

0.22369 

330 

1201.9 

127 

3.532 

84 

0.25075 

481 

6200 

0.05312 

146 

0.32420 

135 

0.22699 

320 

1189.2 

123 

3.616 

84 

0.25556 

481 

6300 

0.06458 

148 

0.32155 

134 

0.23019 

310 

1176.9 

119 

3.700 

86 

0.26067 

481 

6400 

0.06606 

151 

0.32689 

133 

0.23829 

300 

1165.0 

115 

3.786 

86 

0.26518 

482 

6500 

0.05757 

155 

0.32822 

132 

0.23629 

291 

1163.5 

111 

3.872 

87 

0.27000 

483 

6600 

0.06912 

157 

0.32954 

132 

0.23920 

282 

1142.4 

107 

3.959 

88 

0.27482 

483 

6700 

0.06060 

159 

0.33066 

131 

0.24202 

274 

1131.7 

106 

4.047 

89 

0.27965 

483 

6800 

0.06228 

163 

0.33217 

130 

0.24476 

m 

1121.4 

99 

4.136 

90 

0.28448 

484 

6600 

0.06391 

165 

0.33347 

130 

0.24742 

258 

1111.5 

95 

4.226 

90 

0.28962 

484 

7000 

0.06556 

168 

0.33477 

128 

0.25000 

250 

1102.0 

92 

4.316 

91 

0.29416 

485 

7100 

0.06724 

170 

0.33606 

126 

0.25250 

240 

1092.8 

89 

4.407 

92 

0.29901 

484 

7200 

0.06894 

174 

0.33731 

124 

0.25490 

230 

1083.9 

86 

4.499 

93 

0.30385 

482 

7300 

0.07068 

176 

0.33855 

123 

0.25720 

220 

1075.3 

84 

4.592 

93 

0.30867 

480 

7400 

0.07244 

180 

0.33978 

122 

0.25940 

210 

1066.9 

81 

4.685 

94 

0.31347 

478 

7500 

0.07424 

182 

0.34100 

119 

0.26150 

200 

1058.8 

79 

4.779 

95 

0.31825 

476 

7600 

0.07606 

185 

0.34219 

118 

0.26350 

190 

1050.9 

76 

4.874 

96 

0.32301 

474 

7700 

0.07791 

188 

0.34337 

117 

0.26640 

180 

1043.3 

73 

4.970 

96 

0.32775 

473 

7800 

0.07979 

190 

0.34454 

115 

0.26720 

170 

1036.0 

71 

5.066 

97 

0.33248 

471 

7900 

0.08169 

194 

0.34569 

113 

0.26890 

160 

1028.9 

69 

5.163 

97 

0.33719 

470 

8000 

0.06363 

196 

0.34682 

111 

0.27050 

151 

1022.0 

67 

5.260 

98 

0.34189 

468 

8100 

0.06559 

199 

0.34793 

109 

0.27201 

145 

1015.3 

66 

5.358 

99 

0.34667 

466 

8200 

0.08758 

202 

6.34902 

108 

0.27846 

140 

1008.7 

65 

5.457 

100 

0.35123 

463 

8300 

0.08960 

205 

0.35010 

106 

0.27186 

135 

1002.2 

63 

5.557 

100 

0.35586 

461 

8400 

0.09165 

208 

0.35114 

103 

0.27621 

131 

995.9 

62 

5.667 

101 

0.36017 

459 

8500 

0.09373 

210 

0.35217 

101 

0.27752 

127 

989.7 

60 

5.758 

101 

0.36306 

456 

8600 

0.09563 

213 

0.35818 

99 

0.27879 

121 

983.7 

59 

5.859 

102 

0.36962 

454 

8700 

0.09796 

216 

- 0.35417 

97 

0.28000 

116 

977.8 

57 

5.961 

102 

0.37416 

451 

8800 

0.10012 

219 

0.35514 

96 

0.28116 

110 

972.1 

56 

6.063 

103 

0.37867 

449 

8900 

0 . 102 B 1 

222 

0*35609 

92 

0.28226 

104 

966.5 

56 

6.166 

104 

0.38316 

446 

9000 

0.10463 

224 

0.35701 

89 

0.28830 

96 

961.0 

55 

6.270 

105 

0.38762 

442 

9100 

0.10677 

227 

0*35790 

86 

0.28426 

96 

955.5 

54 

6.375 

105 

0.39204 

439 

9200 

0.10904 

230 

0.35876 

84 

0.28519 

89 

95 a 1 

54 

6.480 

105 

0.39043 

436 

9300 

0.11134 

233 

0.35960 

82 

0.28606 

85 

944.7 

53 

6.665 

106 

0.40079 

433 

9400 

0.11367 

235 

0.36042 

86 

0.28696 

82 

939.4 

5 ? 

6.091 

107 

0.40512 

431 

9500 

0.11602 

239 

0.36122 

78 

0.28775 

78 

934.2 

52 

6.798 

108 

0.40943 

428 

9600 

0.11861 

241 

0.36900 

76 

0.28863 

75 

929.0 

51 

6.906 

108 

0.41371 

425 

9700 

0.12062 

243 

& 36276 

74 

0.28928 

71 

923.9 

50 

7.014 

108 

0.41796 

422 

9800 

0.12325 

247 

0.36B50 

73 

0.28999 

67 

918.9 

50 

7.122 

109 

0.42218 

419 

9900 

0.12572 

249 

0*36422 

69 

0.29066 

64 

913.9 

49 

7.231 

110 

0.42637 

417 

10000 

0.12821 

252 

0.36491 

68 

0.29130 

62 

909.0 

49 

7.341 

no 

0.43054 

414 
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TABLE II. V=2,600 /. 8. —Continued. 


7 - X 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

r 

A 

log Q . 

A 

10000 

0.12821 

252 

0.36491 

68 

0.29130 

62 

909.0 

49 

7.341 

110 

0.43054 

414 

10100 

0.13073 

255 

0.36550 

67 

0.29192 

61 

904.1 

49 

7.451 

111 

0.43468 

410 

10200 

0.13328 

258 

0.36626 

65 

0.29253 

60 

899.2 

48 

7.562 

112 

0.43878 

408 

10300 

0 13586 

261 

a 36691 

63 

0.29313 

58 

894.4 

48 

7.674 

112 

0.44286 

406 

10400 

0.13847 

263 

0.36754 

62 

0.29371 

57 

889.6 

47 

7.786 

113 

0.44692 

403 

10500 

0.14110 

266 

0.36816 

60 

0.29428 

55 

884.9 

47 

7.899 

113 

a 45095 

400 

10600 

0.14376 

269 

a 36876 

58 

0.29483 

54 

880T2 

46 

8.012 

114 

a 45495 

397 

10700 

a 14645 

272 

0.36934 

56 

0.29537 

52 

875.6 

46 

8.126 

114 

0.45892 

394 

10800 

0.14917 

274 

0.36990 

55 

0.29589 

51 

871.0 

45 

8.240 

115 

0.46286 

391 

10900 

0.15191 

277 

0.37045 

53 

0.29640 

50 

866.5 

45 

8.355 

116 

0.46677 

389 

11000 

0.15468 

280 

0.37098 

51 

0 29690 

49 

862.0 

44 

a 471 

118 

0.47066 

386 

moo 

0.15748 

283 

0.37149 

49 

0.29739 

48 

857.6 

43 

8.587 

117 

0.47452 

383 

11200 

0.16031 

285 

0.37198 

48 

0.29787 

47 

853.3 

43 

8.704 

117 

0.47835 

381 

11300 

0.16316 

288 

0.37246 

46 

0.29834 

46 

849.0 

43 

a 821 

118 

0.48216 

378 

11400 

0.16604 

291 

0.37292 

45 

0.29880 

45 

844.7 

42 

8.939 

119 

0.48594 

376 

11500 

0.16895 

294 

0.37337 

44 

0.29925 

45 

840.5 

42 

9.058 

119 

0.48970 

373 

11600 

0.17189 

297 

0.37381 

42 

0.29970 

44 

836.3 

42 

9.177 

120 

0.49343 

371 

11700 

0.17486 

300 

0.37423 

41 

0.30014 

43 

832.1 

41 

9.297 

120* 

0.49714 

369 

11800 

0.17786 

302 

0.37464 

40 

0.30057 

42 

828.0 

40 

9.417 

121 

0.50083 

366 

11900 

0.18068 

306 

0.37504 

38 

0.30099 

41 

824:0 

40 

9.538 

122 

0.60449 

363 

12000 

0.18394 

308 

0.37542 

37 

0.30140 

41 

820.0 

39 

9.660 

122 

0.50812 

361 

12100 

0.18702 

312 

0.37579 

36 

0.30181 

40 

816.1 

39 

9.782 

123 

0.51173 

359 

12200 

0.19014 

314 

0.37615 

36 

0.30221 

40 

812.2 

39 

9.905 

123 

0.51532 

357 

12300 

0.19328 

317 

0.37651 

36 

0.30261 

40 

808.3 

39 

10.028 

124 

0.51889 

355 

12400 

0.19645 

320 

0.37687 

34 

0.30301 

39 

804.4 

38 

10.152 

125 

0.52244 

353 

12500 

0.19965 

323 

0.37721 

33 

0.30340 

39 

800.6 

38 

10.277 

125 

0.52597 

350 

12600 

0.20288 

325 

0.37754 

32 

0.30379 

38 

796.8 

37 

10.402 

126 

0.52947 

348 

12700 

0.20613 

329 

0.37786 

31 

0.30417 

38 

793.1 

37 

10.528 

126 

0.53295 

346 

12800 

0.20942 

331 

0.37817 

30 

0.30455 

38 

789.4 

37 

10.654 

127 

0.53641 

344 

12900 

0.21273 

334 

0.37847 

30 

0.30493 

37 

785.7 

37 

10.781 

128 

0.53985 

342 

13000 

0.21607 

337 

0.37877 

29 

0.30630 

37 

782:0 

37 

10.909 

128 

0.54327 

340 

13100 

0.21944 

341 

0.37906 

29 

0.30667 

37 

778.3 

37 

11.087 

129 

0.54667 

338 

13200 

0.22285 

343 

0.37935 

28 

0.30604 

37 

774.6 

36 

11.166 

129 

0.55005 

335 

13300 

0.22628 

346 

0.37963 

28 

0.30641 

36 

771.0 

36 

11.295 

130 

0.55340 

333 

13400 

0.22974 

349 

0.37991 

27 

0.30677 

37 

767.4 

36 

11.425 

131 

0.55673 

332 

13500 

0.23323 

352 

0.38018 

26 

0.30714 

37 

763.8 

36 

11.556 

131 

0.56005 

330 

13600 

0.23675 

354 

0.38044 

26 

0.30751 

37 

760.2 

36 

11.687 

132 

0.56335 

328 

13700 

0.24029 

358 

0.38070 

25 

0.30788 

37 

756.6 

36 

11.819 

132 

0.56663 

326 

13800 

0.24387 

360 

0.38095 

24 

0.30625 

37 

753.0 

35 

11.951 

133 

0.56989 

324 

13900 

0.24747 

364 

0.38119 

24 

0.30662 

38 

74915 

35 

12.084 

134 

0.57313 

322 

14000 

0.25111 

366 

0.38143 

23 

0.30900 

38 

746.0 

35 

12.218 

134 

0.57635 

321 

14100 

0.25477 

370 

0.38166 

23 

0.30938 

38 

74£5 

35 

12.352 

135 

0.57966 

319 

14200 

0.25847 

373 

0.38189 

22 

0.30976 

39 

739.0 

34 

12.487 

136 

0.58275 

317 

14300 

0.26220 

376 

0.38211 

22 

0.31015 

39 

735.6 

34 

12.623 

1 136 

0.58592 

316 

14400 

0.26596 

379 

0.38233 

22 

0.31054 

39 

732.2 

34 

12.759 

137 

0.58908 

314 

14500 

0.26975 

382 

0.38255 

21 

0.31093 

40 

728,8 

34 

12.896 

137 

0.59222 

313 

14600 

0.27357 

385 

0.38276 

21 

0.31133 

40 

725.4 

34 

13.083 

138 

0.59535 

311 

14700 

0.27742 

388 

0.38297 

20 

0.31173 

40 

722.0 

34 

13.171 

139 

0.59846 

309 

14800 

0.28130 

391 

0.38317 

20 

0.31213 

41 

71&6 

83 

13.310 

139 

0.60155 

308 

14900 

0.28521 

395 

0.38337 

20 

0.31254 

41 

71&3 

33 

13.449 

140 

0.60463 

306 

15000 

0.28016 

308 

0.38B57 

20 

a 31296 

41 

71210 

33 

13.569 

1 141 

0.60769 

805 
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TABLE II. V=2,600f. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

loffB' 

A 

u 

A 

r 

A 

XogQ 

A 

16000 

0.28916 

398 

0.38367 

20 

0.31295 

41 

712.0 

33 

13.589 

141 

0.60760 

305 

15100 

0.29314 

401 

0.38377 

19 

0.31336 

42 

708.7 

32 

13.730 

141 

0.01074 

304 

15200 

0.29715 

404 

0.38396 

19 

0.31378 

43 

705.5 

32 

13.871 

142 

0.61378 

302 

15300 

0.30119 

406 

a 38415 

19 

0.31421 

43 

702.3 

32 

14.013 

143 

0.61680 

301 

15400 

0.30527 

411 

0.38434 

19 

0.31464 

43 

609.1 

32 

14.156 

143 

0.61981 

299 

15500 

0.30938 

414 

0.38463 

19 

0.31507 

44 

695.9 

32 

14.299 

144 

0.62280 

298 

15600 

0.31352 

418 

0.38472 

18 

0.31561 

44 

692.7 

32 

14.443 

145 

0.02578 

297 

15700 

a 31770 

421 

0.38490 

18 

a 31595 

44 

689.5 

32 

14.588 

145 

0.62875 

295 

15800 

0.32191 

424 

0.38508 

18 

0.31639 

45 

686.3 

31 

14. 733 

146 

0.63170 

294 

15900 

0.32615 

427 

0.38526 

18 

0.31684 

46 

683.2 

32 

14.879 

147 

0.63464 

293 

16000 

0.33042 

430 

0.38544 

18 

0.31730 

46 

680.0 

32 

15.026 

147 

0.03757 

292 

16100 

0.33472 

434 

a 38562 

18 

0.31776 

47 

679.8 

32 

15.173 

148 

0.64040 

290 

16200 

0.33906 

437 

a 38580 

17 

0.31823 

47 

673.6 

31 

15.321 

149 

0.64330 

289 

16300 

0.34343 

441 

0.38597 

17 

0.31870 

48 

070.5 

31 

15.470 

150 

0.64628 

288 

16400 

0.34784 

444 

a 38614 

17 

0.31918 

48 

667.4 

31 

15.620 

150 

0.64916 

287 

16500 

0.35228 

448 

0.38631 

17 

0.31966 

49 

664.3 

31 

15.770 

151 

0.65203 

286 

16600 

0.35676 

451 

0.38648 

17 

0.32015 

49 

661.2 

31 

15.921 

152 

0.65489 

284 

16700 

0.36127 

454 

0.38065 

17 

0.32064 

50 

658.1 

31 

16.073 

152 

0.65773 

283 

16800 

0.36581 

458 

0.38682 

17 

0.32114 

50 

655.0 

31 

16.225 

153 

0.66056 

283 

16900 

a 37039 

461 

0.38099 

16 

0.32164 

51 

651.9 

31 

16.378 

154 

0.66330 

281 

17000 

0.37500 

465 

a 38715 

17 

0.32215 

51 

648.8 

30 

16.532 

155 

0.66620 

280 

17100 

0.37965 

468 

0.38732 

16 

0.32266 

52 

645.8 

30 

16.687 

155 

0.66900 

279 

17200 

0.38433 

472 

0.38748 

17 

0.32318 

52 

642.8 

30 

16,842 

156 

0.67179 

279 

17300 

0.38905 

476 

a 38765 

17 

0.32370 

53 

639.8 

30 

16.998 

157 

0.67458 

277 

17400 

0.39381 

479 

0.38782 

17 

0.32423 

53 

636.8 

30 

17.155 

157 

0.67735 

277 

17500 

0.39860 

483 

0.38799 

16 

a 32476 

54 

633.8 

30 

17.312 

158 

0.68012 

276 

17600 

0.40343 

487 

0.38815 

17 

0.32530 

54 

630.8 

30 

17.470 

159 

0.68288 

274 

17700 

0.40830 

490 

0.38882 

17 

0.32584 

55 

627.8 

29 

17.629 

160 

0.68562 

274 

17800 

0.41320 

494 

0.38849 

16 

0.32639 

55 

624.9 

29 

17.789 

160 

0.68836 

273 

17900 

0.41814 

498 

0.38865 

17 

a 32664 

56 

622.0 

29 

17.940 

161 

0.69109 

272 

18000 

0.42311 

502 

0.38882 

17 

0.32750 

56 

619.1 

29 

1& 110 

162 

0.60381 

271 

18100 

0.42813 

506 

0.38899 

16 

0.32806 

57 

616.2 

29 

18.272 

163 

0.69652 

271 

18200 

0.43319 

509 

0.38915 

17 

0 32863 

57 

613.3 

28 

18.435 

163 

0.66923 

269 

18300 

0.43828 

513 

0.38932 

17 

0.32920 

58 

610.5 

28 

18.598 

164 

0.70192 

269 

18400 

0.44341 

517 

0.38949 

17 

0.32978 

58 

607.7 

28 

18.762 

165 

0.70461 

268 

18500 

0.44858 

521 

0.38966 

17 

0.33036 

59 

604.9 

29 

18.927 

166 

0.70720 

268 

18600 

0.45379 

525 

0.38983 

17 

0.33095 

59 

602.0 

28 

19.098 

167 

0.70997 

266 

18700 

0.45904 

529 

0.39000 

17 

0.33154 

59 

509.2 

27 

19.260 

167 

0.71263 

266 

18800 

0.46433 

533 

0.39017 

17 

a 83213 

60 

596.5 

28 

19.427 

168 

0.71529 

265 

18900 

0.46966 

536 

0.39084 

18 

a 33273 

61 

503.7 

28 

19.595 

169 

a 71794 

264 

19000 

0.47502 

540 

0.39062 

18 

0.33334 

61 

500.9 

28 

19.764 

170 

0.72058 

263 

19100 

0.48042 

545 

0.39070 

18 < 

0.83305 

62 

588.1 

27 

19.934 

170 

0.72321 

263 

19200 

0.48587 

549 

0.39088 

18 

a 33467 

62 

585.4 

27 

20.104 

171 

0.72584 

263 

19300 

s 0 .49136 

553 

0*39106 

18 

a 33519 

62 

582.7 

27 

20.275 

172 

0.72847 

261 

19400 

0.49689 

557 

0.39124 

18 

a 83581 

63 

580.0 

27 

20.447 

173 

(X 73108 

261 

19500 

0.50246 

561 

0.39142 

18 

0.83644 

63 

577.3 

27 

20.620 

174 

0.73360 

260 

19600 

0.50807 

565 

0.39160 

18 

a 33707 

64 

574.6 

27 

20.794 

174 

0.73629 

260 

19700 

0.51372 

569 

a 39178 

18 

0.33771 

64 

571.9 

27 

20.968 

175 

0.73880 

259 

19800 

0.51941 

574 

0.39196 

19 

0.33885 

65 

569.2 

27 

21.143 

176 

0.74148 

258 

19900 

0.52515 

578 

0.39215 

19 

0.33900 

65 

566.6 

26 

21.319 

177 

a 74406 

258 

90000 

0.53096 

582 

0.39284 

19 

a 33965 

66 

663.9 

26 

21.406 

178 

0.74664 

257 
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TABLE II. V=2,700f. Continued. 


z c ~ 

« A 

A 

H 

A 

log B * 

A 

u ! 

A 

. T * 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

45 

0.25000 

87 

0.00000 

339 

2700.0 

314 

0.000 

37 

0.00000 

337 

100 

0.00045 

45 

0.25087 

89 

0.00339 

340 

2668.6 

311 

0.037 

38 

0.00337 

339 

200 

. 0.00090 

46 

0.25176 

90 

0.00679 

341 

2637.5 

308 

0.075 

38 

0.00676 

341 

300 

0.00136 

47 

0.25266 

92 

0.01000 

342 

2606.7 

306 

0.118 

39 

0.01017 

343 

400 

0.00183 

47 

0.25358 

94 

0.01362 

344 

2576.1 

303 

0.152 

39 

0.01360 

345 

600 

0.00230 

48 

0.25452 

96 

0.01706 

345 

2545.8 

301 

0.191 

40 

a 01705 

347 

600 

0.00278 

49 

0.25548 

97 

0.02Q51 

345 

2515.7 

298 

0.231 

40 

0.00052 

349 

700 

0.00327 

50 

0.25645 

99 

0.02396 

347 

2485.9 

296 

0.271 

40 

0.02401 

352 

800 

0.00377 

50 

0.25744 

101 

0.02743 

348 

2456.3 

293 

0.311 

41 

0.02753 

354 

900 

0.00427 

51 

0.25845 

103 

0.03091 

349 

2427.0 

290 

0.352 

41 

0.03107 

356 

1000 

0.00478 

52 

0.25948 

105 

0.03440 

349 

2398.0 

289 

0.396 

42 

0.03468 

358 

1100 

0.00530 

53 

0.26053 

106 

0.03789 

351 

2369.1 

287 

0.435 

42 

0.03821 

359 

1200 

0.00583 

53 

0.26159 

108 

a 04140 

352 

2340.4 

284 

0.477 

43 

0.04180 

362 

1300 

0.00636 

55 

0.26267 

110 

0.04492 

353 

2312.0 

282 

0.520 

44 

0.04542 

365 

1400 

0.00691 

56 

0.26377 

111 

0.04846 

354 

2263.8 

279 

0.564 

44 

0.04907 

367 

1500 

0-00747 

56 

0.26488 

113 

0.051§§ 

356 

2255.9 

277 

0.608 

45 

0.05274 

369 

1600 

0.00808 

58 

0.26601 

115 

0.05555 

357 

2228.2 

274 

0.653 

45 

0.06643 

371 

1700 

0.00861 

59 

0.26716 

116 

0.05962 

358 

2200.8 

272 

0.698 

46 

0.06014 

373 

1800 

0.00920 

60 

0.26832 

118 

0.06270 

359 

2173.6 

269 

0.744 

46 

0.06387 

375 

1900 

0.00980 

60 

0.26960 

118 

0.06629 

361 

2146.7 

267 

0.790 

47 

0.06762 

378 

2000 

0.01040 

62 

0.27068 

116 

0.06990 

363 

2120.0 

265 

0.837 

48 

0.07140 

380 

2100 

0.01102 

63 

0.27184 

115 

0.07353 

364 

2093.5 

262 

0.885 

48 

0.07520 

383 

2200 

0.01165 

64 

0.27299 

115 

0.07717 

366 

2067.3 

260 

0.933 

49 

0.07903 

386 

2300 

0.01229 

65 

0.27414 

116 

0.08083 

367 

2041.8 

258 

0.982 

49 

0.08289 

388 

2400 

0.01294 

66 

0.27530 

116 

0.08450 

368 

2015.5 

255 

1.031 

50 

0.08677 

390 

2500 

0.01360 

67 

0.27646 

117 

0.08818 

370 

1990.0 

253 

1.081 

51 

0.09067 

393 

2600 

0.01427 

69 

0.27763 

118 

0.09188 

371 

1964.7 

250 

1.132 

51 

0.09460 

396 

2700 

0.01496 

69 

0.27881 

118 

0.09569 

372 

1989.7 

248 

1.183 

52 

0.09856 

398 

2800 

0.01565 

71 

0.27999 

118 

0.09981 

374 

1914.9 

246 

1.235 

52 

0.10254 

400 

2900 

0.01636 

72 

0.28117 

119 

0.10005 

375 

1890.8 

244 

1.287 

53 

0.10654 

403 

3000 

0.01706 

73 

0.28286 

119 

0.10680 

376 

1865.9 

241 

1.340 

54 

0.11057 

406 

3100 

0.01781 

75 

0.28355 

119 

0.11056 

377 

1341.8 

239 

1.394 

54 

0.11463 

408 

3200 

0.01856 

76 

0.28474 

120 

0.11483 

378 

1817.9 

236 

1.448 

55 

0.11871 

411 

3300 

0.01932 

77 

0.28594 

121 

a 11811 

379 

1794.8 

234 

1.506 

56 

0.12282 

414 

3400 

0.02009 1 

79 

0.28715 

121 

0.12190 

381 

1770.9 

231 

1.550 

57 

0.12696 

416 

3500 

0.02086 

81 

0.28836 

122 

0.12571 

382 

1747.8 

229 

1.616 

58 

0.13112 

419 

3600 

0.02169 

82 

0.28958 

123 

0.12953 

382 

1724.9 

226 

1.674 

58 

0.13531 

421 

3700 

0.02251 

83 

0.29081 

123 

0.13335 

384 

1702.8 

224 

1.732 

59 

0.13952 

424 

3800 

0.02334 

85 

0.29204 

124 

0.13719 

385 

1679.9 

221 

1.791 

60 

0.14376 

427 

3900 

0.02419 

87 

0.29328 

124 

0.14104 

386 

1667.8 

218 

1.851 

61 

0.14808 

429 

4000 

0.02506 

88 

0.29452 

125 

0.14490 

385 

1636. p 

215 

1.912 

62 

0.15232 

432 

4100 

0.02594 

90 

0.29577 

126 

0.14&5 

385 

1614.5 

212 

1.974 

62 

0.15664 

435 

4200 

0.02681 

92 

0.29703 

127 

0.15260 

383 

1593.8 

210 

2.036 

63 

0.16099 

437 

4300 

0.02776 

94 

0.29830 

127 

0.15643 

382 

1572.8 

206 

2.099 

64 

0.16536 

439 

4400 

0.02870 

96 

0.29967 

128 

0.16025 

380 

1561.7 

203 

2.168 

65 

0.16975 

442 

4500 

0.02966 

97 

0.30085 

129 

0.16405 

379 

1531.4 

201 

2.228 

66 

0.17417 

444 

4600 

0.00063 

99 

0.30214 

130 

0.16784 

378 

1511.8 

198 

2 .2ty 

67 

0.17861 

447 

4700 

0.08162 

101 

0.30344 

130 

0.17162 

378 

1491.5 

194 

2.361 

67 

0.18306 

449 

4800 

0.09263 

102 

0.30474 

131 

0.17540 

378 

1472.1 

192 

2.428 

69 

0.18757 

452 

4900 

0.03366 

104 

0.30605 

132 

0.17918 

378 

1462.$)' 

190 

2.497 

69 

0.19209 

454 

5000 

0.08469 

106 

0.30737 i 

134 

0.18296 

378 

1433.9 

188 

2.566 

71 

0.19668 

456 
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7 X 

z —( T 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

« 

A 

T > 

A 

log Q 

A 


0.08469 



134 

0.18206 

378 

1433.9 

188 

2.566 

70 

0.19663 

456 

5100 

0.03575 


0.30871 

135 

a 18674 

377 

1415.1 

185 

2.636 

71 

0.20119 

458 

5200 

0.08684 


0.31006 

135 

0.19051 

375 

1396.6 

181 

2.707 

72 

0.20577 

461 

5300 

0.00795 

113 

0.31141 

136 

0.19426 

373 

1378.5 

178 

2.770 

73 

0.21038 

463 

5400 

0.08908 

115 

0.31277 

136 

0.19799 

370 


174 

2.852 

74 

0.21501 

465 

5500 

0.04023 

118 

0.31413 

136 

0.20169 

367 

1343.3 

170 

2.926 

75 

0.21966 

467 

5600 

0.04141 

120 

0.31549 

137 

0.20536 

365 

1326.3 

166 


76 

0.22433 

469 

5700 

0.04261 

122 

0.31686 

137 

0.20901 

363 

1309.7 

163 

3.077 

77 

0.22902 

471 

5800 

0.04383 

124 

0.31823 

137 

0.21264 


1293.4 

159 

3.154 

77 

0.23373 

473 

5900 

0.04507 

127 

0.31960 

138 

0.21624 

357 

1277.6 

154 


79 

0.23846 

476 

6000 

0.04634 

129 

0.32098 

138 

0.21981 

354 

1262.1 

148 

3.310 

80 

a. 24322 

479 

6100 

0.04763 

132 

0.32236 

138 

0.22335 

349 

1247.3 

143 


81 

0.24801 

482 

6200 

0.04895 

135 

0.32374 

137 

0.22684 

342 


138 

3.471 

82 

0.25283 

482 

6300 

0.05030 

137 

0.32511 

136 

0.23026 


1219.2 

134 

3.543 

83 

0.25766 

483 

6400 

0.05167 

140 

0.32647 

136 

0.23361 

328 

1205.8 

130 

H 

83 

0.26248 

485 

6500 

0.05307 

142 

0.32783 

136 

0.23689 

322 

1192.8 

126 

3.719 

84 

0.28733 

486 

6600 

0.05449 

145 

0.32919 

135 

0.24011 

315 


122 


85 

9.27219 

486 

6700 


148 

0.33054 

135 

0.24326 

308 


118 

3.888 

86 

a 27705 

487 

6800 

0.05742 

150 

0.33189 

134 

0.24634 

302 


113 

3.974 

87 

a 28192 

489 

6900 

0.06892 

153 


133 

0.24936 

294 

1144.9 

108 

4.061 

88 

(K 28681 

489 

7000 


156 

0.33456 

132 

0.25230 

284 

1134.1 

104 

4.149 

89 

a 29170 

489 

7100 

0.06201 

158 

0.33588 

130 

0.25514 

272 

1123.7 

100 

4.238 

89 

a 29659 

489 

7200 

0.06359 

161 

0.33718 

129 

0.25786 

259 

1113.7 

97 

4.327 

90 

0.30148 

488 

7300 

0.06520 

164 

0.33847 

128 

0.26045 

247 

1104.0 

94 

4.417 

91 

a 30636 

487 

7400 

0.06684 

167 

0.33975 

126 

0.26292 

237 

1094.6 

90 

4.508 

92 

a 31123 

487 

7500 

0.06851 

170 

0.34101 

125 

0.26529 

227 

1085.6 

87 

4.600 

92 

0.31610 

486 

7600 

0.07021 

172 

0.34226 

124 

0.26756 

217 

1076.9 

86 

4.692 

93 

0.32096 

485 

7700 

0.07198 

175 

0.34350 

123 

0.26973 

208 

1068.4 

81 

4.785 

94 

0.32581 

484 

7800 

0.07368 

178 

0.34473 

121 

0.27181 

199 

1060.3 

78 

4.879 

95 

0.33065 

484 

7900 

0.07546 

181 

0.34594 

1*> 

0.27380 

190 

1062.5 

75 

4.974 

95 

0.33549 

483 

8000 

0.07727 

184 

0.34714 

118 

0.27570 

180 

1045.0 

74 

5.069 

96 

0.34032 

481 

8100 

0.07911 

186 

0.34832 

117 

0.27750 

172 

1087.6 

72 

5.165 

97 

0.34513 

478 

8200 

0.08097 

189 

0.34949 

115 

0.27922 

166 

1080.4 

70 

5.262 

97 

0.34991 

477 

8300 

0.06286 

192 

0.35664 

113 

0.28088 

160 

1023.4 

69 

5.359 

98 

0.35468 

475 

8400 

0.06478 

195 

0.35177 

111 

0.28248 

154 

1016.5 

67 

5.457 

99 

0.35943 

473 

8500 

0.08673 

198 

0.35288 

109 

0.28402 

147 

1009.8 

65 

5.556. 

99 

0.36416 

470 

8600 

0.06871 

201 

0.35397 

106 

0.28549 

140 

1603.3 

63 

5.665 

100 

0.36886 

468 

8700 

0.09072 

203 

0.35505 

106 

0.28680 

134 

997.0 

62 

5.755 

101 

0.37354 

467 

8800 

0.09275 

206 

0.35611 

104 

0.28823 

127 

990.8 

60 

5.856 

101 

0.37821 

465 

8900 

0.00481 

209 

0.35715 

102 

0.28950 

119 

964.8 

58 

5.957 

102 

0.38286 

462 

9000 

0.09690 

212 

0.35817 


0.29060 

112 

979.0 

58 

6.059 

103 

0.38748 

458 

9100 

0.06902 

214 

0.35917 

98 

0.29181 

107 

973.2 

57 

6.162 

103 

0.39206 

456 

9200 

0.10116 

217 

0.36015 

95. 

0.29288 

102 

967.5 

57 

6.265 

104 

0.39662 

453 

9300 

0.10333 

220 

0.36110 

93 

0 29390 

98 

961.8 

56 

6.369 

104 

0.40115 

450 

9400 

0.10553 

223 

0.36203 

91 

0.29488 

94 

956.3 

54 

6.473 

105 

0.40565 

447 

9500 

0.10776 

225 

0.36294 

89 

0.29582 

89 

950.9 

54 

6.578 

105 

0.41012 

445 

9600 

0.11001 

228 

0.36183 

87 

0.29671 

84 

945.5 

53 

6.683 

106 

0.41457 

442 

9700 

0.11229 

231 

0.36470 

85 

0.29755 

79 

940.2 

51 

6.789 

107 

0.41899 

439 

9800 

0.11460 

234 

0.36556 

El 

0.29834 

76 

935.1 

51 

6.886 

107 

0.42338 

436 

9900 

0.11694 

237 

0.36637 

m 

0.29909 

72 

930.0 

50 

7.063 

108 

0.42774 

434 


0.11911 

239 

0.36716 

3 

0.29981 

70 

925.0 

50 

7.111 

109 

0.43208 

430 
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A 

A 

H 

A 

log B 1 

A 

« 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.11931 

239 

0.36716 

76 

0.29980 

70 

925.0 

60 

7.111 

109 

0.43206 

430 

10100 

0.12170 

242 

0.36792 

74 

0.30051 

69 

920.0 

50 

7.220 

109 

0.43638 

427 

10200 

0.12412 

245 

0.36866 

72 

0.30120 

67 

915.0 

49 

7.329 

109 

0.44065 

424 

10300 

0.12657 

248 

0.36938 

70 

0.30187 

64 

910.1 

49 

7.438 

110 

0.44489 

422 

10400 

0.12906 

250 

0.37008 

68 

0.30251 

61 

905.2 

48 

7.548 

111 

0.44911 

419 

10600 

0.13155 

253 

0.37076 

66 

0.30312 

58 

900.4 

48 

7.659 

112 

0.45330 

416 

10600 

0.13408 

256 

0.37142 

64 

0.30370 

56 

805.6 

47 

7.771 

112 

0.45746 

413 

10700 

0.13664 

259 

0.37206 

62 

0.80426 

54 

800.9 

47 

7.883 

112 

0.46159 

410 

10800 

0.13923 

261 

0.37268 

60 

0.30480 

51 

886.2 

46 

7.995 

113 

0.46599 

408 

10900 

0.14184 

264 

0.37328 

58 

0.30531 

49 

881.6 

46 

8.106 

114 

a 46977 

405 

11000 

0.14448 

267 

0.37386 

57 

0.30580 

49 

877.0 

46 

8.222 

114 

0.47382 

402 

11100 

0.14716 

270 

0.37443 

56 

0.30629 

49 

872.4 

46 

8.336 

115 

0.47784 

400 

11200 

0.14985 

273 

0.37499 

54 

0.30678 

48 

867.8 

45 

8.451 

115 

0.48184 

397 

11300 

0.15258 

275 

0.37553 

53 

0.30726 

47 

863.3 

44 

8.506 

116 

0.48581 

394 

11400 

0.15533 

278 

0.37606 

51 

0.30773 

46 

858.9 

44 

8.682 

117 

0.48975 

392 

11500 

0.15811 

281 

0.37657 

50 

0.30819 

45 

854.5 

44 

8.799 

117 

0.49367 

389 

11600 

0.16092 

284 

0.37707 

48 

0.30864 

43 

850.1 

44 

8.916 

118 

0.49756 

386 

11700 

0.16376 

287 

0.37755 

47 

0.30907 

42 

845.7 

43 

9.034 

118 

0.50142 

384 

11800 

0.16663 

289 

0.37802 

45 

0.30949 

41 

841.4 

42 

9.152 

119 

0.50526 

381 

11900 

0.16952 

292 

a 37847 

44 

0.30990 

40 

837.2 

42 

9.271 

120 

0.50907 

379 

12000 

0.17244 

295 

0.37891 

43 

0.31030 

40 

833.0 

41 

9.391 

120 

0.51286 

376 

12100 

0.17539 

297 

0.37934 

42 

0.31070 

39 

828.9 

40 

9.511 

121 

0.51662 

374 

12200 

0.17836 

301 

0.37976 

40 

0.31109 

38 

824.9 

40 

9.632 

122 

0.52036 

372 

12300 

0.18137 

304 

0.38016 

39 

0.31147 

38 

820.9 

40 

9.754 

122 

0.52406 

369 

12400 

0.18441 

306 

0.38055 

38 

0.31185 

37 

816.9 

39 

9.876 

123 

0.52777 

367 

12500 

0.18747 

309 

0.38093 

37 

0.31222 

37 

813.0 

39 

9.999 

123 

0.53144 

364 

12600 

0.19056 

312 

0.38130 

36 

0.31259 

36 

809.1 

38 

10.122 

124 

0.53508 

362 

12700 

0.19368 

315 

0.38166 

35 

0.31295 

36 

805.3 

38 

10.246 

124 

0.53870 

360 

12800 

0.19683 

318 

0.38201 

33 

0.31331 

35 

801.5 

38 

10.370 

125 

0.54230 

358 

12900 

0.20001 

321 

0.38234 

33 

0.31366 

35 

797.7 

37 

10.495 

126 

0.54588 

355 

13000 

0.20322 

324 

0.38267 

32 

0.31401 

34 

794.0 

37 

10.621 

126 

0.54943 

353 

13100 

0.20646 

326 

0.38299 

31 

0.31435 

34 

790.3 

37 

10.747 

127 

0.55296 

352 

13200 

0.20972 

330 

0.38330 

30 

0.31469 

34 

786.6 

36 

10.874 

128 

0.55648 

349 

13300 

0.21302 

333 

0.38360 

30 

0.31503 

34 

783.0 

36 

11.002 

128 

0.55997 

347 

13400 

0.21635 

335 

0.38390 

29 

0.31537 

34 

779.4 

36 

11.130 

129 

0.56344 

345 

13500 

0.21970 

338 

0.38419 

28 

0.31571 

34 

775.8 

36 

11.259 

129 

0.56689 

343 

13600 

0.22308 

341 

0.38447 

27 

0.31605 

34 

772.2 

36 

11.388 

129 

0.57032 

341 

13700 

0.22649 

344 

0.38474 

26 

0.31639 

34 

768.6 

36 

11.517 

131 

0.57373 

339 

13800 

0.22993 

347 

0.38500 

26 

0.31673 

34 

765.0 

35 

11.648 

131 

0.57712 

337 

13900 

0.23340 

350 

0.38526 

25 

0.31707 

33 

761,5 

35 

11.779 

132 

0.58049 

335 

14000 

0.23690 

353 

0.38551 

25 

0.31740 

34 

758.0 

36 

11.911 

132 

0.58384 

333 

14100 

0.24043 

356 

0.38576 

24 

0.31774 

34 

754.4 

36 

12.043 

133 

0.58717 

331 

14200 

0.24399 

359 

0.38600 

24 

0.31308 

34 

760.8 

35 

12.176 

134 

0.59048 

330 

14300 

0.24758 

362 

0.38624 

23 

0.31842 

35 

747.3 

35 

12.310 

134 

0.59378 

328 

14400 

0.25120 

365 

0.38647 

23 

0.31877 

35 

743.8 

35 

12.444 

135 

0.59706 

326 

14500 

0.25485 

368 

0.38670 

22 

0.31912 

35 

740.3 

35 

12.579 

135 

0.60032 

324 

14600 

0.25853 

371 

0.38692 

21 

0.31947 

35 

736.8 

35 

12.714 

136 

0.60356 

322 

14700 

0.26224 

374 

0.38713 

21 

0.31982 

36 

733,3 

35 

12.850 

137 

0.60678 

321 

14800 

0.26598 

377 

0.38734 

21 

0.32018 

36 

729.8 

34 

12.987 

137 

0.60999 

319 

14900 

0.26975 

380 

0.38755 

20 

0.32054 

36 

726.4 

34 

18.124 

138 

0.61318 

| 317 

15000 

0.27316 

383 

0.38776 

20 

0.32090 

37 

723.0 

34 

18.262 

189 

0.61685 
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Z “T 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.27355 

383 

0.38775 

20 

0.32090 

37 

723.0 

34 

13.262 

139 

0.61635 

316 

15100 

0.27738 

386 

0.38795 

20 

0.32127 

37 

719.6 

34 

13.401 

139 

0.61951 

314 

15200 

0.28124 

390 

0.38815 

19 

0.32164 

38 

716.2 

33 

13.540 

140 

0.62265 

312 

15300 

0.28514 

393 

0.38834 

19 

0.32202 

38 

712.9 

33 

13.680 

140 

0.62577 

311 

15400 

0.28907 

396 

0.38853 

19 

0.32240 

39 

709.6 

33 

13.820 

141 

0.62888 

310 

15500 

0.29303 

400 

0.38872 

19 

0.32279 

39 

706.3 

33 

13.961 

142 

0.63198 

308 

15600 

0.29793 

402 

0.38891 

18 

0.32318 

40 

703.0 

33 

14.103 

143 

0.63506 

307 

15700 

0.30105 

405 

0.38909 

18 

0.32358 

40 

699.7 

33 

14.246 

143 

0.63813 

306 

15800 

0.30510 

409 

0.38927 

18 

0.32398 

41 

696.4 

32 

14.389 

144 

0.64119 

304 

15900 

0.30919 

412 

0.38945 

17 

0.32439 

41 

693.2 

32 

14.533 

144 

0.64423 

302 

16000 

0.31331 

415 

0.38962 

17 

0.32480 

41 

690.0 

32 

14.677 

145 

0.64725 

301 

16100 

0.31746 

418 

0.38979 

18 

0.32521 

42 

686.8 

32 

14.822 

146 

0.66026 

300 

16200 

0.32164 

421 

0.38997 

17 

0.32563 

43 

683.6 

32 

14.968 

146 

0.65326 

299 

16300 

0.32585 

425 

0.39014 

17 

0.32600 

43 

680.4 

32 

15.114 

147 

0.65625 

298 

16400 

0.33010 

429 

0.39031 

17 

0.32649 

43 

677.2 

32 

15.261 

148 

0.65923 

297 

16500 

0.33439 

432 

0.39048 

17 

0.32692 

44 

674.0 

31 

15.409 

149 

0.66220 

295 

16600 

0.33871 

436 

0.39065 

17 

0.32736 

44 

670,9 

31 

15.558 

150 

0.66515 

294 

16700 

0.34307 

440 

0.39082 

16 

0.32780 

45 

667.8 

30 

15.708 

150 

0.66809 

292 

16800 

0.34747 

443 

0.39098 

16 

0.32825 

45 

664.8 

31 

15.858 

151 

0.67101 

292 

16900 

0.35190 

446 

0.39114 

16 

0.32870 

46 

661.7 

31 

16.009 

151 

0.67393 

290 

17000 

0.35636 

4 p 0 

0.39130 

16 

0.32916 

47 

658.6 

31 

16.160 

162 

0.67683 

289 

17100 

0.36086 

453 

0.39146 

16 

0.32963 

47 

655.5 

31 

16.312 

153 

0.67972 

288 

17200 

0.36539 

456 

0.39162 

17 

0.33010 

47 

652.4 

30 

16.465 

154 

0.68260 

287 

17300 

0.36995 

459 

0.39179 

16 

0.33057 

48 

649.4 

30 

16.619 

155 

0.68547 

286 

17400 

0.37454 

463 

0.39195 

16 

0.33105 

49 

646.4 

30 

16.774 

155 

0.68833 

285 

17500 

0.37917 

467 

0.39211 

16 

0.33154 

49 

643.4 

30 

16.929 

155 

0.69118 

284 

17600 

0.38384 

471 

0.39227 

16 

0.33203 

49 

640.4 

30 

17.084 

156 

0.69402 

283 

17700 

0.38855 

474 

0.39243 

16 

0.33252 

50 

637.4 

30 

17.240 

157 

0.69685 

282 

17800 

0.39329 

477 

0.39259 

16 

0.33302 

51 

634.4 

30 

17.397 

158 

0.69967 

281 

17900 

0.39806 

481 

0.39275 

15 

0.33353 

51 

631.4 

29 

17.555 

159 

0.70248 

280 

18000 

0.40287 

484 

0.39290 

16 

0.33404 

52 

628.5 

29 

17.714 

160 

0.70528 

279 

18100 

0.40771 

488 

0.39306 

15 

0.33456 

52 

625.6 

29 

17.874 

160 

0.70807 

278 

18200 

0.41259 

492 

0.39321 

16 

0.33508 

53 

622.7 

29 

18.034 

161 

0.71085 

277 

18300 

0.41751 

496 

0.39837 

16 

0.33561 

53 

619.8 

29 

18.195 

162 

0.71362 

276 

18400 

0.42247 

500 

0.39352 

16 

0.33614 

54 

616.9 

29 

18.357 

162 

0.71638 

275 

18500 

0.42747 

503 

0.39368 

16 

0.33668 

54 

614.0 

29 

18.519 

163 

0.71913 

275 

18600 

0.43250 

507 

0.39384 

16 

0.33722 

55 

611.1 

2P 

18.682 

164 

0.72188 

273 

18700 

0.43757 

511 

0.39400 

15 

0.33777 

56 

608.2 

28 

18.846 

165 

0.72461 

273 

18800 

0.44268 

515 

0.39415 

16 

0.33833 

56 

605.4 

28 

19.011 

166 

0.72734 

272 

18900 

0.44783 

519 

0.39431 

16 

0.33889 

56 

602.6 

28 

19.177 

166 

0.73006 

271 

19000 

0.45302 

523 

0.39447 

16 

0.33945 

56 

599.8 

28 

19.343 

167 

0.7J3277 

270 

19100 

0.45825 

527 

0.39463 

16 

0.34001 

57 

597.0 

28 

19.510 

168 

0.73547 

270 

19200 

0.46352 

531 

0.39479 

16 

0.34058 

58 

594.2 

28 

19.678 

169 

0.73817 

269 

19300 

0.46883 

535 

0.39495 

17 

0.34116 

58 

591.4 

28 

19.847 

170 

0.74086 

268 

19400 

0.47418 

539 

0.39512 

16 

0.34174 

58 

588.6 

27 

20.017 

171 

0.74354 

268 

19500 

0.47967 

543 

0.39528 

17 

0.34232 

59 

585.9 

27 

20.188 

171 

0.74622 

267 

19600 

0.48500 

547 

0.39645 

16 

0.34291 

60 

583.2 

27 

20.359 

172 

0.74889 

266 

19700 

0.49047 

551 

0.39661 

17 

0.34351 

60 

580.5 

27 

20.531 

172 

0.75155 

265 

19800 

0.49598 

556 

0.39578 

17 

0.34411 

60 

677.8 

27 

20.703 

173 

0.75420 

265 

19900 

0.50154 

559 

0.39695 

17 

0.34471 

61 

575.1 

27 

20.876 

174 

0.75685 

264 

90000 

0.50718 

563 

0.39612 

17 

0.34132 

61 

572.4 

27 

21.050 

174 

0.75949 

264 
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TABLE II. V—2,800f. t. —Continued. 


z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

It 

A 

T'. 

A 

log Cl 

A 

0 

0.00000 

41 

0.25000 

97 

0.00000 

333 

2800.0 

319 

0.000 

36 

0.00000 

340 

100 

0.00041 

42 

0.25097 

97 

0.00333 

335 

2768.1 

317 

0.036 

36 

0.90340 

340 

200 

0.00083 

43 

0.25194 

97 

0.00668 

336 

2736.4 

315 

0.072 

37 

0.00680 

342 

300 

0.00126 

44 

0.25291 

98 

0.01004 

337 

2704.9 

313 

a 109 

37 

0.01022 

342 

400 

0.00170 

44 

0.25389 

99 

0.01341 

338 

2673.6 

310 

a 146 

38 

0.01364 

343 

500 

0.00214 

45 

0.25488 

99 

0.01679 

339 

2642.6 

308 

a 184 

38 

0.01707 

344 

600 

000259 

45 

0.25587 

99 

0.02018 

341 

2611.8 

305 

a 222 

39 

0.02051 

346 

700 

000304 

46 

0.25686 

100 

0.02359 

342 

2581.3 

303 

a 201 

39 

0.02317 

346 

800 

0 00350 

47 

0.25786 

100 

0.02701 

344 

2551.0 

301 

a 306 

39 

0.02743 

347 

900 

000397 

47 

0.25886 

101 

0.03045 

345 

2520.9 

299 

a 339 

40 

0.03090 

348 

1000 

0.00444 

48 

0.25987 

102 

0.03390 

346 

2491.0 

296 

a 379 

40 

0.03438 

350 

1100 

0.00492 

49 

0.26089 

103 

a 03736 

347 

2461.4 

294 

a 419 

41 

0.03788 

353 

1200 

0 00541 

50 

0.26192 

104 

0.04083 

349 

2432.0 

292 

a 460 

42 

0.04141 

355 

1300 

000591 

51 

0.26296 

104 

0.04432 

350 

2402*8 

290 

0.502 

42 

0.04496 

357 

1400 

0.00642 

52 

0.26400 

105 

a 04782 

351 

2373.8 

287 

0.544 

42 

0.04803 

360 

1500 

0 00694 

53 

0.26505 

105 

0.05133 

353 

2345.1 

285 

0.586 

43 

0.05213 

363 

1600 

0.00747 

53 

0.26610 

106 

0.05486 

354 

2316.6 

282 

0.629 

43 

0.05576 

365 

1700 

0.00800 

54 

0.26716 

107 

0.05840 

355 

2288.4 

280 

a 672 

44 

0.05911 

367 

1800 

0.00854 

55 

0.26823 

107 

0.06195 

357 

2260.4 

278 

a 716 

45 

0.06308 

370 

1900 

0.00909 

56 

0.26930 

107 

a 06552 

358 

2232.6 

276 

a 761 

45 

0.06678 

372 

2000 

0.00965 

57 

a 27037 

107 

0.06910 

359 

2205.0 

274 

0.806 

46 

,0.07060 

375 

2100 

001022. 

58 

a 27144 

109 

a 07269 

360 

2177.6 

272 

a 852 

46 

0.07405 

377 

2200 

001080 

59 

0.27253 

110 

0.07629 

362 

2150*4 

269 

0.898 

47 

0.07802 

280 

2300 

0.01139 

60 

a 27363 

110 

a 07991 

363 

2123.5 

267 

0.945 

47 

0.08182 

383 

2400 

001199 

61 

0.27473 

112 

0.08354 

364 

2096.8 

264 

0.992 

48 

0.08565 

385 

2500 

001260 

62 

0.27585 

113 

0.08718 

366 

2070.4 

262 

1.040 

49 

0.08950 

387 

2600 

001322 

64 

0.27698 

113 

0.09084 

367 

2044.2 

259 

1.069 

49 

0.09387 

390 

2700 

001386 

64 

0.27811 

115 

0.09451 

368 

2018.3 

257 

1.138 

50 

, 0.09727 

392 

2800 

0.01450 

65 

0.27926 

116 

0.09819 

370 

1992.6 

254 

1.188 

50 

0.10119 

394 

2900 

0.01515 

67 

0.28042 

117 

0.10189 

371 

1967.2 

252 

1.238 

51 

0.10513 

396 

3000 

0.01582 

68 

0.28159 

118 

a 10560 

372 

1942.0 

249 

1.289 

52 

0.10909 

398 

3100 

0.01650 

69 

0.28277 

119 

a 10932 

373 

1917.1 

246 

1.341 

52 

- 0.11307 

401 

3200 

0.01719 

70 

0.28396 

119 

a 11805 

374 

1892.5 

244 

1.393 

53 

0.11708 

404 

3300 

0.01789 

72 

0.28515 

120 

a 11679 

376 

1868.1 

241 

1.446 

54 

0.12112 

£07 

3400 

0.01861 

73 

0.28635 

122 

0.12055 

377 

1844.0 

238 

1.500 

55 

0.12519 

410 

3500 

0.01934 

74 

0.28757 

123 

a 12432 

377 

1820.2 

236 

1.555 

55 

0.12929 

413 

3600 

0.02008 

76 

0.28880 

124 

0.12809 

378 

1796.6 

233 

1.610 

56 

0.13342 

416 

3700 

002084 

77 

0.29004 

124 

0.13187 

380 

1773.3 

230 

1.666 

57 

0.13758 

419 

3800 

0.02161 

78 

0.29128 

125 

0.13567 

381 

175a 3 

228 

1.723 

57 

0.14177 

422 

3900 

0.02239 

80 

0.29253 

127 

0.13948 

382 

1727.5 

225 

1.780 

58 

0.14599 

425 

4000 

0.02319 

81 

0.29680 

129 

0.14330 

381 

1705.0 

222 

1.888 

59 

0.15024 

427 

4100 

0.02400 

83 

0.29609 

130 

0.14711 

381 

168a 8 

220 

1.897 

60 

0.15461 

429 

4200 

0.02483 

85 

0.29639 

130 

0.15092 

381 

166 a 8 

217 

1.957 

60 

0.15880 

432 

4300 

0.02568 

86 

0.29769 

131 

0.15473 

381 

1639.1 

214 

2.017 

61 

0.16312 

434 

4400 

0.02664 

88 

0.29900 

131 

0.15854 

381 

1617:7 

211 

2.078 

63 

0.16746 

436 

4500 

002742 

90 

0.30031 

132 

0.16835 

381 

1596.6 

209 

2.141 

63 

0.171&2 

439 

4600 

0.02832 

91 

0.30163 

133 

0.16616 

381 

1575.7 

206 

2.204 

64 

0.17621 

441 

4700 

0.02923 

93 

0.30296 

134 

0.16997 

381 

1555.1 

203 

2.268 

65 

0.18062 

443 

4800 

003016 

94 

0.30430 

134 

0.17878 

381 

1534.8 

200 

2.383 

66 

0.18505 

446 

4900 

0.03110 

96 

0.30664 

135 

0.17759 

381 

1514.8 

m 

2.399 

66 

0.18951 

448 

5000 

0.08206 

98 

0.30699 

184 

0.18140 

380, 

1495% 0 

195 

2.465 

67 

. 0.19309 

450 
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TABLE II. V=2,800 /. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T f 

A 

logQ 

A 

5000 

0.03206 

98 

0.30699 

134 

0.18140 

380 

1495.0 

195 

2.465 

67 

0.19399 

450 

5100 

0.03304 

100 

0.30833 

134 

0.18620 

379 

1475.5 

193 

2.582 

68 

0.19849 

453 

5200 

0.03404 

103 

0.30967 

134 

0.18899 

378 

1456.2 

189 

2.600 

69 

0.20302 

456 

5300 

0.03507 

104 

0.31101 

134 

0.19277 

376 

1437.3 

187 

2.669 

70 

0.20758 

458 

5400 

0.03611 

107 

0.31235 

135 

0.19653 

376 

1418.6 

184 

2.739 

71 

0.21216 

462 

5500 

0.03718 

108 

0.31370 

135 

0.20029 

374 

1400.2 

182 

2.810 

72 

0.21678 

464 

5600 

0.03826 

110 

0.31505 

135 

0.20403 

374 

1381.0 

177 

2.882 

73 

0.22142 

468 

5700 

0.03936 

113 

0.31640 

135 

0.20777 

372 

1363.3 

173 

2.955 

74 

0.22610 

470 

5800 

0.04049 

114 

0.31775 

135 

0.21149 

371 

1346.0 

171 

3.029 

75 

0.23080 

473 

5900 

0.04163 

117 

0.31910 

136 

0.21520 

370 

1328.9 

169 

3.104 

76 

0.23553 

476 

6000 

0.04280 

119 

0.32046 

137 

0.21890 

368 

1312.0 

168 

3.180 

77 

0.24029 

478 

6100 

0.04399 

121 

0.32183 

137 

0.22258 

365 

1295.2 

164 

3.257 

78 

0.24507 

479 

6200 

0.04520 

124 

0.32320 

137 

0.22623 

360 

1278.8 

158 

3.335 

79 

0.24986 

481 

6300 

0.04644 

126 

0.32457 

137 

0.22983 

354 

1263.0 

151 

3.414 

79 

0.25467 

482 

6400 

0.04770 

129 

0.32594 

136 

0.23337 

349 

1247.9 

145 

3.493 

80 

0.25949 

483 

6500 

0.04809 

131 

0.32730 

136 

0.23686 

344 

1233.4 

140 

3.573 

81 

0.26432 

485 

6600 

0.05030 

134 

0.32866 

136 

0.24030 

338 

1219.4 

134 

3.654 

83 

0.26917 

486 

6700 

0.05164 

137 

0.33002 

136 

0.24368 

331 

1206.0 

129 

3.737 

83 

0.27403 

487 

6800 

0.05301 

139 

0.33138 

136 

0.24699 

324 

1193.1 

123 

3.820 

84 

0.27890 

489 

6900 

0.05440 

142 

0.33274 

135 

0.25023 

317 

1180.8 

118 

3.904 

85 

0.28379 

490 

7000 

0.05582 

144 

0.33409 

135 

0.25340 

307 

1169.0 

114 

3.989 

86 

0.28869 

492 

7100 

0.05726 

147 

0.33544 

135 

0.25647 

296 

1157.6 

111 

4.075 

87 

0.29361 

493 

7200 

0.05873 

150 

0.33679 

134 

0.25943 

287 

1146.5 

107 

4.162 

88 

0.29854 

493 

7300 

0.06023 

153 

0.33813 

132 

0.26230 

277 

1135.8 

104 

4.250 

88 

0.30347 

493 

7400 

0.06176 

155 

0.33945 

132 

0.26507 

267 

1125.4 

101 

4.338 

89 

0.30840 

493 

7500 

0.06331 

158 

0.34077 

131 

0.26774 

258 

1115.3 

97 

4.427 

90 

0.31333 

493 

7600 

0.06489 

160 

0.34208 

130 

0.27032 

249 

1105.6 

94 

4.517 

91 

0.31826 

493 

7700 

0.06649 

163 

0.34338 

129 

0.27281 

241 

1096.2 

91 

4.608 

92 

0.32319 

492 

7800 

0.06812 

165 

0.34467 

128 

0.27522 

233 

1087.1 

87 

4.700 

92 

0.32811 

493 

7900 

0.06978 

168 

0.34595 

127 

0.27755 

225 

1078.4 

84 

4.792 

93 

0.33304 

493 

8000 

0.07146 

171 

0.34722 

126 

0.27980 

216 

1070.0 

82 

4.885 

94 

0.33797 

493 

8100 

0.07317 

174 

0.34848 

125 

0.28196 

207 

1061.8 

80 

4.979 

95 

0.34290 

491 

8200 

0.07491 

177 

0.34973 

123 

0.28403 

198 

1053.8 

78 

5.074 

95 

0.34781 

489 

8300 

0.07668 

179 

0.35096 

121 

0.28601 

189 

1046.0 

76 

5.169 

96 

0.35270 

487 

8400 

0.07847 

182 

0.35217 

120 

0.28790 

180 

1038.4 

73 

5.265 

97 

0.35757 

485 

8500 

0.08029 

185 

0.35337 

118 

0.28970 

170 

1031.1 

71 

5.362 

97 

0.36242 

482 

8600 

0.08214 

188 

0.35455 

116 

0.29140 

161 

1024.0 

68 

5.459 

98 

0.36724 

481 

8700 

0.08402 

191 

0.35571 

114 

0.29301 

152 

1017.2 

66 

5.557 

99 

0.37205 

478 

8800 

0.08593 

193 

0.35685 

112 

0.29453 

143 

1010.6 

64 

5.656 

99 

0.37683 

476 

8900 

0.08786 

196 

0.35797 

110 

0.29596 

134 

1004.2 

62 

5.755 

100 

0.38159 

474 

9000 

0.08982 

199 

0.35907 

107 

0.29730 

126 

998.0 

61 

5.855 

101 

0.38633 

472 

9100 

0.09181 

202 

0.36014 

104 

0.29856 

121 

991.9 

61 

5.956 

101 

0.39105 1 

469 

9200 

0.09383 

205 

0.36118 

103 

0.29977 

117 

985.8 

59 

6.057 

102 

0.39574 

467 

9300 

0.09588 

208 

0.36221 

101 

0.30094 

112 

979.9 

59 

6.159 

102 

0.40041 

465 

9400 

0.09796 

210 

0.36322 

99 

0.30206 

107 

974.0 

57 

6.261 

103 

0.40506 

463 

9500 

0.10006 

214 

0.36421 

96 

0.30313 

103 

968.3 

57 

6.364 

103 

0.40969 

460 

9600 

0.10220 

217 

0.36517 

94 

0.30416 

98 

962.6 

55 

6.467 

104 

0.41429 

458 

9700 

0.10437 

219 

0.36611 

92 

0.30514 

93 

957.1 

55 

6.571 

105 

0.41887 1 

455 

9800 

0.10656 

223 

0.36703 

90 

0.30607 

89 

951.6 

53 

6.676 

105 

0.42342 

452 

9900 

0.10879 

225 

0.36793 

88 

0.30696 

84 

946.3 

53 

6.781 

106 

0.42794 

450 

10000 

0.11104 

227 

0.36881 

85 

0.30780 

80 

941.0 

52 

6.887 

107 

0.43244 

447 
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z T 

B 

D 

H 

D 

log B ' 

A 

u 

D 

B 

X 

logQ 

A 

10000 

0.11104 

227 

0.36881 

85 

0.30780 

80 

941.0 

52 

a 887 

107 

0.43244 

447 

10100 

0.11331 

229 

0.36966 

83 

0.30660 

77 

935,8 

52 

6.994 

107 

0.43691 

443 

10200 

0.11560 

233 

0.37049 

81 

0.30937 

74 

930.6 

51 

7.101 

107 

0.44134 

441 

10300 

a 11793 

235 

0.37130 

79 

0.31011 

70 

925.5 

51 

7.208 

108 

0.44575 

438 

10400 

0.12028 

237 

0.37209 

77 

0.31081 

68 

920.4 

50 

7.316 

109 

0.45013 

435 

10500 

0.12265 

241 

0.37286 

75 

0.31149 

64 

915.4 

50 

7.425 

110 

0.45448 

433 

10600 

0.12506 

244 

0.37361 

73 

0.31213 

62 

910.4 

49 

7.535 

110 

0.45881 

431 

10700 

0.12750 

246 

0.37434 

71 

0.31275 

58 

905.5 

49 

7.645 

111 

0.46312 

427 

10800 

0.12996 

249 

0.37505 

69 

0.31333 

55 

900.6 

48 

7.766 

111 

0.46739 

424 

10900 

0.13245 

252 

0.37674 

67 

0.31388 

52 

895.8 

48 

7.867 

112 

0.47163 

422 

11000 

0.13497 

255 

0.37641 

65 

0.31440 

50 

891.0 

47 

7.979 

112 

0.47585 

421 

11100 

0.13752 

267 

0.37706 

63 

0.31490 

49 

886.3 

47 

8.001 

113 

0.48006 

418 

11200 

0.14009 

260 

0.37769 

62 

0.31539 

48 

881.6 

46 

8.204 

114 

0.48424 

414 

11300 

0.14269 

263 

0.37831 

60 

0.31687 

48 

877.0 

46 

a 318 

114 

0.48838 

411 

11400 

0.14532 

266 

0.37891 

58 

0.31635 

46 

872.4 

44 

a 432 

115 

0.49249 

408 

11500 

0.14798 

268 

0.37949 

56 

0.31681 

46 

868.0 

44 

a 547 

116 

0.49657 

404 

11600 

0.15066 

271 

0.38005 

54 

0.31727 

44 

863.6 

44 

a 663 

116 

0.50061 

401 

11700 

0.15337 

274 

0.38059 

53 

0.31771 

44 

859.2 

42 

a 779 

117 

0.50462 

398 

11800 

0.15611 

277 

0.38112 

52 

0.31815 

43 

855.0 

42 

8.806 

117 

0.50860 

394 

11900 

0.15888 

279 

0.38164 

49 

a 31858 

42 

85a 8 

42 

9.013 

118 

0.51254 

391 

12000 

0.16167 

282 

0.38213 

47 

a 31900 

42 

846.6 

43 

9.131 

118 

0.51945 

389 

12100 

0.16449 

284 

0.38260 

46 

a 31942 

41 

842.3 

42 

9.249 

119 

0.52036 

388 

12200 

0.16733 

288 

0.38306 

45 

a 31983 

40 

83a 1 

42 

9.368 

120 

0.52424 

386 

12300 

0.17021 

291 

0.38351 

43 

0.32023 

38 

932.9 

41 

9.488 

120 

0.52810 

383 

12400 

0.17312 

293 

0.38394 

42 

a 32061 

38 

829.8 

41 

9.908 

121 

0.53193 

381 

12500 

0.17605 

296 

0.38436 

41 

a 32099 

36 

825.7 

40 

9.729 

121 

0.53574 

379 

12600 

0.17901 

299 

0.38477 

40 

0.32135 

36 

821.7 

40 

9.850 

122 

0.53953 

376 

12700 

0.18300 

302 

0.38517 

38 

0.32171 

34 

817.7 

40 

9.972 

123 

0.54329 

374 

12800 

0.18502 

305 

0.38555 

37 

0.32205 

33 

813.7 

39 

10.095 

123 

0.54703 

371 

12900 

0.18807 

308 

0.38592 

36 

0.32238 

32 

809.8 

38 

10.218 

124 

0.55074 

369 

13000 

0.19115 

311 

0.38628 

35 

0.32270 

31 

806.0 

39 

10.342 

124 

0.55443 

367 

13100 

0.19426 

313 

0.38663 

35 

0.32301 

31 

802.1 

38 

10.466 

125 

0.55810 

365 

13200 

0.19739 

317 

0.38698 

34 

0.32332 

31 

79a 3 

38 

10.591 

126 

0.56175 

363 

13300 

0.20056 

319 

0.38732 

33 

0.32363 

31 

794.5 

37 

10.717 

126 

0.56538 

361 

13400 

0.20375 

322 

0.38765 

32 

0.32394 

31 

790.8 

37 

10.843 

127 

0.56899 

358 

13500 

0.20697 

325 

0.38797 

31 

0.32425 

31 

787.1 

37 

10.970 

127 

a 57257 

356 

13600 

0.21022 

328 

0.38828 

31 

0.32456 

31 

783.4 

37 

11.097 

128 

0.57613 

354 

13700 

0.21350 

331 

0.38859 

30 

0.32487 

31 

779.7 

36 

11.225 

128 

0.67967 

352 

13800 

0.21681 

333 

0.38889 

28 

0.32518 

31 

776.1 

36 

11.353 

129 

0.58319 

350 

13900 

0.22014 

337 

0.38917 

28 

a 32549 

31 

772.5 

35 

11.482 

130 

0.58669 

348 

14000 

0.22351 

339 

0.38945 

27 

0.32580 

30 

769.0 

36 

11.612 

130 

0.59017 

346 

14100 

0.22690 

343 

0.38972 

27 

0.32610 

31 

765.4 

36 

11.742 

131 

0.59363 

343 

14200 

0.23033 

346 

0.38999 

26 

0.32641 

31 

761.8 

36 

11.873 

132 

0.59706 

342 

14300 

0.23379 

348 

0.39025 

25 

0.32672 

31 

75 a 2 

35 

12.005 

132 

0.60048 

340 

14400 

0.23727 

352 

0.39050 

25 

0.32703 

31 

754.7 

35 

12.137 

133 

0.60388 

338 

14500 

0.24079 

354 

0.39075 

24 

0.32734 

31 

751.2 

35 

12.270 

133 

0.60726 

336 

14600 

0.24433 

357 

0.39099 

24 

0.32765 

31 

747.7 

35 

12.403 

134 

0.61062 

333 

14700 

a 24790 

360 

0.39123 

23 

0.32796 

31 

744.2 

34 

12.537 

135 

0.61395 

332 

14800 

0.25150 

364 

0.39146 

22 

0.32827 

31 

740.8 

34 

12.672 

135 

0.61727 

331 

14900 

a 25514 

366 

0.39168 

22 

0.32858 

32 

737.4 

34 

12.807 

136 

0.62058 

329 

15000 

a 25880 

369 

0.39190 

21 

0.32890 

33 

734. a 

34 

12.943 

137 

a 62387 

327 
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Z J * 

A 

A 

H 

A 

log B ’ 

A 

u 

A 

T > 

A 

log Cl 

A 

15000 

0.25880 

369 

a 39190 

21 

0.32890 

33 

734.0 

34 

12.943 

137 

0.62387 

327 

15100 

0.26249 

373 

0.39211 

21 

0.32923 

34 

730.6 

36 

13.080 

137 

0.62714 

325 

15200 

0.26622 

375 

a 39232 

21 

0.32957 

34 

727.1 

34 

13.217 

138 

0.63039 

324 

15300 

0.26997 

379 

0.39253 

20 

0.32991 

35 

723.7 

33 

13.355 

138 

0.63363 

322 

15400 

U 27376 

382 

a 39273 

20 

0.33026 

35 

720.4 

34 

13.493 

139 

0.63685 

321 

15500 

a 27758 

385 

0.39293 

19 

0.33061 

35 

717.0 

34 

13.632 

140 

0.64006 

319 

15600 

0.28143 

388 

a 39312 

19 

0.33096 

35 

713.6 

33 

13.772 

140 

0.64325 

317 

15700 

a 28531 

391 

0.39331 

18 

0.33131 

36 

710.3 

33 

13.912 

141 

0.64642 

315 

15800 

0.28922 

394 

0.39349 

18 

0.33167 

36 

707.0 

33 

14.053 

142 

0.64957 

314 

15900 

0.29316 

398 

0.39367 

18 

0.33203 

37 

703.7 

33 

14.195 

142 

0.66271 

313 

16000 

0. 29714 

401 

0.39385 

17 

a 33240 

37 

700.4 

33 

14.337 

143 

0.65584 

311 

16100 

0.30115 

404 

a 39402 

17 

a 33277 

37 

697.1 

32 

14.480 

144 

a 65895 

310 

16200 

0.30519 

407 

0.39419 

17 

0.33314 

37 

693.9 

32 

14.624 

144 

0.66205 

309 

16300 

0.30926 

411 

0.39436 

16 

0.33351 

38 

600.7 

33 

14.768 

145 

0.66514 

307 

16400 

0.31337 

414 

a 39452 

16 

0.33389 

38 

687.4 

32 

14.913 

146 

0.66821 ' 

306 

16500 

0.31751 

417 

0.39468 

16 

0.33427 

39 

684.2 

32 

15.059 

147 

0.67127 

305 

16600 

0.32168 

420 

0.39484 

16 

0,33466 

39 

681.0 

31 

15.206 

147 

0.67432 

303 

16700 

0.32588 

424 

0.39500 

16 

0.33605 

40 

677.9 

32 

15.353 

148 

0.67735 

302 

16800 

0.33012 

428 

0.39516 

15 

0.33645 

40 

674.7 

32 

15.501 

149 

0.68037 

301 

16900 

0.33440 

430 

0.39531 

15 

a 33586 

41 

671.5 

31 

15.650 

149 

0.68338 

299 

17000 

0.33870 

434 

0.39546 

15 

0.33636 

42 

668.4 

31 

15.799 

150 

0.68637 

298 

17100 

0.34304 

437 

0.39561 

15 

a 33668 

42 

665.3 

31 

15.949 

151 

0.68935 

297 

17200 

0.34741 

440 

0.39576 

15 

a 33710 

43 

662.2 

31 

16.100 

151 

0.60232 

295 

17300 

0.35181 

444 

a 39591 

15 

a 33753 

43 

659.1 

31 

16.251 

152 

a 69527 

295 

17400 

0.35625 

448 

0.39606 

15 

0.33796 

44 

666.0 

30 

16.403 

153 

0.60822 

294 

17500 

0.36073 

451 

0.39621 

15 

0.33840 

45 

653.0 

31 

16.556 

154 

0.70116 

292 

17600 

0.36524 

455 

0.39636 

15 

0.33885 

45 

649.9 

30 

16.710 

154 

0.70208 

291 

17700 

0.36979 

458 

0.39651 

15 

0.33930 

45 

646.9 

30 

16. 864- 

155 

0.70699 

290 

17800 

0.37437 

462 

0.39666 

14 

0.33975 

46 

643.9 

30 

17.019 

156 

0.70989 

288 

17900 

0.37899 

465 

0.39680 

15 

0.34021 

47 

640.9 

30 

17.175 

156 

0.71277 

288 

18000 

0.38364 

469 

0.39695 

15 

0.34068 

47 

637.9 

30 

17.381 

157 

0.71565 

287 

18100 

0.38883 

472 

0.39710 

14 

0.34115 

48 

634.9 

29 

17.488 

158 

0.71852 

286 

18200 

0.39305 

476 

0.39724 

15 

0.34163 

48 

632.0 

30 

17.646 

159 

0.72138 

284 

18300 

0.39781 

480 

0.39739 

14 

0.34211 

49 

629.0 

29 

17.805 

159 

0.72422 

284 

18400 

0.40261 

483 

0.39753 

15 

0.34260 

49 

626.1 

29 

17.964 

160 

0.72706 

283 

18500 

0.40744 

486 

0.39768 

15 

0.34309 

50 

623.2 

30 

18.124 

161 

0.72989 

282 

18600 

0.41230 

491 

0.39783 

14 

0.34359 

50 

620.2 

29 

ia285 

162 

0.73271 

281 

18700 

0.41721 

495 

0.39797 

15 

0.34409 

50 

617.3 

28 

18.447 

162 

0.73552 

281 

18800 

0.42216 

498 

0.39812 

14 

0.34459 

51 

614.5 

29 

18.609 

163 

0.73833 

279 

18900 

0.42714 

503 

0.39826 

15 

0.34510 

52 

611.6 

29 

18.772 

164 

0.74112 

278 

19000 

0.43217 

506 

0.39841 

15 

0.34562 

‘52 

608.7 

28 

18.936 

165 

0.74390 

278 

19100 

0.43723 

509 

0.39856 

15 

0.34614 

53 

005.9 

28 

19.101 

166 

0.74668 

277 

19200 

0.44232 

514 

0.39871 

15 

0.34667 

53 

603.1 

28 

19.267 

166 

0.74945 

276 

19300 

0.44746 

518 

0.39886 

16 

0.34720 

53 

600.3 

28 

19.433 

167 

0.75221 

275 

19400 

0.45264 

522 

0.39902 

15 

0.34773 

54 

597.5 

28 

19.600 

168 

0.75490 

275 

19500 

0.45786 

525 

a 39917 

15 

0.34827 

54 

694.7 

27 

19.768 

169 

a 75771 

274 

19600 

0.46311 

530 

0.39932 

16 

0.34881 

55 

692.0 

28 

19.937 

169 

0.76045 

272 

19700 

0.46841 

534 

0.39948 

15 

0.34936 

56 

689.2 

28 

20.106 

169 

0.76317 

272 

19800 

0.47375 

537 

0.39963 

15 

0.34992 

56 

686.4 

27 

20.275 

171 

0.76589 

271 

19900 

0.47912 

542 

0.39978 

16 

0.35048 

56 

683.7. 

27 

20.443 

171 

0.76860 

270 

30000 

0.48454 

546 

a 39994 

15 

0.35104 

56 

581.0 

27 

20.617 

171 

0.77130 

270 
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Z -~C 

A 

A 

H 

A 

logB ' 

A 

u 

A 

T' 

A 

loffQ 

A 

0 

0.00000 

39 

0.25000 

81 

0.00000 

328 


326 


35 

0.00000 

323 

100 

0.00039 

39 

0.25081 

83 

0.00328 

329 

| 2867.4 

324 


35 

0.00323 

326 

200 

O.0C078 

n 

0.25164 

85 

0.00657 

331 

2835.0 



35 

0.00649 

328 

300 

0.00118 

Kj 

a 25249 

87 

0.00988 

332 


320 

a 105 

36 

0.00977 

331 

400 

a 00158 

41 

0.25336 

89 

0.01320 

333 

2770.8 

317 

0.141 

36 

a 01308 

333 

500 

0.00199 

42 

0.25425 

91 

0.01653 

335 

2739.1 

315 

a 177 

3/ 

a 01641 

336 

600 

a 00241 

42 

0.25516 

94 

0.01988 

336 

2707.6 

312 

0.214 

37 

a 01977 

338 

700 

0.00283 

43 

0.25610 

96 

0.02324 

337 

2676.4 

310 

0.251 

38 

a 02315 

340 

800 

0.00326 

43 

0.25706 

99 

0.02661 

339 

2645.4 

308 

0.289 

38 

0.02655 

343 

900 

0.00369 

44 

0.25805 

102 

0.03000 

310 

2614.6 

306 

0.327 

38 

0.02998 

345 

1000 

0 00413 

45 

0.25907 

104 

0.03340 

342 

2584.0 

304 

a 365 

39 

0.06343 

347 

1100 

0.00458 

46 

0.26011 

106 

0.03682 

343 

2553.6 

301 

0.404 

39 

a 06690 

350 

1200 

0.00504 

46 

0.26117 

108 

0.04025 

344 

2523.5 

299 

0.443 


0.04040 

353 

1300 


HI 

0.26225 

110 

0.04369 

346 

2493.6 

296 

0.483 

41 

a 04393 

355 

1400 

0.0059'/ 

48 

0.26335 

111 

a 04715 

347 

2464.0 

294 

0.524 

41 

0.04748 

357 

1500 

0.00645 

49 

0.26446 

111 

0.05002 

349 

2434.6 

292 

0.565 

41 

0.06105 

360 

1600 

0.00694 

50 

a 26557 

111 

0.05411 

350 

2405.4 

290 


42 

0.05465 

362 

1700 

0.00744 

50 

0.26668 

111 

0.05761 

351 

2376.4 

287 

0.648 

42 

0.05827 

365 

1800 

0.00794 

51 

0.26779 

112 

0.06112 

352 

2347.7 

285 

Bgraftni 

43 

0.06192 

367 

1900 

0.00845 

52 

a 26891 

113 

0.06464 

354 

2319.2 

282 

0.733 

43 

0.06569 

370 

2000 

0.00897 

53 

a 27004 

113 

0.06818 

355 

2291.0 

280 

0.776 

44 

0.06929 

373 

2100 

0.00950 

54 

0.27117 

113 

0.07173 

357 

2263.0 

278 


44 

a 07302 

375 

2200 

0.01004 

55 

0.27230 

113 

0.08530 

358 

2235.2 

276 

0.864 

45 

0.07677 

377 


a 01059 

56 

0.27343 

113 

0.07888 

359 

2207.6 

273 

a 909 

46 

0.06054 

380 

2400 

0.01115 

57 

0.27458 

113 

0.08247 

361 

2180.3 

270 

0.955 

46 

0.064S4 

382 

2500 

0.01172 

57 

0.27569 

114 

0.08608 

362 

2153.3 

269 


47 

0.08816 

385 

2600 

0.01229 

59 

0.27683 

115 

0.08970 

363 

2126.4 

265 

1.048 

47 

a 09201 

387 

2700 

0.01288 

60 

0.27798 

115 

0.09333 

364 

2099.9 

264 

1.095 

48 

0.09538 

389 

2800 

0.01348 

60 

0.27913 

115 


v'.nii 


K3 

1.143 

49 

0.00977 

392 

2900 

0.01408 

62 

0.28028 

116 

0.10063 

Kill 

2047.5 

259 

1.192 

49 

0.10339 

394 

3000 

0.01470 

63 

0.28144 

117 

0.10430 

369 

2021.6 

256 

1.241 

50 

0.10763 

396 

3100 

0.01533 

64 

0.28261 

117 

0.10799 

371 

1996.0 

254 

1.291 

50 

0.11159 

398 

3200 

0.01597 

65 

0.28378 

118 

0.11170 

372 

1970.6 

252 

1.341 

51 

0.11557 

400 


0.01662 

66 

0.28496 

118 

0.11542 

373 

1945.4 

249 

1.392 

52 

0.11967 

402 


0.01728 

68 

0.28614 

120 

0.11915 

374 

1920.5 

246 

1.444 

52 

0.12359 

405 


0.01796 

69 

0.28734 

119 

0.12289 

375 

1895.9 

244 

1.496 

53 

0.12764 

408 


0.01865 

70 

0.28853 

121 

0.12664 

375 

1871.5 

242 

1.549 

54 

0.13172 

410 


0.01985 

HI 

0.28874 

120 

0.13039 

376 

1847.3 

239 


55 

0.13582 

412 


0.02006 

H 

0.29094 

122 

0.13415 

377 


236 


55 

0.13994 

415 

3900 

0.02078 

74 

0.29216 

122 

0.13792 

378 

1799 8 

234 

l. 713 

56 

0.14409 

417 

4000 

0.02152 

76 

0.29338 

123 

0.14170 

379 

1776.4 

231 

1.769 

57 

0.14826 

420 

4100 

0.02228 

77 

0.29461 

123 

0.14549 

379 

1753.3 

229 

1.826 

57 

0.15246 

423 

4200 

0.02305 

78 

0.29584 

125 

0.14928 

379 

1730.4 

226 

1.883 

58 

0.15669 

425 

4300 

0.02383 

80 

0.29709 

125 

0.15307 

380 

1707.8 

223 

1.941 

59 

0.16094 

428 

4400 

0.02463 

81 

0.29834 

125 

0.15687 

381 

1685.5 

221 

2.000 

60 

0.16522 

430 

4500 

0.02544 

83 

0.29959 

126 

0.16068 

381 

1063.4 

218 

2.060 

61 

0.16952 

433 

4600 

0.02627 

84 

0.30085 

127 

0.16449 

382 

1641.6 

216 

2.121 

61 

0.17385 

435 

4700 

0.02711 

85 

0.30212 

129 

0.16831 

383 

' 1620,0 

212 

2.182 

62 

0.17820 

438 

4800 

0.02796 

87 

0.30941 

129 

0.17214 

383 

1508.8 

211 

2.244 

63 

0.18258 

440 

4900 

0.02883 

88 

a 30970 

130 

0.17597 

388 

1577.7 

207 

2.307 

64 

0.18698 

443 

5000 

0.02971 

90 

a30600 

132 

1 

© 

382 

1567.0 

206 

2.371 

64 

a 19141 

445 
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TABLE II. V=2 f 900 /. s. —ContiDued. 


z-X 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ’ 

A 

logQ . 

A 

5000 

0.02971 

90 

0.30600 

132 

0.17980 

382 

1557.0 

206 

2.371 

64 

0.19141 

445 

6100 

0.03061 

93 

0.30732 

132 

0.18362 

381 

1536.4 

203 

2.435 

65 

0.19586 

448 

6200 

0.03154 

94 

0.30864 

133 

0.18743 

380 

1516.1 

200 

2.500 

67 

0.20034 

451 

6300 

0.03248 

96 

0.30997 

134 

0.19123 

378 

1496.1 

196 

2.567 

67 

0.20485 

454 

5400 

0.03344 

98 

0.31131 

134 

0.19501 

376 

1476.5 

194 

2.634 

68 

0.20949 

456 

6500 

0.03442 

100 

0.31265 

135 

0.19877 

375 

1457.1 

190 

2.702 

69 

0.21395 

458 

6600 

0.03542 

102 

0.31400 

135 

0.20252 

375 

1438.1 

188 

2.771 

70 

0.21853 

461 

6700 

0.03644 

104 

0.31535 

136 

0.20627 

375 

1419.3 

184 

2.841 

71 

0.22314 

464 

6800 

0.03748 

105 

0.31671 

137 

0.21002 

374 

1400.9 

181 

2.912 

72 

0.22778 

466 

6900 

0.03853 

108 

0.31808 

137 

0.21376 

374 

1382.8 

178 

2.984 

73 

0.23244 

469 

6000 

0.03961 

110 

0.31945 

140 

0.21750 

373 

1365.0 

175 

3.057 

74 

0.23713 

472 

6100 

0.04071 

112 

0.32085 

139 

0.22123 

371 

1347.5 

171 

3.131 

74 

0.24185 

475 

6200 

0.04183 

114 

0.32224 

139 

0.22494 

369 

1330.4 

167 

3.205 

76 

0.24660 

478 

6300 

0.04297 

117 

0.32363 

139 

0.22863 

366 

1313.7 

163 

3.281 

77 

0.25138 

480 

6400 

0.04414 

119 

0.32502 

138 

0.23229 

362 

1297.4 

159 

3.358 

77 

0.25618 

482 

6500 

0.04533 

122 

0.32640 

138 

0.23591 

359 

1281.5 

165 

3.435 

79 

0.26100 

484 

6600 

0.04656 

124 

0.32778 

138 

0.23950 

356 

1266.0 

151 

3.514 

79 

0.26584 

486 

6700 

0.04779 

126 

0.32916 

137 

0.24306 

351 

1250.9 

147 

3.593 

80 

0.27070 

487 

6800 

0.04905 

128 

0.33053 

137 

0.24657 

345 

1236.2 

EBJ 

3.673 

82 

0.27557 

489 

6900 

0.05033 

131 

0.33190 

137 

0.25002 

338 

1221.9 

139 

3.755 

82 

0.28046 

491 

7000 

0.05164 

133 

0.33327 

138 

0.25340 

330 

1208.0 

133 

3.837 

83 

0.28537 

492 

7100 

0.05297 

136 

0.33465 

137 

0.25670 

323 

1194.7 

127 

3.920 

85 

0.29029 

493 

7200 

0.06433 

139 

0.33602 

136 

0.25993 

316 

1182.0 

121 

4.006 

85 

0.29522 

494 

7300 

0.06572 

141 

0.33738 

136 

0.26309 

309 

1169.9 

116 

4.090 

86 

0.30016 

495 

7400 

0.05713 

144 

0.33874 

136 

0.26618 

: 300 

1158.3 

112 

4.176 

87 

0.30511 

496 

7500 

0.05857 

147 

0.34010 

134 

0.26918 

291 

1147.1 

108 

4.263 

87 

0.31007 

497 

7600 

0.06004 

149 

0.34144 

135 

0.27209 

282 

1136.3 

104 

4.350 

88 

0.31504 

498 

7700 

0.06153 

152 

0.34279 

133 

0.27491 

273 

1125.9 

100 

4.438 

89 

0.32002 

498 

7800 

0.06306 

154 

0.34412 

133 

0.27764 

263 

1115.9 

96 

4.527 

90 

0.32500 

499 

7900 

0.06459 

157 

0.34545 

133 

0.28027 

253 

1106.3 

. 

93 

4.617 

91 

0.32999 

500 

8000 

0.06616 

160 

0.34678 

134 

0.28280 

243 

1097.0 

90 

4.708 

92 

0.33499 

499 

8100 

0.06776 

163 

0.34812 

132 

0.28523 

233 

1088.0 

88 

4.800 

92 

0.33998 

498 

8200 

0.06939 

165 

0.34944 

131 

0.28756 

223 

1079.2 

86 

4.892 

93 

0.34496 

497 

8300 

0.07104 

168 

0.35075 

130 

0.28979 

213 

1070.6 

83 

4.985 

94 

0.34993 

495 

8400 

0.07272 

171 

0.35205 

128 

0.29192 

203 

1062.3 

80 

5.079 

94 

0.35488 

494 

8600 

0.07443 

174 

0.35333 

127 

0.29395 

194 

1054.3 

78 

5.173 

96 

0.35982 

493 

8600 

0.07617 

176 

0.35460 

125 

0.29589 

185 

1046.5 

75 

5.269 

96 

0.36475 

492 

8700 

0.07793 

179 

0.35585 

124 

0.29774 

177 

1039.0 

72 

5.365 

96 

0.36967 

491 

8800 

0.07972 

182 

0.35709 

122 

0.29951 

169 

1031.8 

70 

5.461 

97 

0.37458 

489 

8900 

0.08154 

186 

0.35831 

120 

0.30120 

160 

1024.8 

68 

5.558 

98 

0.37947 

488 

9000 

0.08339 

188 

0.35951 

117 

0.30280 

152 

1018.0 

66 

5.656 

99 

0.38435 

486 

9100 

0.08527 

190 

0.36068 

114 

0.30432 

145 

1011.4 

65 

5.755 

99 

0.38921 

484 

9200 

0.08717 

193 

0.36182 

111 

0.30577 

139 

1004.9 

63 

5.854 

100 

0.39405 

482 

9300 

0.08910 

196 

0.36293 

109 

0.30716 

133 

998.6 

62 

5.954 

100 

0.39887 

479 

9400 

0.09106 

199 

0.36402 

107 

0.30849 

127 

992.4 

61 

6.054 

101 

0.40366 

477 

9500 

0.09305 

201 

0.36509 

105 

0.30976 

121 

986.3 

59 

6.155 

102 

0.40843 

474 

9600 

0.09506 

204 

0.36614 

103 

0.31097 

115 

980.4 

58 

6.257 

102 

0.41317 

472 

9700 

0.09710 

207 

0.36717 

101 

0.31212 

109 

974.6 

57 

6.359 

103 

0.41789 

470 

9800 

0.09917 

209 

0.36818 

99 

0.31321 

103 

968.9 

55 

6.462 

104 

0.42259 

468 

9900 

0.10126 

212 

0.36917 

96 

0.31424 

96 

963.4 

54 

6.566 

104 

0.42727 

465 

10000 

0.10338 

215 

0.37013 

93 

0.31520 

91 

958.0 

55 

6.670 

105 

0.43192 

462 
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TABLE II. V—2,900 f. s. —Continued. 


z ^ 

A 

V 

H 

A 

log B ' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

10000 

0.10338 

215 

0.37013 

93 

0.31520 

91 

958.0 

55 

6.670 

105 

0.43192 

462 

10100 

0.10553 

218 

0.37106 

92 

0.31611 

87 

952.5 

55 

6.775 

105 

0.43654 

459 

10200 

0.10771 

220 

0.37198 

89 

0.31698 

83 

947.0 

54 

6.880 

106 

0.44113 

456 

10300 

0.10991 

223 

0.37287 

87 

0.31781 

80 

941.6 

53 

6.986 

107 

0.44569 

453 

10400 

0.11214 

225 

0.37374 

85 

0.31861 

76 

936.3 

52 

7.093 

107 

0.45022 

450 

10500 

0.11439 

229 

0.37459 

82 

0.31937 

72 

931.1 

52 

7.200 

108 

0.45472 

447 

10600 

0.11668 

231 

0.37541 

81 

0.32009 

68 

925.9 

51 

7.308 

108 

0.45919 

445 

10700 

0.11899 

234 

0.37622 

78 

0.32077 

64 

920.8 

50 

7.416 

109 

0.46364 

442 

10800 

0.12133 

237 

0 37710 

77 

0.32141 

61 

915.8 

49 

7.525 

109 

0.468 6 

439 

10900 

0.12370 

240 

0.37777 

74 

0.32202 

58 

910.9 

49 

7.634 

110 

0.47245 

436 

11000 

0.12610 

243 

0.37851 

72 

0.32260 

57 

906.0 

48 

7.744 

111 

0.47681 

433 

11100 

0.12853 

245 

0.37923 

71 

0.32317 

56 

901.2 

48 

7.855 

111 

0.48114 

431 

11200 

0.13098 

248 

0.37994 

69 

0.32373 

54 

896.4 

47 

7.966 

112 

0.48545 

428 

11300 

0.13346 

250 

0.38063 

67 

0.32427 

52 

891.7 

47 

8.078 

112 

0.48973 

425 

11400 

0.13596 

254 

0.38130 

65 

0.32479 

50 

887.0 

46 

8.190 

113 

0.49398 

422 

11500 

0.13850 

256 

0.38195 

63 

0.32529 

48 

882 4 

46 

8.303 

114 

0.49820 

420 

11600 

0.14106 

259 

0.38258 

62 

0.32577 

46 

877.8 

45 

8.417 

114 

0.50240 

417 

11700 

0.14365 

261 

0.38320 

59 

0.32623 

44 

873.3 

45 

8.531 

115 

0.50657 

414 

11800 

0.14626 

264 

0.38379 

58 

0.32667 

43 

868.8 

44 

8-646 

115 

0.51071 

411 

11900 

0.14890 

267 

0.38437 

56 

0.32710 

40 

864.4 

44 

8.761 

116 

0.51482 

409 

12000 

0.15157 

270 

0.38493 

54 

0.32750 

40 

860.0 

44 

8.877 

117 

0.51891 

406 

12100 

0.15427 

272 

0.38547 

52 

0.32790 

40 

855.6 

43 

8.994 

117 

0.52297 

403 

12200 

0.15699 

275 

0.38599 

51 

0.32830 

38 

851.3 

43 

9.111 

118 

0.52700 

401 

12300 

0.15974 

278 

0.38650 

50 

0.32868 

38 

847.0 

43 

9.229 

118 

0.53101 

398 

12400 

0.16252 

281 

0.38700 

47 

0.32906 

36 

842.7 

42 

9.347 

119 

0- 53499 

396 

12500 

0.16533 

284 

0.38747 

47 

0.32942 

36 

838.5 

42 

9.466 

119 

0.53895 

393 

12600 

0.16817 

287 

0.38794 

45 

0.32978 

34 

834.3 

41 

9.585 

120 

0.54288 

390 

12700 

0.17104 

290 

0.38839 

43 

0.33012 

34 

830.2 

41 

9.705 

121 

0.54678 

388 

12800 

0.17394 

292 

0.38882 

42 

0.33046 

32 

826.1 

41 

9.826 

121 

0.55066 

386 

12900 

0.17686 

295 

0.38924 

41 

0.33078 

32 

822.0 

40 

9.947 

122 

0.55452 

383 

13000 

0.17981 

298 

0.38965 

40 

0.33110 

32 

818.0 

39 

10.069 

123 

0.55835 

381 

13100 

0.18279 

301 

0.39005 

39 

0.33142 

31 

814.1 

39 

10.192 

123 

0.56216 

378 

13200 

0.18580 

304 

0.39044 

37 

0.33173 

31 

810.2 

39 

10.315 

124 

0.565S4 

377 

13300 

0.18884 

306 

0.39081 

37 

0.33204 

31 

806.3 

38 

10.439 

124 

0.56971 

373 

13400 

0.19190 

310 

0.39118 

36 

0.33235 

30 

802.5 

38 

10.563 

125 

0.57344 

372 

13500 

0.19500 

312 

0.39154 

34 

0.33265 

30 

798.7 

38 

10.688 

126 

0.57/16 

370 

13600 

0.19812 

315 

0.39188 

34 

0.33295 

29 

794.9 

38 

10.814 

126 

0.58086 

367 

13700 

0.20127 

318 

0.39222 

32 

0.33324 

29 

791.1 

37 

10.940 

127 

0.58453 

365 

13800 

0.20445 

320 

0.39254 

32 

0.33353 

29 

787.4 

37 

11.067 

127 

0.58818 

363 

13900 

0.20765 

324 

0.39286 

30 

0.33382 

28 

783.7 

37 

11.194 

128 

0.59181 

360 

14000 

0.21089 

327 

0.39316 

29 

0.33410 

28 

780.0 

36 

11.322 

128 

0.59541 

358 

14100 

0.21416 

329 

0.39345 

29 

0.33438 

28 

776.4 

36 

11.450 

129 

0.59899 

356 

14200 

0 21745 

332 

0.39374 

28 

0.33466 

28 

772.8 

36 

11.579 

130 

0.60255 

354 

143C0 

0.22077 

336 

0.39402 

27 

0.33494 

28 

769.2 

36 

11.709 

130 

0.60609 

352; 

14400 

0.22413 

338 

0.39429 

26 

0.33522 

28 

765.6 

36 

11.839 

131 

0.60961 

350' 

14500 

0.22751 

341 

0.39455 

26 

0.33550 

28 

762.0 

35 

11.970 

131 

0.61311 

348 

14600 

0.23092 

344 

0.39481 

24 

0.33578 

28 

758.5 

35 

12.101 

132 

0.61669 

346 

14700 

0.23436 

347 

0.39505 

24 

0.33606 

28 

755.0 

35 

12.233 

133 

0.62005 

344 

14800 

0.23783 

350 

0.39529 

24 

0.33634 

28 

751.5 

35 

12.366 

133 

0.62349 

342 

14900 

0.24133 

353 

0.39553 

22 

0.33662 

28 

748.0 

35 

12.499 

134 

0.62691 

340 

15000 

0.24486 

356 

0.39575 

22 

0.33690 

29 

744.5 

35 

12.633 

135 

0.63031 

338 
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TABLE II. V=2,900 /. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B ' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.24486 

356 

0.39575 

22 

0.33600 

29 

744.5 

35 

12.633 

135 

0.63031 

338 

15100 

0.24842 

359 

0.39507 

21 

0.33719 

30 

741.0 

34 

12.768 

135 

0.63369 

336 

15200 

0.25201 

362 

0.39618 

21 

0.33749 

30 

737.6 

34 

12.903 

136 

0.63705 

335 

15300 

0.25563 

365 

0.39639 

20 

0.33779 

29 

734.2 

34 

13.039 

136 

0.64040 

333 

15400 

0.25928 

368 

0.39659 

20 

0.33808 

29 

730.8 

34 

13.175 

137 

0.64373 

331 

15500 

0.26296 

372 

0.39679 

19 

0.33837 

30 

727.4 

31 

13.312 

138 

0.64704 

330 

15600 

0.26668 

374 

0.39698 

19 

0.33867 

31 

724.0 

34 

13.450 

139 

0.66034 

328 

15700 

0.27042 

377 

0.39717 

19 

0.33808 

31 

720.6 

34 

13.589 

139 

0.65362 

326 

15800 

0.27419 

380 

0.39736 

18 

0.33929 

32 

717.2 

33 

13. 728 

140 

0.65688 

324 

15900 

0.27799 

384 

0.39754 

17 

0.33961 

32 

713.9 

33 

13.868 

140 

0.66012 

323 

16000 

0.28183 

387 

0.39771 

17 

0.33903 

32 

710.6 

33 

14.006 

141 

0.66335 

322 

16100 

0.28570 

390 

0.39788 

17 

0.34025 

33 

707.3 

33 

14.149 

142 

0.66657 

320 

16200 

0.28960 

393 

0.39805 

17 

0.34068 

33 

704.0 

33 

14. 291 

142 

0.66977 

319 

16300 

0.29353 

397 

0.39822 

17 

0.34001 

33 

700.7 

33 

14.433 

144 

0.67296 

317 

16400 

0.20750 

400 

0.39839 

17 

0.34124 

34 

697.4 

32 

14.577 

144 

0.67613 

316 

16500 

0.30150 

403 

0.39856 

16 

0.34158 

35 

694.2 

32 

14.721 

144 

0.67929 

314 

16600 

0.30553 

406 

0.39872 

16 

0.34103 

35 

691.0 

32 

14.865 

145 

0.68243 

313 

16700 

0.30959 

410 

0.39888 

16 

0.34228 

35 

687.8 

32 

15.010 

146 

0.68556 

311 

16800 

0.31369 

413 

0.39904 

16 

0.34263 

36 

684.6 

32 

15.156 

146 

0.68867 

310 

16900 

a 31782 

416 

0.39920 

15 

0.34299 

37 

681.4 

32 

15.302 

147 

0.69177 

309 

17000 

0.32198 

419 

0.39935 

15 

0.84336 

37 

678.2 

32 

15.449 

148 

0.69486 

307 

17100 

0.32617 

423 

0.39950 

15 

0.34373 

38 

675.0 

31 

15.597 

148 

0.69793 

306 

17200 

0.33040 

426 

0.39965 

15 

0.3441) 

38 

671.9 

31 

15.745 

149 

0.70099 

305 

17300 

0.33466 

429 

0.39980 

15 

0.34449 

38 

668.8 

31 

15.894 

150 

0.70404 

303 

17400 

0.33895 

433 

0.39995 

15 

0.34487 

39 

665.7 

31 

16.044 

151 

0.70707 

302 

17500 

0.34328 

436 

0.40010 

15 

0.34526 

40 

662.6 

31 

16.195 

151 

0.71009 

301 

17600 

0.34764 

440 

0.40025 

15 

0.34566 

41 

659.5 

31 

16.346 

152 

0.71310 

300 

17700 

0.35204 

443 

0.40040 

14 

0.34607 

41 

656.4 

31 

16.408 

153 

0.71610 

298 

17800 

0.35647 

446 

0.40054 

15 

0.34648 

41 

653.3 

31 

16.651 

153 

0.71908 

297 

17900 

0.36093 

450 

0.40069 

15 

0.34689 

42 

650.2 

30 

16.804 

154 

0.72205 

296 

18000 

0.36543 

453 

0.40084 

14 

0.34731 

43 

647.2 

30 

16.958 

155 

0.72501 

295 

18100 

0.36996 

457 

a 40098 

14 

0.34774 

43 

644.2 

30 

17.113 

156 

0.72796 

294 

18200 

0.37453 

460 

0.40112 

15 

0.34817 

43 

641.2 

30 

17.289 

156 

0.73090 

293 

18300 

0.37913 

464 

0.40127 

14 

0.34860 

44 

638.2 

30 

17.425 

157 

0.73383 

292 

18400 

0.38377 

468 

0.40141 

14 

0.34904 

45 

635.2 

30 

17.582 

158 

0.73675 

291 

18500 

0.38845 

471 

0 40155 

14 

0.34949 

45 

632.2 

30 

17.740 

158 

0.73906 

289 

18600 

0.39316 

475 

0.40169 

14 

0.34994 

46 

629.2 

29 

17.898 

160 

0.74255 

288 

18700 

0.39791 

479 

0.40183 

15 

0.35040 

46 

626.3 

39 

18.058 

160 

0.74543 

287 

18800 

0.40270 

482 

0.40198 

14 

0.35086 

47 

623.4 

29 

18.218 

161 

0.74830 

287 

18900 

0.40752 

486 

0.40212 

14 

0.35133 

47 

620.5 

29 

18.379 

101 

0.75117 

286 

19000 

0.41238 

490 

0.40226 

14 

0.35180 

48 

617.6 

29 

18.540 

163 

0.75403 

285 

19100 

0.41728 

493 

0 40240 

15 

0.35228 

48 

614.7 

29 

18.703 

103 

0.75688 

284 

19200 

0.42221 

498 

0.40255 

14 

0.35276 

49 

611.8 

28 

18.866 

164 

0.75972 

283 

19300 

0.42719 

501 

0.40269 

14 

0.35325 

49 

609.0 

28 

19.030 

165 

0.76255 

282 

19400 

0.43220 

506 

0.40283 

15 

0.35374 

50 

606.2 

28 

19.195 

165 

0.76537 

281 

19500 

0.43726 

508 

0.40298 

14 

0.35424 

50 

603.4 

28 

19.360 

166 

0.76818 

280 

19600 

0.44234 

513 

0.40312 

14 

a 35474 

51 

600.6 

28 

19.526 

167 

0.77098 

279 

19700 

0.44747 

517 

0.40326 

14 

0.35525 

51 

607.8 

28 

19.693 

168 

a 77377 

279 

19800 

0.45264 

521 

0.40340 

15 

0.35576 

52 

595.0 

28 

19.861 

168 

0.77656 

278 

19900 

0.45785 

524 

0.40355 

14 

0.35628 

52 

592.2 

28 

20.029 

109 

0.77934 

277 

20000 

0.46309 

527 

0.40369 

14 

0.35680 

53 

589.4 

28 

20.198 

170 

0.78211 

276 
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z ~c 

n 

A 

H 

A 

logB ' 

A 

tt 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

0 

0.00000 

36 

0.25000 

80 

04)0000 

310 

3000.0 

332 

0.000 

33 

0.00000 

328 

100 

a 00036 

36 

0.25080 

82 

0.00310 

314 

2966.8 

330 

0.033 

34 

a 00328 

329 

200 

0.00072 

37 

0.25162 

85 

0.00624 

318 

2933.8 

327 

0.067 

34 

a 00657 

331 

300 

0.00109 

38 

0.25247 

86 

0.00942 

322 

2901.1 

325 

0.101 

35 

0.00988 

333 

400 

0.00147 

38 

0.25333 

88 

0.01264 

326 

2868.6 

323 

0.136 

35 

0.01321 

334 

500 

0.00185 

39 

0.25421 

90 

0.01590 

330 

2836.3 

321 

0.171 

36 

0.01655 

336 

600 

0.00224 

40 

0.25511 

92 

0.01920 

334 

2804.2 

319 

0.207 

36 

0.01991 

337 

700 

0.00264 

40 

0.25603 

94 

0.02254 

338 

2772.3 

316 

0.243 

36 

0.02328 

339 

800 

0.00304 

41 

0.25697 

95 

0.02502 

342 

2740.7 

314 

0.279 

37 

0.02667 

341 

900 

0.00345 

41 

0.25792 

98 

0.02934 

346 

2709.3 

313 

0.316 

37 

0.03008 

343 

1000 

0.00386 

42 

0.25890 

101 

0.03280 

351 

2678.0 

311 

0.353 

37 

a 03351 

344 

1100 

0.00428 

42 

0.25991 

104 

a 03631 

356 

2646.9 

309 

0.390 

38 

0.03695 

345 

1200 

0.00470 

43 

0.26095 

106 

0.03987 

360 

2616.0 

307 

0.428 

39 


347 

1300 

0.00513 

44 

a 26201 

107 

a 04347 

362 

2585.3 

304 

0.467 

39 

\ 0.04387 

348 

1400 

0.00557 

45 

a 26308 

108 

a 04709 

363 

2554.9 

302 

0.506 

39 


350 

1500 

0.00602 

45 

0.26416 

109 

0.05072 

362 

2524.7 

300 

0.545 

40 


352 

1600 

0.00647 

46 

0.26525 

111 

0.05434 

360 

2494.7 

298 

0.585 

40 

0.05437 

354 

1700 

a 00693 

47 

a 26636 

112 

0.05794 

358 

2464.9 

295 

0.625 

41 

0.05791 

357 

1800 

0.00740 

48 

0.26748 

113 

0.06152 

355 

2435.4 

293 

0.666 

41 

0.06148 

359 

1900 

0.00788 

49 

a 26861 

114 

0.06407 

353 

2406.1 

291 

a 707 

42 

a 06507 

360 

2000 

0.00837 

49 

0.26975 

114 

0.06860 

353 

2377.0 

288 

a 749 

42 

0.06867 

363 

2100 

0.00886 

50 

0.27089 

114 

0.07213 

354 

2348.2 

285 

0.791 

43 


366 

2200 

0.00936 

50 

0.27203 

114 

0.07567 

355 

2319.7 

283 

* 0.834 

43 

0.07596 

369 

2300 

0.00986 

51 

0.27317 

114 

0.07922 

356 

2291.4 

281 

a 877 

44 

a 07965 

371 

2400 

0.01037 

53 

0.27431 

114 

0.08278 

357 

2263.3 

278 

a 921 

45 

a 08336 

373 

2500 

0.01090 

53 

0.27545 

115 

0.08635 

358 

2235.5 

275 

0.966 

45 


375 

2600 

0.01143 

55 

0.27660 

116 

0.08993 

358 

2208.0 

273 

1.011 

46 


378 

2700 

0.01198 

56 

0.27776 

116 

a 09351 

359 

2180.7 

271 

1.057 

46 

0.09462 

380 

2800 

0.01254 

57 

0.27892 

116 

0.09710 

360 

2153.6 

268 

1.103 

47 

0.09842 

383 

2900 

a 01311 

58 

0.28008 

117 

0.10070 

360 

2126.8 

266 

1.150 

47 

a 10225 

385 

3000 

0.01369 

58 

0.28125 

117 

0.10430 

361 

2100.2 

263 

1.197 

48 

0.10610 

388 

3100 

0.01427 

59 

Q.28242 

117 

0.10791 

362 

2073.9 

261 

1.245 

48 

HWHI 


3200 

0.01486 

60 

0.28359 

117 

0.11153 

365 

2047.8 

258 

1.293 

49 

0.11388 

393 

3300 

0.01546 

61 

0.28476 

118 

0.11518 

367 

2022.0 

256 

1.342 

50 

0.11781 

395 

3400 

a 01607 

62 

0.28594 

119 

0.11885 

369 

1996.4 

253 

1.392 

50 

0.12176 

398 

3500 

0.01669 

64 

0.28713 

119 

0.12254 

370 

1971.1 

251 

1.442 

51 

0.12574 


3600 

0.01733 

65 

0.28832 

119 

0.12624 

371 

1946.0 

248 

1.493 

52 

0.12974 


3700 

0.01798 

66 

0.28951 

120 

0.12995 

372 

1921.2 

246 

1.545 

52 

0.13377 


3800 

0.01864 

67 

a 29071 

120 

0.13367 

372 

1896.6 

243 

1.597 

53 

0.13782 


3900 

0.01930 

69 

a 29191 

121 

0.13739 

371 

1872.3 

241 

1.650 

54 

0.14190 

411 

4000 

0.02001 

69 

a 29312 

122 

0.14110 

371 

1848.2 

239 

1.704 

55 

0.14601 

414 

4100 

0.02070 

70 

0.29434 

122 

0.14481 

371 

1824.3 

236 

1.759 

55 

0.15015 

416 

4200 

a 02140 

72 

0.29556 

123 

0.14852 

372 

1800.7 

234 

1.814 

56 


419 

4300 

0.02212 

73 

0.29679 

124 

0.15224 

373 

1777.3 

231 

1.870 

67 


422 

4400 

0.02285 

75 

0.29803 

124 

0.15597 

374 

1754.2 

228 

1.927 

57 


425 

4500 

0.02360 

77 

0.29927 

125 

0.15971 

376 

1731.4 

226 

1.984 

58 


427 

4600 

0.02437 

79 

0.30052 

126 

0.16347 

377 

1708.8 

224 

2.042 

59 

0.17124 

430 

4700 

0.02516 

80 

0.30178 

126 

0.16724 

378 

1686.4 

221 

2.101 


0.17554 

433 

4800 

0.02596 

81 

0.30304 

127 

0.17102 

379 

1664.3 

218 

2.161 


0.17987 

435 

4900 

0.02677 

82 

0.30431 

128 

0.17481 

379 

1642.5 

215 

2.221 

61 

0.18422 

438 

5000 

0.02759 

83 

0.30559 

129 

0.17860 

377 

1621.0 

213 

2.282 

62 

0.18860 

441 
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TABLE II. V=3,000 /. 8. —Continued. 


Zm .x 

z c 

A 

A 

H 

A 

log*’ 

A 

It 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.02759 

83 

0.30559 

129 

0.17860 

377 

1621.0 

213 

2.282 

62 

0.18860 

441 

5100 

0.02842 

85 

0.30688 

129 

0.18237 

376 

1599.7 

210 

2.344 

63 

0.19301 

444 

5200 

0.02927 

87 

0.30817 

130 

0.18613 

375 

1578.7 

207 

2.407 

64 

0.19745 

446 

5300 

0.03014 

89 

0.30947 

131 

0.18988 

375 

1558.0 

205 

2.471 

64 

0.20191 

449 

5400 

0.03103 

91 

0.31078 

132 

0.19863 

375 

1537.5 

202 

2.585 

66 

0.20640 

452 

5500 

0.03194 

93 

0.31210 

132 

0.19738 

375 

1517.3 

198 

2.601 

67 

0.21092 

455 

5600 

0.03287 

94 

0.31342 

133 

0.20113 

375 

1497.5 

195 

2.668 

67 

0.21547 

457 

5700 

0.03381 

96 

0.31475 

134 

0.20488 

376 

1478.0 

192 

2.735 

68 

0.22004 

460 

5800 

0.03477 

98 

0.31609 

134 

0.20864 

377 

1458.8 

190 

2.803 

69 

0.22464 

462 

5900 

0.03575 

99 

0.31743 

136 

0.21241 

379 

1439.8 

189 

2.872 

70 

0.22926 

465 

6000 

0.08674 

101 

0.31879 

138 

0.21620 

382 

1420.9 

187 

2.942 

70 

0.23391 

469 

6100 

0.03775 

103 

0.32017 

139 

0.22002 

384 

1402.2 

183 

3.012 

71 

0.23860 

472 

6200 

0.03878 

106 

0.32156 

139 

0.22386 

385 

1383.9 

179 

3.083 

72 

0.24332 

475 

6300 

0.03984 

109 

0.32295 

139 

0.22771 

383 

1366.0 

175 

3.155 

73 

0.24807 

477 

6400 

0.04093 

111 

0.32434 

139 

0.23154 

379 

1348.5 

171 

3.228 

74 

0.25284 

479 

6500 

0.04204 

112 

0.32573 

140 

0.23533 

374 

1331.4 

167 

3.302 

75 

0.25763 

481 

6600 

0.04316 

114 

0.32713 

140 

0.23907 

369 

1314.7 

163 

3.377 

77 

0.26244 

483 

6700 

0.04430 

117 

0.32853 

140 

0.24276 

362 

1298.4 

159 

3.454 

78 

6.26727 

485 

6800 

0.04547 

119 

0.32993 

141 

0.24638 

355 

1282.5 

155 

3.532 

78 

0.27212 

487 

6900 

0.04666 

121 

0.33134 

141 

0.24993 

347 

1267.0 

150 

3.610 

80 

0.27699 

489 

7000 

0.04787 

123 

0.33275 

141 

0.25340 

340 

1252.0 

145 

3.690 

81 

0.28188 

492 

7100 

0.04910 

126 

0.33416 

140 

0.25680 

333 

1237.5 

141 

3.771 

82 

0.28680 

493 

7200 

0.05036 

129 

0.33556 

139 

0.26013 

327 

1223.4 

137 

3.853 

83 

0.29173 

494 

7300 

0.05165 

131 

0.33695 

139 

0.26340 

321 

1209.7 

133 

3.986 

84 

0.29667 

496 

7400 

0.05296 

134 

0.33834 

139 

0.26661 

316 

1196.4 

129 

4.020 

84 

0.30163 

496 

7500 

0.05430 

136 

0.33973 

138 

0.26977 

310 

1183.5 

125 

4.104 

85 

0.30669 

497 

7600 

0.05566 

138 

0.34111 

138 

0.27287 

305 

1171.0 

120 

4.189 

86 

0.31166 

499 

7700 

0.05704 

141 

0.34249 

137 

0.27592 

299 

1159.0 

115 

4.275 

87 

0.31665 

500 

7800 

0.05845 

143 

0.34386 

136 

0.27891 

293 

1147.5 

110 

4.362 

88 

0.32165 

500 

7900 

0.05988 

146 

0.34522 

136 

0.28184 

286 

1136.5 

105 

4.450 

88 

0.32665 

502 

8000 

0.06134 

150 

0.34658 

136 

0.28470 

276 

1126.0 

100 

4.588 

89 

0.33157 

503 

8100 

0.06284 

152 

0.34794 

136 

0.28746 

264 

1116.0 

97 

4.627 

90 

0.33660 

603 

8200 

0.06436 

154 

0.34930 

135 

0.29010 

252 

1106.3 

94 

4.717 

91 

0.34163 

503 

8300 

0.06590 

157 

0.35065 

133 

0.29262 

240 

1096.9 

91 

4.808 

91 

0.34666 

502 

8400 

0.06747 

159 

0.35198 

132 

0.29502 

228 

1087.8 

87 

4.899 

92 

0.35168 

501 

8500 

0.06906 

162 

0.35330 

131 

0.29730 

217 

1079.1 

84 

4.991 

94 

0.35669 

501 

8600 

0.07068 

165 

0.35461 

130 

0.29947 

207 

107a 7 

81 

5.065 

95 

0.36170 

501 

8700 

0.07233 

168 

a 35591 

128 

0.30154 

199 

1062.6 

78 

5.180 

95 

0.36671 

600 

8800 

0.07401 

171 

0.35719 

127 

0.30353 

192 

1054.8 

75 

5.275 

96 

0.37171 

600 

8900 

0.07572 

173 

0.35846 

125 

0.30545 

185 

1047.3 

73 

5.371 

96 

0.37671 

499 

9000 

0.07745 

176 

0.35971 

122 

0.30730 

178 

1040.0 

72 

5.467 

96 

0.38170 

496 

9100 

0.07921 

179 

0.36093 

120 

0.30908 

170 

1032.8 

71 

5.563 

97 

0.38666 

494 

9200 

0.08100 

181 

0.36213 

118 

0.31078 

162 

1025.7 

69 

5.660 

98 

0.39160 

493 

9300 

0.08281 

184 

0.36331 

116 

0.31240 

154 

1018.8 

67 

5.758 

98 

0.39663 

491 

9400 

0.08465 

187 

0.36447 

114 

0.31394 

146 

1012.1 

66 

5.856 

99 

0.40144 

488 

9500 

a 08652 

190 

0.36561 

112 

a 31540 

140 

1005.5 

64 

5.965 

99 

0.40632 . 

486 

9600 

0.08842 

193 

0.36673 

110 

0.31680 

134 

999.1 

63 

6.054 

100 

0.41118 

485 

9700 

0.09035 

195 

a 36783 

108 

0.31814 

128 

992.8 

61 

6.164 

101 

0.41603 

483 

9800 

0.09230 

198 

0.36891 

106 

0.31942 

122 

986.7 

59 

6.265 

101 

0.42086 

481 

9900 

0.09428 

200 

0.36997 

105 

0.32064 

116 

980.8 

58 

6.356 

102 

0.42567 

479 

10000 

0.09628 

203 

0.37102 

102 

0.32180 

109 

975.0 

58 

6.458 

103 

a43046 

470 
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TABLE II. V*=$,000 /. 8. —Continued* 


z ~c- 

A 

A 

H 

A 


A 

U 

A 

T' 

A 

loffQ 

A 

10000 

0.09628 

203 

0.37102 

102 

0.32180 

109 

975.0 

58 

6.458 

103 

0.43046 

476 

10100 

0.09831 

206 

0.37204 

99 

0.32289 

102 

969.2 

57 

6.561 

103 

0.43522 

473 

10200 

0.10037 

209 

0.37303 

97 

0-32391 

96 

963.5 

56 

6.664 

104 

0.43995 

470 

10800 

0.10246 

212 

0.37400 

95 

0.32487 

92 

957.9 

56 

6.768 

105 

0.44465 

467 

10400 

0.10458 

214 

0.37495 

93 

0.32579 

88 

952.3 

54 

6.873 

105 

0.44932 

465 

10500 

0.10672 

217 

0.37588 

91 

0.32667 

84 

946.9 

53 

6.978 

106 

0.45397 

462 

10600 

0.10889 

220 

0.37679 

89 

0.32751 

80 

941.6 

53 

7.084 

107 

0.45859 

460 

10700 

0.11109 

222 

0.37768 

87 

0.32831 

74 

936.3 

52 

7.191 

107 

0.46319 

457 

10800 

0.11331 

225 

0.37855 

85 

0.32905 

70 

931.1 

51 

7.298 

108 

0-*6776 

454 

10900 

0.11556 

228 

a 37940 

83 

0.32975 

65 

926.0 

50 

7.406 

108 

0.47230 

452 

11000 

0.11784 

231 

0.38023 

81 

0.33040 

63 

921.0 

50 

7.514 

109 

0.47682 

449 

11100 

0.12015 

233 

0.38104 

78 

0.33103 

60 

916.0 

49 

7.623 

110 

0.48131 

446 

11200 

0.12248 

236 

0.38182 

76 

0.33163 

58 

911.1 

49 

7.733 

110 

0.48577 

443 

11300 

0.12484 

239 

0.38258 

75 

0.33221 

56 

906.2 

48 

7.843 

111 

0.49020 

440 

11400 

0.12723 

242 

0.38333 

73 

0.33277 

53 

901.4 

48 

7.954 

111 

0.49460 

437 

11500 

0.12965 

244 

0.38406 

71 

0.33330 

51 

896.6 

47 

8.065 

112 

0.49897 

435 

11600 

0.13209 

247 

0.38477 

68 

0.33381 

48 

891.9 

46 

a 177 

112 

0.50332 

432 

11700 

0.13456 

250 

0.38545 

67 

0.33429 

46 

887.3 

46 

a 289 

113 

0.50764 

429 

11800 

0.13706 

252 

0.38612 

65 

0.33475 

44 

882.7 

46 

8.402 

114 

0.51193 

426 

11900 

0.13958 

255 

0.38677 

63 

0.33519 

41 

878.1 

45 

a 516 

114 

0.51619 

424 

12000 

0.14213 

258 

0.38740 

60 

0.33560 

40 

873.6 

45 

a 630 

115 

0.52043 

421 

12100 

0.14471 

261 

a 38800 

59 

0.33600 

40 

869.1 

45 

a 745 

115 

0.52464 

418 

12200 

0.14732 

264 

0.38859 

57 

0.33640 

39 

864.6 

45 

8.860 

116 

0.52882 

416 

12300 

0.14996 

266 

0.38916 

56 

0.33679 

38 

860.1 

44 

8.976 

116 

0.53297 

413 

12400 

0.15262 

269 

0.38972 

54 

0.33717 

37 

855.7 

44 

9.092 

117 

0.53710 

410 

12500 

0.15531 

272 

0.39026 

52 

0.33754 

37 

851.3 

43 

9.209 

118 

0.54120 

407 

12600 

0.15803 

274 

0.39078 

50 

0.33791 

36 

847.0 

42 

9.327 

118 

0.54527 

405 

12700 

0.16077 

277 

0.39128 

48 

0.33827 

35 

842.8 

42 

9.445 

119 

0.54932 

402 

12800 

0.16354 

280 

0.39176 

47 

0.33862 

34 

838.6 

42 

9.564 

120 

0.55334 

399 

12900 

0.16634 

283 

0.39223 

46 

0.33896 

34 

834.4 

42 

9.684 

120 

0.55733 

397 

13000 

0.16917 

286 

0.39269 

44 

0.33930 

33 

830.2 

41 

9.804 

121 

0.56130 

394 

13100 

0.17203 

288 

0.39813 

43 

0.33963 

32 

826.1 

40 

9.925 

121 

0.56524 

392 

13200 

0.17491 

291 

0.39356 

42 

0.33995 

31 

822.1 

40 

10.046 

122 

0.56916 

389 

13300 

0.17782 

294 

0.39898 

41 

0.34026 

31 

818.1 

40 

10.168 

123 

a 57305 

387 

13400 

0.18076 

297 

0.39439 

39 

0.34057 

30 

814.1 

39 

JO. 291 

123 

0.57692 

384 

13500 

0.18373 

300 

0.39478 

38 

0.34087 

30 

810.2 

39 

10.414 

124 

0.58076 

382 

13600 

0.18673 

303 

0.39516 

37 

0.34117 

29 

806.3 

39 

10.538 

124 

0.58458 

380 

13700 

0.18976 

305 

0.39553 

36 

0.34146 

29 

802.4 

38 

10.662 

125 

0.58838 

378 

13800 

0.19281 

308 

0.39589 

35 

0.34175 

28 

798.6 

38 

10.787 

125 

0.59216 

375 

13900 

0.19589 

311 

0.39624 

33 

0.34203 

27 

794.8 

38 

10.912 

126 

0.59591 

373 

14000 

0.19900 

314 

0.39657 

32 

0.34230 

26 

791.0 

37 

11.038 

127 

0.59964 

371 

14100 

0.20214 

317 

0.39689 

32 

0.34256 

26 

787.3 

37 

11.165 

127 

0.60335 

369 

14200 

0.20531 

320 

0.39721 

31 

0.34282 

25 

783.6 

37 

11.292 

128 

0.60704 

367 

14300 

0.20851 

323 

0.39752 

31 

0.34307 

25 

779.9 

36 

11.420 

128 

0.61071 

365 

14400 

0.21174 

325 

0.39783 

29 

0.34332 

25 

776.3 

36 

11.548 

129 

0.61436 

362 

14500 

0.21499 

329 

0.39812 

28 

0.34357 

25 

772.7 

36 

11.677 

130 

0.61798 

361 

14600 

0.21828 

332 

0.39840 

27 

0.34382 

25 

769.1 

36 

11.807 

130 

0.62159 

358 

14700 

0.22160 

334 

0.39867 

27 

0.34407 

25 

765.5 

35 

11.937 

131 

0.62517 

356 

14800 

0.22494 

338 

0.39894 

26 

0.34432 

24 

762.0 

35 

12.068 

131 

0.62873 

354 

14900 

0.22832 

340 

0.39920 

25 

0.34456 

24 

758.5 

35 

12.199 

132 

0.63227 

352 

15000 

0.23172 

343 

0.39945 

24 

0.34480 

25 

755.0 

35 

12.331 

133 

0.63579 

350 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.23172 

343 

0.39945 

24 

0.34480 

25 

755.0 

35 

12.331 

133 

0.63579 

350 

15100 

0.23515 

347 

0.39969 

24 

0.34505 

25 

751.5 

35 

12.464 

133 

0.63929 

348 

15200 

0.23862 

349 

0.39993 

24 

0.34530 

25 

748.0 

34 

12 597 

134 

0.64277 

346 

15300 

0.24211 

352 

0.40017 

23 

0.34555 

26 

744.6 

34 

12.731 

135 

0.64623 

344 

15400 

0.24563 

355 

0.40040 

22 

0.34581 

26 

741.2 

34 

12.866 

135 

0.64967 

343 

15500 

0.24918 

359 

0-40062 

21 

0.34607 

26 

737.8 

34 

13.001 

136 

0.65310 

341 

15600 

0.25277 

361 

0.40083 

21 

0.34633 

26 

734.4 

34 

13.137 

136 

0.65651 

339 

15700 

0.25638 

364 

0.40104 

20 

0.34659 

27 

731.0 

34 

13.273 

137 

0.65990 

337 

15800 

0.26002 

367 

0.40124 

20 

0.34686 

27 

727.6 

33 

13.410 

128 

0.66327 

335 

15900 

0.26369 

370 

0.40144 

19 

0.34713 

27 

724.3 

33 

13.548 

139 

0.66682 

333 

16000 

0.26739 

373 

0.40163 

18 

0.34740 

28 

721.0 

34 

13.687 

139 

0.66995 

332 

16100 

0.27112 

377 

0.40181 

18 

0-34768 

29 

717.6 

34 

13.826 

140 

0- 67327 

330 

16200 

0.27489 

380 

0.40199 

18 

0.34797 

30 

714.2 

33 

13.966 

140 

0.67657 

328 

16300 

0.27869 

383 

0.40217 

17 

0.34827 

30 

710.9 

33 

14.106 

141 

0.67985 

327 

16400 

0.28252 

386 

0.40234 

17 

0.34857 

30 

707.6 

33 

14.247 

142 

0.68312 

325 

16,500 

0.28638 

389 

0.40251 

17 

0.34887 

31 

704.3 

33 

14.389 

142 

0.68637 

324 

16600 

0.29027 

392 

0.40268 

16 

0.34918 

31 

701.0 

33 

14.531 

143 

0.68961 

322 

16700 

0.29419 

395 

0.40284 

16 

0.34949 

31 

697.7 

33 

14.674 

144 

0.69283 

321 

16800 

0.29814 

399 

0.40300 

15 

0.34980 

32 

694.4 

33 

14.818 

144 

0.69604 

319 

16900 

0.30213 

402 

0.40315 

15 

0.35012 

33 

691.1 

32 

14.962 

145 

0.69923 

317 

17000 

0.30615 

405 

0.40330 

15 

0.35045 

33 

687.9 

32 

15.107 

146 

0.70240 

316 

17100 

0.31020 

409 

0.40345 

15 

0.35078 

33 

684.7 

32 

15.253 

146 

0.70556 

315 

17200 

0.31429 

412 

0.40360 

16 

0.35111 

34 

681.5 

32 

15.399 

147 

0.70871 

314 

17300 

0.31841 

415 

0.40375 

15 

0.35145 

34 

678.3 

32 

15.546 

148 

0. 71185 

313 

17400 

0.32256 

418 

0.40390 

15 

0.35179 

35 

675.1 

31 

15.694 

148 

0.71498 

311 

17500 

0.32674 

422 

0.40405 

14 

0.35214 

35 

672.0 

31 

15.842 

149 

0.71809 

310 

17600 

0.33096 

425 

0.40419 

14 

0.35249 

36 

668.9 

31 

15.991 

150 

0.72119 

308 

17700 

0.33521 

429 

0.40433 

14 

0.35285 

36 

665.8 

31 

16.141 

151 

0.72427 

307 

17800 

0.33950 

432 

0.40447 

14 

0.35321 

37 

662.7 

31 

16.292 

151 

0.72734 

306 

17900 

0.34382 

435 

0.40461 

14 

0.35358 

37 

659.6 

31 

16.443 

152 

0.73040 

304 

18000 

0.34817 

438 

0.40475 

14 

0.35395 

38 

656.5 

31 

16.595 

153 

0.73344 

303 

18100 

0.35255 

442 

0.40489 

14 

0.35433 

39 

653.4 

30 

16.748 

153 

0.73647 

302 

18200 

0.35697 

446 

0.40503 

14 

0.35472 

39 

650.4 

30 

16.901 

154 

0.73949 

301 

18300 

0.36143 

449 

0.40517 

14 

0.35511 

40 

647.4 

31 

17.055 

155 

0.74250 

300 

18400 

0.36592 

452 

0 40531 

13 

0.35551 

40 

644.3 

30 

17.210 

156 

0.72550 

298 

18500 

0.37044 

456 

0.40544 

13 

0.35591 

41 

641.3 

30 

17.366 

156 

0.74848 

297 

18600 

0.37500 

460 

0.40557 

14 

0.35632 

41 

638.3 

29 

17.522 

157 

0.75145 

297 

18700 

0.37960 

464 

0.40571 

13 

0.35673 

42 

635.4 

30 

17.679 

158 

0.75442 

£ 6 

18800 

0.38424 

467 

0.40584 

14 

0.35715 

42 

632.4 

30 

17.837 

1LS 

0.75737 

294 

18900 

0.38891 

470 

0.40598 

13 

0.35757 

43 

629.4 

29 

17.995 

159 

0.76o31 

293 

19000 

0.39361 

474 

0.40611 

13 

0.35800 

44 

626.5 

29 

18.154 

160 

0.76324 

292 

19100 

0.39835 

478 

0.40624 

13 

0.35844 

44 

623.6 

29 

18.314 

161 

0.76616 

291 

19200 

0.40313 

481 

0.40637 

13 

0.35888 

44 

620.7 

29 

18.475 

161 

0.76907 

290 

19300 

0.40794 

485 

0.40650 

13 

0.35932 

45 

617.8 

29 

18.636 

163 

0.77197 

290 

19400 

0.41279 

489 

0.40663 

13 

0.35977 

46 

614.9 

29 

18.799 

163 

0. 77487 

288 

19500 

0.41768 

493 

0.40676 

13 

0.36023 

46 

612.0 

29 

18.962 

164 

0.77775 

287 

19600 

0.42261 

497 

0.40689 

13 

0.36069 

46 

609.1 

29 

19.128 

164 

0.78062 

287 

19700 

0.42758 

501 

0.40702 

13 

0.36115 

47 

606.2 

28 

19.290 

165 

0.78349 

285 

19800 

0.43259 

504 

0.40715 

13 

0.36162 

48 

603.4 

28 

19.435 

166 

0.78634 

284 

19900 

0.43763 

509 

0.40728 

13 

0.36210 

48 

600.6 

28 

19.621 

167 

0.78918 

284 

20000 

0.44272 

513 

0.40741 

13 

0.36258 

48 

597.8 

28 

19.788 

, 168 

0.79202 

283 
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z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

U 

D 

g 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

34 

0.25000 

95 

0.00000 

316 

3100.0 

337 

0.000 

32 

0.00000 

353 

100 

0.00034 

35 

0.25095 

94 

0.00316 

318 

3066.3 

335 

0.032 

33 

0.00353 

351 

200 

0.00069 

35 

0.25189 

95 

0.00634 

319 

3032.8 

333 

0.065 

33 

0.00704 

347 

800 

0.00104 

35 

0.25284 

94 

0.00953 

321 

2999.5 

331 

0.098 

34 

0.01051 

345 

400 

0.00139 

35 

0.25378 

95 

0.01274 

323 

2966.4 

329 

* 0.132 

34 

a 01396 

343 

MO 

0.00174 

36 

0.26473 

95 

0.01597 

325 

2933.5 

327 

0.166 

34 

a 01739 

340 

MO 

0.00210 

37 

0.25568 

94 

0.01922 

327 

2900.8 

325 

0.200 

35 

0.02079 

337 

700 

0.00247 

38 

0.25662 

95 

0.02249 

329 

2868.3 

323 

0.235 

35 

0.02416 

334 

800 

0.00285 

38 

0.25757 

94 

0.02578 

330 

2836.0 

321 

0.270 

35 

0.02750 

332 

900 

0.00323 

39 

0.25851 

95 

0.02908 

332 

2803.9 

319 

0.305 

36 

0.03082 

329 

1000 

0.00362 

39 

0.25946 

94 

0.03240 

334 

2772.0 

317 

0.341 

36 

0.03411 

329 

1100 

0.00401 

39 

0.26040 

95 

0.03574 

336 

2740.3 

315 

0.377 

37 

0.03740 

332 

1200 

0.00440 

40 

0.26135 

97 

0.03910 

337 

2708.8 

313 

0.414 

37 

0.04072 

334 

1300 

0.00480 

41 

0.26232 

97 

0.04247 

339 

2677.5 

311 

0.451 

38 

0.04406 

338 

1400 

0.00621 

42 

0. 26329 

99 

0.04586 

340 

2646.4 

309 

0.489 

38 

0.04744 

340 

1500 

0.00663 

43 

0. 26428 

100 

0.04926 

342 

2615.5 

307 

0.527 

38 

0.05084 

342 

1600 

0.00606 

43 

0.26528 

101 

0.05268 

343 

2584.8 

305 

0.565 

39 

0.05426 

345 

1700 

0.00649 

44 

0.26629 

103 

0.06611 

345 

2554.3 

303 

0.604 

40 

0.05771 

348 

1800 

0.00693 

44 

0. 26732 

104 

0.05956 

346 

2524.0 

301 

0.644 

40 

0.06119 

350 

1900 

0.00737 

45 

0.26836 

105 

0.06302 

348 

2493.9 

299 

0.684 

40 

0.06469 

353 

2000 

0.00782 

46 

0.26941 

106 

0.066M 

348 

2464.0 

296 

0.724 

41 

0.06822 

356 

2100 

0.00828 

47 

0.27047 

107 

0.06998 

350 

2434.4 

293 

0.765 

41 

0.07178 

358 

2200 

0.00875 

47 

0.27154 

108 

0.07348 

351 

2405.1 

290 

0.806 

42 

0.07536 

3M 

2300 

0.00922 

48 

0.27262 

109 

0.07699 

352 

2376.1 

288 

0.848 

42 

0.07896 

363 

2400 

0.00970 

49 

0.27371 

110 

0.08051 

353 

2347.3 

284 

0.890 

43 

a 08259 

365 

2500 

0.01019 

50 

0.27481 

111 

0.08404 

354 

2318.9 

282 

0.933 

43 

a 08624 

367 

2600 

0.01069 

50 

0.27592 

111 

0.08758 

355 

2290.7 

278 

0.976 

44 

0.08991 

369 

2700 

0.01119 

52 

0.27703 

113 

0.09113 

357 

2262.9 

276 

1.020 

45 

0.09360 

371 

2800 

0.01171 

53 

0.27816 

113 

0.09470 

359 

2235.3 

273 

1.065 

45 

a 09731 

374 

2900 

0.01224 

54 

0.27929 

114 

0.09829 

359 

2208.0 

270 

1.110 

45 

0.10105 

376 

3000 

0.01278 

54 

0.28043 

114 

0.10188 

361 

2181.0 

268 

1.155 

46 

0.10481 

379 

3100 

0.01332 

55 

0.28157 

115 

0.10549 

361 

2154.2 

266 

1.201 

47 

0.10860 

382 

3200 

0.01387 

57 

0.28272 

116 

0.10910 

363 

2127.6 

264 

1.248 

47 

0.11242 

385 

3300 

0.01444 

57 

0.28388 

117 

0.11273 

364 

2101.2 

262 

1.295 

48 

0.11627 

388 

3400 

0.01601 

58 

0.28505 

117 

0.11637 

366 

2075.0 

2M 

1.343 

49 

0.12015 

391 

3500 

0.01559 

59 

0.28622 

118 

0.12003 

367 

2049.0 

258 

1.392 

49 

a 12406 

393 

3600 

0.01618 

M 

0.28740 

119 

0.12370 

368 

2023.2 

256 

1.441 

M 

0.12799 

396 

3700 

0.01678 

62 

0.28859 

119 

0.12738 

369 

1997.6 

254 

1.491 

M 

0.13195 

400 

3800 

0.01740 

62 

0.28978 

120 

0.13107 

370 

1972.2 

252 

1.541 

51 

0.13595 

402 

3900 

0.01802 

63 

0.29098 

121 

0.13477 

371 

1947.0 

250 

1.592 

52 

0.13997 

405 

4000 

0.01865 

64 

0.29219 

121 

0.13848 

372 

1922.0 

248 

1.644 

52 

0.14402 

408 

4100 

0.01929 

66 

0.29340 

121 

0.14220 

373 

1897.2 

245 

1.696 

53 

0.14810 

411 

4200 

0.01995 

67 

0.29461 

122 

0.14593 

375 

1872.7 

243 

1.749 

54 

0.15221 

413 

4300 

0.02062 

68 

0.29583 

123 

0.14968 

375 

1848.4 

239 

1.803 

55 

0.15634 

417 

4400 

0.02130 

69 

0.29706 

123 

0.15343 

377 

1824.5 

236 

1.858 

55 

0.16051 

419 

4500 

0.02199 

71 

0.29829 

124 

0.15720 

379 

1800.9 

234 

1.913 

56 

0.16470 

421 

4600 

0.02270 

72 

0.29953 

125 

0.16099 

381 

1777.5 

231 

1.969 

57 

0.16891 

424 

4700 

0.02342 

74 

0.30078 

125 

0.16480 

383 

1754.4 

228 

2.026 

57 

0.17315 

427 

4800 

0.02416 

75 

0.30203 

126 

0.16863 

383 

1731.6 

225 

2.083 

58 

0.17742 

429 

4900 

0.02491 

77 

0.30329 

127 

0.17246 

384 

1709.1 

222 

2.141 

59 

0.18171 

432 

5000 

0.02568 

77 

0.30456 

127 

0.17630 

384 

1686.9 

219 

2.200 

1 M 

0.18603 

434 
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Z JL 
z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

5000 

0.02568 

77 

0.30456 

127 

0.17630 

384 

1686.9 

219 

2.200 

60 

0.18603 

434 

5100 

0.02645 

79 

0.30583 

128 

0.18014 

383 

1665.0 

217 

2.280 

60 

0.19037 

437 

5200 

0.02724 

81 

0.30711 

129 

0.18397 

382 

1643.3 

214 

2.320 

61 

0.19474 

439 

5300 

0.02805 

83 

0.30840 

130 

0.18779 

381 

1621.9 

212 

2.381 

62 

0.19913 

443 

5400 

0.02888 

84 

0.30970 

131 

0.19160 

379 

1600.7 

210 

2.443 

63 

0.20356 

446 

5500 

0.02972 

86 

0.31101 

132 

a 19539 

377 

1579.7 

208 

2.506 

64 

0.20802 

449 

5600 

0.03058 

87 

0.31233 

132 

a 19916 

375 

1558.9 

206 

2.670 

65 

0.21251 

452 

5700 

0.03145 

89 

0.31365 

134 

0.20291 

374 

1538.3 

203 

2.635 

66 

0.21703 

455 

5800 

0.03234 

90 

0.31499 

134 

0.20665 

373 

1518.0 

201 

2.701 

66 

0.22158 

458 

5900 

0.03324 

92 

0.31633 

135 

0.21038 

372 

1497.9 

199 

2.767 

67 

0.22616 

461 

6000 

0.03416 

94 

0.31768 

136 

0.21410 

373 

1478.0 

196 

2.834 

68 

0.23077 

463 

6100 

0.03510 

96 

0.31904 

137 

0.21783 

373 

1458.4 

192 

2.902 

69 

0.23540 

465 

6200 

0.03606 

98 

0.32041 

138 

0.22156 

373 

1439.2 

189 

2. 971 

70 

0.24005 

468 

6300 

0.03704 

100 

0.32179 

138 

0.22529 

373 

1420.3 

186 

3.041 

71 

0.24473 

470 

6400 

0.03804 

102 

0.32317 

139 

0.22902 

373 

1401.7 

182 

3.112 

72 

0.24943 

473 

6500 

0.03906 

104 

0.32456 

140 

0.23275 

373 

1383.5 

178 

3.184 

73 

0.25416 

475 

6600 

0.04010 

106 

0.32596 

142 

0.23648 

373 

1365.7 

174 

3.257 

74 

0.25891 

478 

6700 

0.04116 

107 

0.32738 

142 

0.24021 

373 

1348.3 

171 

3.331 

75 

0.26369 

480 

6800 

0.04223 

110 

0.32880 

143 

a 24394 

373 

1331.2 

168 

3.406 

75 

0.26849 

483 

6900 

0.04333 

112 

0.33023 

144 

0.24767 

373 

1314.4 

164 

3.481 

76 

a 27332 

485 

7000 

0.04445 

114 

0.33167 

144 

0.25140 

370 

1298.0 

161 

3.557 

78 

a 27817 

487 

7100 

0.04559 

116 

0.33311 

143 

0.25510 

365 

1281.9 

157 

3.635 

78 

0.28304 

488 

7200 

0.04675 

119 

0.33454 

143 

0.25875 

357 

1266.2 

153 

3.713 

80 

a 28792 

491 

7300 

0.04794 

122 

0.33597 

143 

0.26232 

350 

1250.9 

149 

3.793 

80 

0.29283 

493 

7400 

0.04916 

124 

0.33740 

142 

0.26582 

343 

1236.0 

145 

3.873 

82 

0.29776 

495 

7500 

0.05040 

126 

0.33882 

142 

0.26925 

337 

1221.5 

139 

3.955 

82 

a 30271 

498 

7600 

0.05166 

128 

0.34024 

142 

0.27262 

330 

1207.6 

132 

4.037 

83 

0.30769 

499 

7700 

0.05294 

131 

0.34166 

141 

0.27592 

323 

1194.4 

125 

4.120 

84 

0.31268 

502 

7800 

0.05425 

134 

0.34307 

142 

0.27915 

316 

1181.9 

118 

4.204 

85 

0.31770 

504 

7900 

0.05559 

136 

0.34449 

141 

0.28231 

309 

1170.1 

111 

4.289 

86 

0.32274 

506 

8000 

0.05695 

139 

0.34590 

140 

0.28540 

302 

1159.0 

106 

4.375 

87 

0.32780 

506 

8100 

0.05834 

141 

0.34730 

139 

0.28842 

292 

1148.4 

103 

4.462 

88 

0.33286 

507 

8200 

0.05975 

144 

0.34869 

138 

0.29134 

282 

1138.1 

101 

4.550 

88 

0.33793 

506 

8300 

0.06119 

146 

0.35007 

136 

0.29416 

272 

1128.0 

100 

4.638 

89 

0.34299 

506 

8400 

0.06265 

149 

0.35143 

136 

0.29688 

261 

1118.0 

98 

4.727 

89 

a 34805 

507 

8500 

0.06414 

152 

0.35279 

135 

0.29949 

251 

1108.2 

95 

4.816 

91 

a 35312 

506 

8600 

0.06566 

154 

0.35414 

134 

0.30200 

240 

1098.7 

93 

4.907 

92 

0.35818 

506 

8700 

0.06720 

157 

0.35548 

132 

0.30440 

230 

1089.4 

91 

4.999 

92 

0.36324 

506 

8800 

0.06877 

160 

0.35680 

131 

0.30670 

220 

1080.3 

88 

6.091 

93 

0.36830 

507 

; 8900 

0.07037 

162 

0.35811 

131 

0.30890 

210 

1071.5 

85 

5.184 

94 

0.37337 

506 

9000 

0.07199 

165 

0.35942 

130 

0.31100 

201 

1063.0 

82 

5.278 

94 

0.37843 

506 

9100 

0.07364 

168 

0.36072 

128 

0.31301 

193 

1054.8 

80 

5.372 

95 

0.38349 

605 

9200 

0.07532 

170 

0.36200 

126 

0.31494 

186 

1046.8 

77 

5.467 

95 

0.38854 

502 

9300 

0.07702 

173 

0.36326 

124 

0.31680 

179 

1039.1 

75 

5.562 

96 

0.39356 

501 

9400 

0.07875 

176 

0.36450 

123 

0.31859 

172 

1031.6 

72 

5.658 

97 

0.39857 

499 

9500 

0.08051 

179 

a 36573 

120 

0.32031 

165 

1024.4 

70 

5.755 

98 

0.40356 

497 

9600 

0.08230 

181 

0.36693 

118 

0.32196 

157 

1017.4 

67 

5.853 

99 

0.40853 

496 

1 

97C0 

0.08411 

184 

a 36811 

116 

0.32353 

148 

1010.7 

65 

5.952 

100 

0.41349 

493 

9800 

0.08595 

186 

a 36927 

114 

0.32501 

139 

1004.2 

62 

6.052 

1 100 

0.41842 

492 

9900 

0.08781 

190 

0.37041 

112 

0.32640 

130 

998.0 

60 

6.152 

101 

0.42334 

490 

10000 

0.08971 

192 

0.37153 

110 

0.32770 

122 

992.0 

59 

6.253 

101 

0.42824 

, 

488 
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XI* 

II 

A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T > 

A 

log Q 

A 

10000 

0.08971 

192 

0.37153 

110 

0.32770 

122 

992.0 

59 

6.253 

101 

0.42824 

488 

10100 

0.09163 

195 

0.37263 

109 

0.32892 

117 

986.1 

58 

6.354 

102 

0.43312 

486 

10200 

0.09358 

198 

0.37372 

106 

0.33009 

112 

980.3 

57 

6.456 

102 

0.43798 

484 

10300 

0.09556 

200 

0.37478 

104 

0.33121 

107 

974.6 

56 

6.558 

103 

0.44282 

481 

10400 

0.09756 

203 

0.37582 

102 

0.33228 

102 

969.0 

56 

6.661 

104 

0.44763 

479 

10500 

0.09959 

206 

0.37684 

99 

0.33330 

96 

963.4 

55 

6.765 

104 

0.45242 

476 

10600 

0.10165 

209 

0.37783 

98 

0.33426 

91 

957.9 

53 

6.869 

105 

0.45718 

474 

10700 

0.10374 

211 

0.37881 

96 

0.33517 

86 

952.6 

53 

6.974 

105 

0.46192 

471 

10800 

0.10585 

213 

0.37977 

94 

0.33602 

82 

947.3 

52 

7.079 

106 

0.46663 

469 

10900 

0.10798 

217 

0.38071 

91 

0.33684 

76 

942.1 

51 

7.185 

106 

0.47132 

467 

11000 

0.11015 

219 

0.38162 

89 

0.33760 

71 

937.0 

51 

7.291 

107 

0.47599 

464 

11100 

0.11234 

222 

0.38251 

87 

0.33831 

67 

931.9 

51 

7.398 

108 

0.48063 

462 

11200 

0.11456 

225 

0.38338 

85 

0.33898 

65 

926.8 

51 

7.506 

108 

0.48525 

458 

11300 

0.11681 

227 

0.38423 

83 

0.33963 

63 

921.7 

51 

7.614 

109 

0.48983 

455 

11400 

0.11908 

230 

0.38506 

80 

0.34026 

61 

916.6 

50 

7.723 

109 

0.49438 

452 

11500 

0.12138 

233 

0.38586 

78 

0.34087 

58 

911.6 

49 

7.832 

110 

0.49890 

448 

11600 

0.12371 

236 

0.38664 

76 

0.34145 

55 

906.7 

48 

7.942 

111 

0.50338 

446 

11700 

0.12607 

238 

0.38740 

74 

0.34200 

52 

901.9 

48 

8.053 

111 

0.50784 

442 

11800 

0.12845 

240 

0.38814 

72 

0.34252 

50 

897.1 

48 

8.164 

112 

0.51226 

440 

11900 

0.13085 

244 

0.38886 

70 

0.34302 

48 

892.3 

47 

8.276 

112 

0.51666 

436 

12000 

0.13329 

246 

0.38956 

67 

0.34350 

46 

887.6 

47 

8.388 

113 

0.52102 

433 

12100 

0.13575 

249 

0.39023 

66 

0.34396 

44 

882.9 

46 

8.501 

114 

0.52535 

430 

12200 

0.13824 

252 

0.39089 

63 

0.34440 

42 

878.3 

46 

8.615 

114 

0.52965 

428 

12300 

0.14076 

254 

0.39152 

62 

0.34482 

40 

873.7 

46 

8.729 

115 

0.53393 

427 

12400 

0.14330 

257 

0.39214 

61 

0.34522 

39 

869.1 

45 

8.844 

115 

0.53820 

424 

12500 

0.14587 

260 

0.39275 

58 

0.34561 

39 

864.6 

44 

8.959 

116 

0.54244 

421 

12600 

0.14847 

263 

0.39333 

56 

0.34600 

38 

860.2 

44 

9.075 

117 

0.54665 

419 

12700 

0.15110 

266 

0.39389 

55 

0.34638 

36 

855.8 

43 

9.192 

j 117 

0.55084 

417 

12800 

0.15376 

268 

0.39444 

53 

0.34674 

34 

851.5 

43 

9.309 

1 118 

0.55501 

415 

12900 

0.15644 

272 

0.39497 

51 

0.34708 

32 

847.2 

42 

9.427 

118 

0.55916 

413 

13000 

0.15916 

274 

0.39548 

50 

0.34740 

30 

843.0 

42 

9.545 

119 

0.56329 

410 

13100 

0.16190 

277 

0.39598 

48 

0.34770 

29 

838.8 

42 

9.664 

120 

0.56739 

407 

13200 

0.16467 

280 

0.39646 

47 

0.34799 

28 

834.6 

41 

9.784 

120 

0.57146 

404 

13300 

0.16747 

283 

0.39693 

45 

0.34827 

28 

830.5 

41 

9.904 

121 

0.57550 

401 

13400 

0.17030 

285 

0.39738 

44 

0.34855 

28 

826.4 

40 

10.025 

121 

0.57951 

398 

13500 

0.17315 

288 

0.39782 

43 

0.34883 

28 

822.4 

40 

10.146 

122 

0.58349 

395 

13600 

0.17603 

291 

0.39825 

42 

0.34911 

28 

818.4 

39 

10.268 

123 

0.58744 

392 

13700 

0.17894 

293 

0.39867 

40 

0.34949 

28 

814.5 

39 

10.391 

123 

0.59136 

389 

13800 

0.18187 

295 

0.39907 

39 

0.34967 

27 

810.6 

38 

10.514 

124 

0.59525 

387 

13900 

0.18482 

298 

0.39946 

38 

0.34994 

26 

806.8 

38 

10.638 

124 

0.59912 

385 

14000 

0.18780 

303 

0.39983 

36 

0.35020 

26 

803.0 

38 

10.762 

125 

0.60297 

384 

14100 

0.19083 

305 

0.40019 

35 

0.35046 

25 

799-2 

38 

10.887 

125 

0.60681 

381 

14200 

0.19388 

308 

0.40054 

34 

0.35071 

24 

795.4 

38 

11.012 

126 

0.61062 

379 

14300 

0.19696 

310 

0.40088 

33 

0.35095 

24 

791.6 

38 

11.138 

127 

0.61441 

377 

14400 

0.20006 

313 

0.40121 

33 

0.35119 

24 

787.8 

37 

11.265 

127 

0.61818 

375 

14500 

0.20319 

316 

0.40154 

31 

0.35143 

24 

784.1 

37 

11.392 

128 

0.62193 

372 

14600 

0.20635 

i 

319 

0.40185 

30 

0.35167 

24 

780.4 

36 

11.520 

128 

0.62565 

371 

14700 

0.20954 

322 

0.40215 

29 

0.35191 

24 

776.8 

36 

11.648 

129 

0.62936 

368 

14800 

0.21276 

325 

0.40244 

28 

0.35215 

23 

773.2 

36 

11.777 

130 

0.63304 

365 

14900 

0.21601 

328 

0.40272 

27 

0.35238 

22 

769.6 

36 

11.907 

130 

0.63669 

364 

15000 

0.21929 

330 

0.40299 

27 

0.35260 

23 

766.0 

36 

12.037 

131 

0.64033 

362 
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Zwm x 

A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.21929 

330 

0.40299 

27 

0.35260 

23 

766.0 

36 

12.037 

131 

0.64033 

362 

15100 

0.22259 

333 

0.40326 

26 

0.35283 

22 

762.4 

36 

12.168 

131 

0.64395 

359 

15200 

0.22592 

337 

0.40352 

26 

0.35305 

23 

758.8 

36 

12.299 

132 

0.64754 

358 

15300 

0.22929 

339 

0.40378 

25 

0.35328 

23 

755.2 

35 

. 12.431 

133 

0.65112 

355 

15400 

0.23268 

343 

0.40403 

24 

0.35351 

23 

751.7 

35 

12.564 

133 

0.65467 

354 

15500 

0.23611 

345 

0.40427 

23 

0.35374 

23 

748.2 

35 

12.097 

134 

0.65821 

351 

15600 

0.23956 

349 

0.40450 

23 

0.35397 

23 

744.7 

35 

12.831 

135 

0.66172 

350 

15700 

0.24305 

352 

0.40473 

22 

0.35420 

23 

741.2 

34 

12.966 

135 

0.06522 

347 

15800 

0.24657 

354 

0.40495 

21 

0.35443 

23 

737.8 

34 

13.101 

136 

0.66869 

346 

15900 

0.25011 

358 

0.40516 

21 

0.35466 

24 

734.4 

34 

13.237 

137 

0.07215 

343 

16000 

0.25369 

360 

0.40537 

20 

0.35490 

25 

731.0 

34 

13.374 

137 

0.67558 

342 

16100 

0.25729 

364 

0.40557 

20 

0.35515 

25 

727.6 

34 

13.511 

138 

0.67900 

341 

16200 

0.26093 

367 

0.40577 

19 

0.35540 

25 

724.2 

34 

13.649 

138 

0.68241 

339 

16300 

0.26460 

369 

0.40596 

18 

0.35565 

26 

720.8 

34 

13.787 

139 

0.68580 

337 

16400 

0.26829 

373 

0.40614 

18 

0.35591 

26 

717.4 

33 

13.926 

140 

0.68917 

335 

16500 

0.27202 

376 

0.40632 

18 

0.35617 

27 

714.1 

33 

14.066 

140 

0.69252 

334 

16600 

0.27578 

379 

0.40650 

17 

0.35644 

27 

710.8 

33 

14.206 

141 

0.69586 

332 

16700 

0.27957 

382 

0.40667 

16 

0.35671 

27 

707.5 

33 

14.347 

142 

0.69918 

330 

16800 

0.28339 

386 

0.40683 

16 

0.35698 

28 

704.2 

33 

14.489 

143 

0.70248 

329 

16900 

0.28725 

388 

0.40699 

16 

0.35726 

28 

700.9 

33 

14.632 

143 

0.70577 

327 

17000 

0.29113 

392 

0.40715 

15 

0.35754 

29 

697.6 

33 

14.775 

144 

0.70904 

326 

17100 

0.29505 

394 

0.40730 

15 

0.35783 

29 

694.3 

32 

14.919 

144 

0.71230 

324 

17200 

0.29899 

398 

0.40745 

15 

0.35812 

30 

691.1 

32 

15.063 

145 

0.71554 

323 

17300 

0.30297 

402 

0.40760 

15 

0.35842 

30 

687.9 

32 

15.208 

146 

0.71877 

321 

17400 

0.30699 

405 

0.40775 

14 

0.35872 

31 

684.7 

32 

15.354 

146 

0.72198 

320 

17500 

0.31104 

407 

0.40789 

14 

0.35903 

31 

681.5 

32 

15.500 

147 

0.72518 

318 

17600 

0.31511 

412 

0.40803 

14 

0.35934 

31 

678.3 

32 

15.647 

148 

0.72836 

317 

17700 

0.31923 

414 

0.40817 

14 

0.35965 

32 

675.1 

32 

15.795 

148 

0.73153 

315 

17800 

0.32337 

418 

0.40831 

14 

0.35997 

33 

671.9 

31 

15.943 

149 

0.73468 

314 

17900 

0.32755 

421 

0.40845 

13 

0.36030 

33 

668.8 

31 

16.092 

150 

0.73782 

313 

18000 

0.33176 

425 

0.40858 

13 

0.36063 

34 

665.7 

31 

16.242 

151 

0.74095 

312 

18100 

0.33601 

428 

0.40871 

14 

0.36097 

34 

662.6 

31 

16.393 

151 

0.74407 

310 

18200 

0.34029 

431 

0 40885 

13 

0.36131 

35 

659.5 

31 

16.544 

152 

0.74717 

309 

18300 

0.34460 

435 

0.40898 

13 

0.36166 

35 

656.4 

31 

16.696 

153 

0.75026 

308 

18400 

0.34895 

439 

0.40911 

13 

0.36201 

36 

653.3 

30 

16.849 

153 

0.75334 

307 

18500 

0.35334 

441 

0.40924 

13 

0.36237 

36 

650.3 

30 

17.002 

154 

0.75641 

306 

18600 

0.35775 

445 

0.40937 

13 

0.36273 

37 

647.3 

30 

17.156 

155 

0.75947 

304 

18700 

0.36220 

449 

0.40950 

13 

0.36310 

38 

644.3 

30 

17.811 

156 

0.76251 

303 

18800 

0.36669 

452 

0 40963 

12 

0.36348 

38 

641.3 

30 

17.467 

156 

0.76554 

302 

18900 

0.37121 

456 

0.40975 

12 

0.36386 

38 

638.3 

30 

17.623 

157 

0.76856 

301 

19000 

0.37577 

459 

0.40987 

12 

0.36424 

39 

635.3 

30 

17.780 

158 

0.77157 

300 

19100 

0.38036 

463 

0.40999 

12 

0.36463 

40 

632.3 

30 

17.938 

158 

0.77457 

298 

19200 

0.38499 

467 

0.41011 

13 

0.36503 

40 

629.3 

29 

18.096 

160 

0.77755 

298 

19300 

0.38966 

470 

0.41024 

1 a 

0.36543 

41 

626.4 

29 

18.256 

160 

0.78053 

296 

19400 

0.39436 

474 

0.41036 

12 

0.36584 

41 

623.5 

29 

18.416 

161 

0.78349 

296 

19500 

0.39910 

477 

0.41048 

12 

0.36625 

42 

620.6 

29 

18.577 

161 

0.78645 

294 

19600 

0.40387 

482 

0.41060 

12 

0.36667 

43 

617.7 

29 

18.738 

162 

0.78939 

293 

19700 

0.40869 

484 

0.41072 

13 

0.36710 

43 

614.8 

29 

18.900 

163 

0.79232 

292 

19800 

0.41353 

489 

0.41085 

12 

0.36753 

43 

611.9 

29 

19.063 

164 

0.79524 

292 

19900 

0.41842 

492 

0.41097 

12 

0.36796 

44 

609.0 

28 

19.227 

.164 

0.79816 

290 

20000 

0.42334 

495 

0.41109 

12 

0.36840 

44 

606.2 

28 

19.391 

165 

0.80106 

289 
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TABLE II. V=3,200 /. *.—Continued. 


Zmm x 

z T 

A 

A 

B 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

31 

a 25000 

85 

0.00000 

311 

3200-0 

344 

0.000 

32 

0.00000 

308 

100 

0.00031 

32 

a 25085 

85 

0.00311 

313 

3165.6 

342 

0.032 

32 

0.00308 

311 

200 

0.00063 

33 

a 25170 

87 

0.00624 

315 

3131.4 

340 

0.064 

32 

0.00619 

313 

300 

0.00006 

33 

a 25257 

88 

0.00939 

317 

3097.4 

337 

0.096 

32 

0.00932 

316 

400 

a 00120 

34 

a 25346 

89 

a 01256 

318 

3063.7 

335 

0.128 

33 

0.01248 

318 

500 

0.00163 

34 

a 25435 

91 

0.01574 

320 

3030.2 

333 

0.161 

33 

0.01566 

320 

600 

a 00107 

34 

0.25526 

91 

0.01894 

321 

2996.9 

331 

0.194 

34 

a 01886 

322 

700 

0.00231 

35 

0.25617 

93 

0.02215 

323 

2963.8 

328 

a 228 

34 

0.02208 

325 

800 

0.00266 

36 

a 25710 

95 

0.02538 

325 

2931.0 

326 

0.262 

34 

0.02533 

327 

000 

0.00302 

36 

0.25805 

95 

0.02863 

327 

2898.4 

324 

0.296 

35 

0.02860 

330 

1000 

0.00338 

37 

0.25900 

96 

0.03190 

329 

2866.0 

323 

0.331 

35 

0.03190 

332 

1100 

0.00375 

37 

0.25996 

98 

0.03519 

331 

2833.7 

321 

0.366 

35 

0.03522 

334 

1200 

0.00412 

38 

0.26094 

99 

0.03850 

332 

2801.6 

319 

0.401 

36 

0.03856 

337 

1300 

0.00450 

38 

0.26193 

100 

0.04182 

333 

2769.7 

316 

0.437 

36 

0.04193 

339 

1400 

0.00488 

39 

0.26293 

102 

0.04515 

335 

2738.1 

314 

0.473 

37 

0.04532 

341 

1500 

0.00527 

40 

0.26395 

104 

0.04850 

337 

2706.7 

312 

0.510 

37 

0.04873 

344 

1600 

0.00567 

40 

0.26499 

105 

0.05187 

339 

2675.5 

310 

0.547 

38 

0.05217 

346 

1700 

0.00607 

41 

0.26604 

106 

0.05526 

340 

2644.5 

307 

0.585 

38 

0.05563 

349 

1800 

0.00648 

42 

0.26710 

107 

0.05866 

341 

2613.8 

305 

0.623 

38 

0.05912 

351 

1000 

0.00690 

42 

a 26817 

108 

0.06207 

343 

2583.3 

303 

0.661 

39 

0.06263 

353 

2000 

0.00732 

43 

0.26925 

108 

0.06550 

344 

2553.0 

301 

0.700 

39 

0.06616 

356 

2100 

0.00775 

44 

0.27033 

108 

0.06894 

345 

2522.9 

299 

0.739 

40 

0.06972 

358 

2200 

0.00819 

44 

0.27141 

108 

0.07239 

347 

2493.0 

297 

0.779 

40 

0.07330 

361 

2300 

0.00863 

45 

0.27249 

108 

0.07586 

348 

2463.3 

295 

0. S 19 

41 

0.07691 

363 

2400 

0.00906 

46 

0.27357 

108 

0.07934 

349 

2433.8 

292 

0.860 

41 

0.08054 

365 

2500 

0.00954 

46 

0.27465 

109 

0.08283 

351 

2404.6 

290 

0.901 

42 

0.08419 

367 

2600 

0.01000 

47 

0.27574 

109 

a 08634 

352 

2375.6 

287 

0.943 

43 

0.08786 

370 

2700 

0.01047 

48 

0.27683 

109 

0.08966 

353 

2346.9 

285 

0.986 

43 

0.09156 

372 

2800 

0.01095 

49 

a 27792 

109 

0.09339 

355 

2318.4 

283 

1.029 

43 

0.09528 

374 

2000 

0.01144 

50 

0.27901 

109 

0.09694 

356 

2290.1 

281 

1.072 

44 

0.09902 

377 

3000 

0.01194 

51 

0.28010 

111 

0.10050 

357 

2262.0 

278 

1.116 

45 

0.10279 

378 

3100 

0.01245 

51 

0.28121 

113 

0.10407 

358 

2234.2 

276 

1.161 

45 

0.10657 

381 

3200 

0.01296 

52 

0.28234 

115 

0.10765 

359 

2206.6 

273 

1.206 

46 

0.11038 

383 

3300 

0.01348 

54 

0.28349 

U 6 

0.11124 

360 

2179.3 

271 

1.252 

46 

0.11421 

386 

3400 

0.01402 

54 

0.28465 

116 

0.11484 

361 

2152.2 

268 

1.29 S 

47 

0.11807 

388 

3500 

0.01456 

55 

0.28581 

117 

0.11845 

363 

2125.4 

266 

1.345 

47 

0.12195 

390 

3600 

0.01511 

56 

0.28698 

117 

0.12206 

364 

2098.8 

263 

1.892 

48 

0.12585 

393 

3700 

a 01567 

57 

0.28815 

118 

0.12572 

365 

2072.5 

261 

1.440 

48 

0.12978 

396 

3800 

0.01624 

58 

0.28933 

118 

0.12937 

366 

2046.4 

258 

1.488 

49 

0.13374 

398 

3000 

0.01682 

59 

0.29051 

118 

0.13303 

367 

2020.6 

256 

1.537 

50 

0.13772 

400 

4000 

0.01741 

60 

a 29169 

118 

0.13670 

368 

1995.0 

253 

1 587 

50 

0.14172 

401 

4100 

0.01801 

61 

0.29287 

118 

0.14038 

370 

1960.7 

251 

1.637 

51 

a 14573 

404 

4200 

0.01862 

63 

0.29405 

119 

0.14408 

371 

1944.6 

248 

1.688 

52 

0.14977 

407 

4300 

a 01925 

64 

a 29524 

119 

0.14779 

372 

1919.8 

246 

1.740 

52 

a 15384 

410 

4400 

0.01989 

65 

0.29643 

119 

0.15 l £ 

373 

1896.2 

243 

1.792 

53 

0.15794 

412 

4500 

0.02054 

66 

0.29762 

120 

0.15524 

373 

1870.9 

241 

1.845 

54 

0.16206 

415 

4600 

0.02120 

67 

0.29882 

121 

0.15897 

374 

1846.8 

238 

1.899 

55 

a 16621 

418 

4700 

0.02187 

68 

0.30003 

121 

0.16271 

375 

1823.0 

236 

1.954 

55 

0.17039 1 

420 

4800 

0.02255 

69 

0.30124 

122 

0.16646 

377 

1799.4 

233 

2.009 

56 

0.17459 

423 

4000 

0.02324 

• 71 

0.30246 

124 

0.17023 

378 

1776.1 

231 

2.005 

57 

0.17882 

426 

5000 

0.02395 

71 

0.30370 

127 

0.17401 

379 

1753.0 

229 

2.122 

58 

0.18308 

429 
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TABLE II. V=^8 t 200/. e. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

tt 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

6000 

0.02396 

71 

a 30370 

127 

a 17401 

379 

1753.0 

229 

2.122 

58 

0.18306 

429 

6100 

0.02466 

73 

0.30497 

127 

0.17780 

380 

1730.1 

226 

2.180 

58 

0.18737 

431 

6200 

0.02539 

75 

0.30624 

129 

0.18160 

381 

1707.5 

224 

2.238 

59 

0.19168 

434 

6300 

a 02614 

76 

a 30753 

129 

a 18541 

381 

1685.1 

221 

2.297 

60 

0.19602 

437 

6400 

0.02690 

78 

0.30882 

131 

0.18922 

381 

1663.0 

218 

2.357 

61 

0.20039 

439 

6500 

0.02768 

80 

0.31013 

131 

0.19303 

381 

1641.2 

216 

2.418 

61 

0.20478 

442 

6600 

0.02848 

81 

0.31144 

132 

0.19684 

381 

1619.6 

213 

2.479 

63 

0.20920 

445 

6700 

0.02929 

83 

0.31276 

133 

0.20065 

381 

1598.3 

210 

2.542 

63 

0.21365 

448 

6800 

0.03012 

84 

0.31409 

134 

0.20446 

382 

1577.3 

208 

2.605 

64 

0.21813 

450 

6900 

0.03096 

86 

0.31543 

135 

0.20828 

382 

1556.5 

205 

2.669 

64 

0.22263 

453 

6000 

0.03182 

89 

0.31678 

138 

0.21210 

382 

1536.0 

203 

2.733 

66 

0.22716 

456 

6100 

0.03271 

90 

0.31816 

138 

0.21502 

382 

1515.7 

200 

2.799 

66 

0.23172 

459 

6200 

0.03361 

92 

0.31954 

139 

0.21974 

380 

1495.7 

197 

2.865 

68 

0.23631 

461 

6300 

0.03453 

93 

0.32093 

139 

0.22354 

379 

1476.0 

194 

2.933 

68 

0.24092 

464 

6400 

0.03546 

95 

0.32232 

140 

0.22733 

378 

1456.6 

191 

3.001 

69 

0.24556 

467 

6500 

0.03641 

96 

0.32372 

140 

0.23111 

376 

1437.5 

187 

3.070 

70 

0.25023 

469 

6600 

0.03737 

98 

0.32512 

140 

0.23487 

375 

1418.8 

184 

3.140 

71 

0.25492 

472 

6700 

0.03835 

99 

0.32652 

141 

0.23862 

374 

1400.4 

181 

3.211 

71 

0.25964 

475 

6800 

0.03934 

100 

0.32793 

141 

0.24236 

374 

1382.3 

178 

3.282 

73 

0.26439 

477 

6900 

0.04034 

102 

0.32934 

142 

0.24610 

375 

1364.5 

175 

3.355 

73 

0.26916 

480 

7000 

0.04136 

103 

0.33076 

142 

0.24985 

376 

1347.0 

172 

3.428 

74 

0.27396 

485 

7100 

0.04239 

106 

0.33218 

142 

0.25361 

374 

1329.8 

167 

3.502 

74 

0.27881 

488 

7200 

0.04345 

109 

0.33360 

143 

0.25735 

370 

1313.1 

163 

3.576 

76 

0.28369 

489 

7300 

0.04454 

111 

0.33503 

143 

0.26105 

365 

1296.8 

159 

3.652 

77 

0.28858 

491 

7400 

0.04565 

114 

0.33646 

144 

0.26470 

360 

1280.9 

155 

3.729 

78 

0.29349 

494 

7-500 

0.04679 

116 

0.33790 

144 

0.26830 

356 

1265.4 

151 

3.807 

80 

0.29843 

495 

7600 

0.04795 

119 

0.33934 

145 

0.27186 

351 

1260.3 

147 

3.887 

80 

0.30338 

497 

7700 

0.04914 

122 

0.34079 

145 

0.27537 

345 

1235.6 

143 

3.967 

82 

0.30835 

499 

7800 

0.06036 

125 

0.34224 

145 

0.27882 

338 

1221.3 

138 

4.049 

83 

0.31334 

502 

7900 

0.05161 

127 

0.34369 

146 

0.28220 

331 

1207.5 

132 

4.132 

84 

0.31836 

505 

8000 

0.05288 

129 

0.34515 

146 

0.28551 

322 

1194.3 

126 

4.216 

85 

0.32341 

509 

8100 

0.05417 

132 

0.34661 

144 

0.28873 

312 

1181.7 

122 

4.301 

86 

0.32850 

511 

8200 

0.05549 

134 

0.34805 

143 

0.29185 

302 

1169.5 

117 

4.387 

87 

0.33361 

512 

8300 

0.05683 

137 

0.34948 

141 

0.29487 

293 

1157.8 

113 

4.474 

87 

0.33873 

513 

8400 

0.05820 

139 

0.35089 

140 

0.29780 

284 

1146.5 

109 

4.561 

88 

0.34386 

513 

8500 

0.05959 

142 

0.35229 

139 

0.30064 

276 

1135.6 

105 

4.649 

89 

0.34899 

514 

8600 

0.06101 

145 

0.35368 

138 

0.30340 

267 

1125.1 

101 

4.738 

89 

0.35413 

515 

8700 

0.06246 

147 

0.35506 

136 

0.30607 

259 

1115.0 

97 

4.827 

90 

0.35928 

515 

8800 

0.06393 

150 

0.35642 

135 

0.30866 

250 

1105.3 

93 

4.917 

91 

0.36443 

516 

8900 

0.06543 

152 

0.35777 

135 

0.31116 

241 

1096.0 

90 

5.008 

91 

0.36959 

516 

9000 

0.06695 

155 

0.35912 

134 

0.31357 

231 

1087.0 

87 

5.099 

92 

0.37475 

516 

9100 

0.06850 

158 

0.36046 

134 

0.31588 

222 

1078.3 

84 

5.191 

93 

0.37991 

515 

9200 

0.07008 

160 

0.36180 

131 

0.31810 

213 

1069.9 

82 

5.284 

94 

0.38506 

513 

9300 

0.07168 

163 

0.36311 

130 

0.32023 

204 

1061.7 

80 

5.378 

94 

0.39019 

511 

9400 

0.07331 

166 

0.36441 

128 

0.32227 

196 

1053.7 

77 

5.472 

95 

0.39530 

509 

9500 

0.07497 

168 

0 36569 

126 

0.32423 

188 

1046.0 

75 

5.567 

96 

0.40039 

507 

9600 

0.07665 

171 

0.36695 

124 

0.32611 

180 

1038.5 

72 

5.663 

97 

0.40546 

505 

9700 

0.07836 

173 

0.36819 

122 

0.32791 

171 

1031.3 

70 

5.760 

97 

0.41051 

503 

9800 

0.08009 

176 

0.36941 

120 

0.32962 

163 

1024.3 

68 

5.857 

98 

0.41554 

501 

9900 

0.08185 

179 

0.37061 

119 

0.33125 

154 

1017.5 

65 

5.955 

98 

0.42055 

499 

10000 

0.08364 

181 

0.37180 

117 

0.33279 

144 

1011.0 

65 

6.053 

99 

0.42554 

499 
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TABLE II. V=8fi00 f. 8 .—Continued. 


z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.08364 

181 

0.37180 

117 

0.33279 

144 

1011.0 

65 

6.053 

99 

a 42554 

499 

10100 

0.08545 

184 

0.37297 

116 

0.33423 

137 

1004.5 

63 

6.152 

100 

0.43053 

498 

10200 

0.08729 

187 

0.37413 

114 

0.33560 

130 

998.2 

62 

6.252 

101 

0.43551 

495 

10300 

0.08916 

190 

0.37527 

112 

0.33660 

124 

992.0 

61 

6.353 

101 

0. 44046 

492 

10400 

0.09106 

192 

0.37639 

109 

0.33814 

118 

965.9 

60 

6.454 

102 

0.44538 

489 

10500 

0.09298 

195 

0.37748 

107 

0.33932 

112 

979.9 

58 

6.556 

103 

0. 45027 

487 

10600 

0.09493 

197 

0.37855 

105 

0.34044 

106 

974.1 

67 

6.656 

103 

0.45514 

485 

10700 

0.09690 

200 

0.37960 

104 

0.34150 

100 

968.4 

56 

6.762 

103 

0.45999 

483 

10800 

0.09890 

203 

0.38064 

101 

0.34250 

93 

962.8 

55 

6.865 

104 

0. 46482 

480 

10900 

0.10093 

206 

0.38165 

99 

0.34343 

88 

957.3 

54 

6.969 

105 

0.46962 

477 

11000 

0.10299 

208 

0.38264 

97 

0.34431 

84 

951.9 

53 

7.074 

105 

0.47439 

476 

11100 

0.10507 

211 

0.38361 

95 

0.34515 

80 

946.6 

53 

7.179 

106 

0.47915 

474 

11200 

0.10718 

214 

0.38456 

93 

0.34595 

77 

941.3 

53 

. 7.285 

107 

0.48389 

471 

11300 

0.10932 

216 

0.38549 

91 

0.34672 

74 

936.0 

52 

7.392 

107 

0.48860 

468 

11400 

0.11148 

219 

0.38640 

89 

0.34746 

70 

930.8 

51 

7.499 

108 

0.49328 

465 

11500 

0.11367 

222 

0.38729 

86 

0.34816 

66 

925.7 

51 

7.607 

108 

0.49793 

462 

11600 

0.11589 

224 

0.38815 

84 

0.34882 

62 

920.6 

50 

7.715 

109 

0.50255 

460 

11700 

0.11813 

227 

0.38899 

83 

0.34944 

59 

915.6 

49 

7.824 

109 

0.50715 

457 

11800 

0.12040 

230 

0.38982 

81 

0.35003 

55 

910.7 

49 

7.933 

110 

0.51172 

454 

11900 

0.12270 

232 

0.39063 

79 

0.35058 

53 

905.8 

48 

8.043 

111 

0.51626 

452 

12000 

0.12502 

235 

0.39142 

76 

0.35111 

52 

901.0 

48 

8.154 

111 

0.52078 

449 

12100 

0.12737 

238 

0.39318 

74 

0.35163 

51 

896.2 

48 

8.265 

112 

0.52527 

446 

12200 

0.12975 

241 

0.39292 

72 

0.35214 

48 

891.4 

47 

8.377 

112 

0.52973 

443 

12300 

0.13216 

243 

0.39364 

70 

0.35262 

46 

886.7 

47 

8.489 

113 

0.53416 

440 

12400 

0.13459 

246 

0.39434 

69 

0.35308 

43 

882.0 

46 

8.602 

114 

0.53856 

438 

12500 

0.13705 

249 

0.39503 

67 

0.35351 

41 

877.4 

46 

8.716 

114 

0.54294 

435 

12600 

0.13954 

251 

0.39570 

64 

0.35392 

38 

872.8 

45 

8.830 

115 

0.54729 

433 

12700 

0.14205 

254 

0.39634 

63 

0.35430 

36 

868.3 

45 

8.945 

115 

0.55162 

430 

12800 

0.14459 

257 

0.39697 

60 

0.35466 

33 

863.8 

44 

9.060 

116 

0.55592 

427 

12900 

0.14716 

260 

0.39757 

58 

0.35499 

32 

859.4 

44 

9.176 

117 

0.56019 

425 

13000 

0.14976 

263 

0.39815 

55 

0.35531 

32 

855.0 

42 

9.293 

117 

0.56444 

422 

13100 

0.15239 

265 

0.39870 

53 

0.35563 

31 

850.8 

42 

9.410 

118 

0.56866 

419 

13200 

0.15504 

268 

0.39923 

51 

0.35594 

31 

846.6 

42 

9.528 

119 

0.57285 

416 

13300 

0.15772 

271 

0.39974 

50 

0.35625 

29 

842.4 

42 

9.647 

119 

0.57701 

413 

13400 

0.16043 

273 

0.40024 

49 

0.35654 

28 

838.2 

41 

9.766 

119 

0.58114 

411 

13500 

0.16316 

276 

0.40073 

47 

0.35682 

28 

834.1 

41 

9.885 

120 

0.58525 

408 

13600 

0.16592 

279 

0.40120 

46 

0.35710 

27 

830.0 

40 

10.005 

121 

0.58933 

406 

13700 

0.16871 

282 

0.40166 

45 

0.35737 

26 

826.0 

40 

10.126 

121 

0.59339 

405 

13800 

0.17153 

285 

0.40211 

43 

0.35763 

24 

822.0 

40 

10.247 

122 

0.59743 

402 

13900 

0.17438 

287 

0.40254 

42 

0.35787 

24 

818.0 

40 

10.369 

123 

0.60145 

399 

14000 

0.17725 

290 

0.40296 

39 

0.35811 

23 

814.0 

39 

10.492 

123 

0.60544 

396 

14100 

0.18015 

293 

0.40335 

38 

0.35834 

23 

810.1 

39 

10.615 

124 

0.60940 

393 

14200 

0.18308 

296 

0.40373 

37 

0.35857 

23 

806.2 

39 

10.739 

124 

0.61333 

391 

14300 

0.18604 

299 

0.40410 

36 

0.35880 

22 

802.3 

39 

10.863 

125 

0.61724 

389 

14400 

0.18903 

301 

0.40446 

35 

0.35002 

22 

798.4 

39 

10.988 

125 

0.62113 

387 

14500 

0.19204 

304 

0.40481 

34 

0.35924 

22 

794.6 

38 

11.113 

126 

0.62500 

384 

14600 

0.19508 

307 

0.40615 

34 

a 35946 

22 

790.8 

38 

11.239 

127 

0.62884 

382 

14700 

0.19815 

310 

0.40649 

32 

0.35968 

21 

787.1 

37 

11.366 

127 

0.63266 

380 

14800 

0.20125 

313 

0.40581 

31 

0.35989 

21 

783.4 

37 

11.493 

128 

0.63646 

378 

14900 

0.20438 

316 

0.40612 

30 

0.36010 

20 

779.7 

37 

11.621 

129 

0.64024 

376 

15000 

0.20754 ; 

319 

0.40642 

29 

0.36030 

21 

776.0 

37 

11.750 

129 

0.64400 

372 
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z ~d 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.20754 

319 

a 40642 

29 

0.36030 

21 

776.0 

37 

11.750 

129 

0.64400 

372 

15100 

0.21073 

321 

0.40671 

28 

0.36051 

21 

772.2 

36 

11.879 

130 

0.64772 

370 

15200 

0.21394 

325 

0.40699 

27 

0.36072 

21 

768.8 

36 

12.009 

130 

0.65142 

369 

15300 

0.21719 

327 

0.40726 

27 

0.36093 

21 

765.2 

35 

12.139 

131 

0.65511 

367 

15400 

0.22046 

330 

0.40753 

26 

0.36114 

21 

761.7 

35 

12.270 

131 

0.65878 

365 

15500 

0.22376 

334 

0.40779 

25 

0.36135 

21 

758.2 

35 

12.401 

132 

0.66243 

363 

15600 

0.22710 

336 

0.40804 

24 

0.36156 

21 

754.7 

35 

12.533 

133 

0.66606 

360 

15700 

0.23046 

339 

0.40828 

24 

0.36177 

21 

751.2 

34 

12.666 

133 

0.66966 

358 

15800 

0.23385 

342 

0.40852 

23 

0.36198 

21 

747.8 

34 

12. 799 

134 

0.67324 

356 

15900 

0.23727 

345 

0.40875 

23 

0.36219 

21 

744.4 

34 

12.933 

135 

0.67680 

355 

16000 

0.24072 

348 

0.40898 

21 

0.36240 

21 

741.0 

34 

13.068 

135 

0.68035 

352 

16100 

0.24420 

352 

• 0.40919 

20 

0.36261 

21 

737.6 

84 

13.203 

136 

0.68387 

350 

16200 

0.24772 

355 

0.40939 

20 

0.36282 

21 

734.2 

34 

13.339 

136 

0.68737 

348 

16300 

0.25127 

357 

0.40959 

20 

0.36303 

22 

730.8 

34 

13.475 

137 

0.69085 

347 

16400 

0.25484 

361 

0.40979 

19 

0 36325 

22 

727.4 

34 

13.612 

138 

0.60432 

345 

16500 

0. 25845 

364 

0.40998 

19 

0.36347 

22 

724.0 

34 

13.750 

138 

0.69777 

343 

16600 

0.26209 

367 

0.41017 

18 

0.36369 

22 

720.6 

34 

13.888 

139 

0. 70120 

341 

16700 

0.26576 

' 370 

0.41035 

18 

0.36391 

23 

717.2 

34 

14.027 

140 

0. 70461 

340 

16800 

0. 26946 

374 

0.41053 

17 

0.36414 

23 

713.8 

34 

14.167 

140 

0.70801 

338 

16900 

0.27320 

376 

0.41070 

17 

0.36437 

23 

710.4 

34 

14.307 

141 

0.71139 

336 

17000 

0.27696 

379 

0.41087 

16 

0.36460 

24 

707.0 

32 

14.448 

142 

0.71475 

334 

17100 

0.28075 

382 

a 41103 

16 

0.36484 

24 

703.8 

32 

14.590 

142 

0.71809 

333 

17200 

0.28457 

386 

0.41119 

15 

0.36508 

25 

700.6 

32 

14.732 

143 

0.72142 

331 

. 17300 

0.28843 

389 

0.41134 

15 

0.36533 

25 

697.4 

32 

14.875 

144 

0.72473 

329 

17400 

0.29232 

392 

0.41149 

15 

0.36558 

26 

694.2 

32 

15.019 

144 

0.72802 

328 

17500 

0.29624 

395 

0.41164 

14 

0.36584 

26 

691.0 

32 

15.163 | 

145 

0.73130 

327 

17600 

0.30019 

398 

0.41178 

14 

0.36610 

27 

687.8 

32 

15.308 

146 

0.73457 

326 

17700 

0.30417 

401 

0.41192 

14 

0.36637 

27 

684.6 

32 

15.454 

147 

0.73783 

324 

17800 

0.3081S 

405 

0.41206 

14 

0.36664 

28 

681.4 

32 

15.601 

| 147 

0.74107 

322 

17900 

0.31223 

408 

0.41220 

14 

0.36602 

29 

678.2 

32 

15.748 

! 148 

0.74429 

320 

18000 

0.31631 

4ir 

0.41234 

13 

0.36721 

29 

675.0 

31 

15.896 | 

| 149 

0.74749 

319 

18100 

0.32041 

413 

0.41247 

13 

0.36750 

29 

671.9 

31 

16.045 j 

149 

0.75068 

318 

18200 

0.32454 

416 

0.41260 

12 

0.36779 

29 

668.8 

31 

16.194 

150 

0.75386 

316 

18300 

0.32870 

420 

0.41272 

13 

0.36808 

30 

665.7 

31 

16.344 

151 

0.75702 

315 

18400 

0.33290 

424 

0.41285 

12 

0.38838 

31 

662.6 

31 

16.495 

t 152 

0.76017 

314 

18500 

0.33714 

427 

0. 41297 

12 

0.36869 

33 

659.5 

31 

16.647 { 

, 152 

0.76331 

313 

18600 

0.34141 

431 

0.41309 

13 

0.36902 

34 

656.4 

31 

16.799 ! 

! 153 

0.76644 

312 

18700 

0.34572 

435 

0.41322 

12 

0.36986 

34 

653.3 

31 

16.952 

j 154 

0.76956 

311 

18800 

0.35007 

438 

a 41334 

12 

0.36970 

35 

650.2 

31 

17.106 

1 155 

0.77267 

309 

18900 

0.35445 

441 

0.41346 

12 

0.37005 

35 

647.1 

31 

17.281 

155 

0.77576 

306 

19000 

0.35886 

443 

0.41358 

12 

0.37040 

36 

644.0 

30 

17.416 

! 156 

0.77884 

306 

19110 

0.36329 

446 

0.41370 

12 

0.37076 

36 

641.0 

30 

17.572 

157 

0.78190 

305 

19200 

0.36775 

450 

0.41382 

11 

0.37112 

37 

638.0 

30 

17.729 ! 

157 

0. 78495 

304 

19300 

0.37225 

454 

0.41393 

12 

0.37149 

38 

635.0 

30 

17.886 1 

! 159 

0.78799 

303 

19400 

0.37679 

459 

0.41405 

12 

0.37187 

39 

632.0 

30 

18.045 | 

! 159 

0.79102 

303 

19500 

0.38138 

462 

0. 41417 

11 

0.37226 

29 

629.0 

30 

18.204 , 

160 

0.79405 

302 

19600 

0.38600 

465 

0. 41428 

12 

0.37265 

40 

626.0 

30 

18.364 i 

161 

0.79707 

301 

19700 

0.39065 

470 

0.41440 

12 

0.37305 

41 

623.0 

30 

18.525 | 

162 

0.80008 

301 

19800 

0.39535 

474 

0 41452 

11 

0.37346 

42 

620.0 

30 

18.687 

162 

0.80309 

300 

19900 

0.40009 

478 

0.41463 

12 

0.37388 

42 

617.0 

30 

18.849 

163 

0.80609 

299 

20000 

0.40487 

482 

a 41175 

12 

0.37430 

42 

614.0 

30 

19.012 

165 

0.80908 

299 
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Z JL 

Zam io 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

30 

0.25000 

84 

0.00000 

310 

3300.0 

349 

0.000 

30 

0.00000 

315 

100 

0.00030 

30 

0.25084 

85 

0.00310 

311 

3265.1 

347 

0.030 

31 

0.00315 

317 

200 

0.00060 

30 

0.25169 

86 

0.00621 

313 

3230.4 

345 

0.061 

31 

C.00632 

318 

300 

0.00090 

31 

0.25255 

87 

0.00934 

314 

3195.9 

343 

0.092 

32 

0.00950 

319 

400 

0.00121 

32 

0.25342 

88 

0.01248 

315 

3161.6 

341 

0.124 

32 

0.012G9 

321 

600 

0.00153 

32 

0.25430 

90 

0.01563 

317 

3127.5 

339 

0.156 

32 

0.01590 

322 

600 

0.00185 

32 

0.25520 

91 

0.01880 

318 

3093.6 

337 

0.188 

32 

0.01912 

323 

700 

0.00217 

33 

0.25611 

92 

0.02198 

319 

3059.9 

335 

0.220 

33 

0.02235 

324 

800 

0.00250 

34 

0.25703 

93 

0.02517 

321 

3026.4 

333 

0.253 

33 

0.02559 

326 

900 

0.00284 

34 

0.25796 

94 

0.02838 

322 

2993.1 

331 

0.286 

34 

0.02885 

328 

1000 

0.00318 

34 

0.25890 

95 

0.03160 

323 

2960.0 

329 

0.320 

34 

0.03213 

328 

1100 

0.00352 

35 

0.25985 

97 

0.03483 

325 

2927.1 

327 

0.354 

34 

0.03541 

329 

1200 

0.00387 

36 

0.26082 

98 

0.03808 

326 

2894.4 

325 

0.388 

35 

0.03870 

331 

1300 

0.00423 

36 

0.26180 

99 

0.04134 

327 

2861.9 

322 

0.423 

35 

0.04201 

332 

1400 

0.00459 

37 

0.26279 

101 

0.04461 

329 

2829.7 

320 

0.458 

36 

0.04533 

334 

1500 

0.00496 

37 

0.26380 

102 

0.04790 

331 

2797.7 

318 

0.494 

36 

0.04867 

336 

1600 

0.00533 

37 

0.26482 

103 

0.05121 

332 

2765.9 

316 

0.530 

36 

0.05203 

337 

1700 

0.00570 

38 

0.26585 

104 

0.05453 

333 

2734.3 

314 

0.566 

37 

0.05540 

339 

1800 

0.00606 

39 

0.26689 

105 

0.05786 

335 

2702.9 

312 

0.603 

37 

0.05879 

341 

1900 

0.00647 

40 

0.26794 

106 

0.06121 

337 

2671.7 

310 

0.640 

38 

0.06220 

343 

2000 

0.00687 

40 

0.26900 

107 

0.06458 

339 

2640.7 

308 

0.678 

38 

0.06563 

346 

2100 

0.00727 

41 

0.27007 

107 

0.06797 

341 

2609.9 

305 

0.716 

38 

0.06909 

349 

2200 

0.00768 

41 

0.27114 

107 

0.07138 

342 

2579.4 

303 

0.754 

39 

0.07258 

352 

2300 

0.00809 

42 

0.27221 

107 

0.07480 

344 

2549.1 

301 

0.793 

40 

0.07610 

354 

2400 

0.00851 

43 

0.27328 

107 

0.07824 

345 

2519.0 

298 

0.833 

40 

0.07964 

356 

2500 

0.00894 

44 

0.27435 

108 

0.08169 

347 

2489.2 

296 

0.873 

40 

0.08320 

359 

2600 

0.00938 

I 

44 

0.27543 

106 

0.08516 

348 

2459.6 

294 

0.913 

41 

0.08679 

362 

2700 

0.00982 

45 

0.27651 

108 

0.08864 

349 

2430.2 

292 

0.954 

42 

0.09041 

364 

2800 

0.01027 

46 

0.27759 

108 

0.09213 

351 

2401.0 

290 

0.996 

42 

0.09405 

367 

2900 

0.01073 

46 

0.27867 

106 

0.09564 

352 

2372.0 

287 

1.038 

42 

0.09772 

369 

3000 

0.01119 

47 

0.27975 

109 

0.09916 

353 

2343.3 

285 

1.080 

4(3 

0.10141 

372 

3100 

0.01166 

48 

0.28084 

110 

0.10269 

354 

2314.8 

282 

1.123 

43 

0.10513 

375 

3200 

0.01214 

49 

0.28194 

111 

0.10623 

355 

2286.6 

280 

1.166 

44 

0.10888 

377 

3300 

0.01263 

49 

0.28305 

111 

0.10978 

356 

2258.6 

278 

1.210 

45 

0.11265 

380 

3400 

0.01312 

51 

0.28416 

112 

0.11334 

357 

2230.8 

275 

1.255 

45 

0.11645 

383 

3500 

0.01363 

52 

0.28528 

113 

0.11691 

358 

2203.3 

273 

1.300 

46 

0.12028 

385 

3600 

0.01415 

53 

0.28641 

114 

0.12049 | 

359 

2176.0 

271 

1.346 

46 

0.12413 

388 

3700 

0.01468 

53 

0.28755 

115 

0.12408 

361 

2148.9 

268 

1.392 

47 

0.12801 

390 

3800 

0.01521 

54 

0.28870 

115 

0.12769 

362 

2122.1 

266 

1.439 

47 

0.13191 

393 

3900 

0.01575 

55 

0.28985 

116 

0.13131 

363 

2095.5 

263 

1.486 

48 

0.13584 

395 

4000 

0.01630 

56 

0.29101 

117 

0.13494 

364 

2069.2 

261 

1.534 

48 

0.13979 

398 

4100 

0.01686 

57 

0.29218 

119 

0.13858 

365 

2043.1 

258 

1.582 

49 

0.14377 

400 

4200 

0.01743 

58 

0.29337 

120 

0.14223 

366 

2017.3 

256 

1.631 

50 

0.14777 

403 

4300 

0.01801 

59 

0.29457 

121 

0.14589 

368 

1991.7 

253 

1.681 

50 

0.15180 

406 

4400 

0.01860 

61 

0.29578 

122 

0.14957 

369 

1966.4 

251 

1.731 

51 

0.15586 

408 

4500 

0.01921 

62 

0.29700 

123 

0.15326 

370 

1941.3 

248 

1.782 

62 

0.15994 

411 

4600 

0.01983 

62 

0.29823 

124 

0.15606 

371 

1916.5 

246 

1.834 

53 

0.16405 

413 

4700 

0.02045 

63 

0.29947 

125 

0.16067 

372 

1891.9 

243 

1.887 

53 

0.16818 

416 

4800 

0.02108 

65 

0.30072 

126 

0.16439 

373 

1867.6 

241 

1.940 

54 

0.17234 

419 

4900 

0.02173 

66 

0.30198 

127 

0.16812 

375 

1843.5 

239 

1.994 

55 

0.17653 

421 

5000 

0.02239 

67 

0.30325 

127 

0.17187 

378 

1819.6 

236 

2.049 

55 

0.18074 ' 

424 
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TABLE II. V=8£00 /. 8. —Continued. 


z _* 

z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

U 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.02239 

67 

0.30325 

127 

0.17187 

378 

1819.6 

236 

2.049 

55 

0.18074 

424 

5100 

0,0^306 

68 

0.30452 

128 

0.17565 

380 

1796.0 

233 

2.104 

56 

0.18498 

426 

5200 

0.02374 

70 

0.30580 

129 

0.17945 

381 

1772.7 

230 

2.160 

57 

0.18924 

429 

5300 

0.02444 

71 

0.30709 

129 

0.18326 

382 

1749.7 

227 

2.217 

58 

0.19353 

431 

5400 

0.02515 

72 

0.30838 

130 

0.18708 

382 

1727.0 

226 

2.275 

58 

0.19784 

434 

5500 

0.02587 

74 

0.30968 

130 

0.19090 

382 

1704.4 

223 

2.333 

59 

0.20218 

437 

5600 

0.02661 

75 

0.31098 

131 

0.19472 

382 

1682.1 

221 

2.392 

60 

0.20655 

440 

5700 

0.02736 

77 

0.31229 

132 

0.19854 

383 

1660.0 

219 

2.452 

61 

0.21095 

443 

5800 

• 0.02813 

78 

0.31361 

132 

0.20237 

383 

1638.1 

216 

2.513 

61 

0.21538 

445 

5900 

0.02891 

79 

0.31493 

133 

0.20620 

383 

1616.5 

212 

2.574 

62 

0.21983 

448 

6000 

0.02970 

81 

0.31626 

134 

0.21003 

382 

1595.3 

209 

2.636 

63 

0.22431 

452 

6100 

0.03051 

82 

0.31760 

134 

0.21385 

381 

1574.4 

207 

2.699 

64 

0.22883 

455 

6200 

0.03133 

84 

0.31894 

135 

0.21766 

380 

1553.7 

204 

2.763 

65 

0.23338 

458 

6300 

0.03217 

86 

0.32029 

135 

0.22146 

379 

1533.3 

201 

2.828 

66 

0.23796 

460 

6400 

0.03303 

88 

0.32164 

136 

0.22525 

379 

1513.2 

198 

2.894 

67 

0.24256 

463 

6500 

0.03391 

90 

0.32300 

136 

0.22904 

378 

1493.4 

195 

2.961 

68 

0.24719 

466 

6600 

0.03481 

91 

0.32436 

137 

0.23282 

377 

1473.9 

192 

3.029 

68 

0.25185 

468 

6700 

0.03572 

93 

0.32573 

138 

0.23659 

376 

1454.7 

190 

3.097 

69 

0.25653 

471 

6800 

0.03665 

95 

0.32711 

138 

0.24035 

375 

1435.7 

187 

3.166 

70 

0.26134 

474 

6900 

0.03760 

96 

0.32849 

138 

0.24410 

375 

1417.0 

185 

3.236 

71 

a 26598 

476 

7000 

0.03856 

98 

0.32987 

139 

0.24785 

376 

1398.5 

183 

3.307 

72 

0.27074 

480 

7100 

0.03954 

100 

0.33126 

140 

0.25161 

376 

1380.2 

179 

3.379 

73 

a 27554 

483 

7200 

0.04054 

102 

0.33366 

140 

0.25537 

374 

1362.3 

175 

3.452 

74 

0.28037 

485 

7300 

0.04156 

106 

0.33406 

140 

0.25911 

370 

1344.8 

.170 

3.5% 

75 

0.28522 

487 

7400 

0.04261 

107 

0.33546 

141 

0.26281 

366 

1327.8 

167 

3.601 

76 

0.29009 

489 

7500 

0.04368 

109 

0.33687 

141 

0.26647 

362 

1311.1 

164 

3.677 

77 

0.29498 

491 

7600 

0.04477 

111 

0.33828 

141 

0.27009 

359 

1294.7 

161 

3.754 

78 

0.29989 

493 

7700 

0.04588 

113 

0.33969 

141 

0.27368 

356 

1278.6 

156 

3,832 

79 

0.30482 , 

494 

7800 

0.04701 

115 

0.34110 

142 

0.27724 1 

352 

1263.0 

150 

3.911 

79 

a 30976 

497 

7900 

0.04816 

117 

0.34252 

143 

0.28076 | 

349 

1248.0 

144 

3.990 

80 

0.31473 

499 

8000 

0.04933 

120 

0.34395 

144 

0.28425 

344 

1233.6 

138 

4.070 

81 

0.31972 

503 

8100 

0.05053 

122 

0.34539 

145 

0.28769 

336 

1219.8 

134 

4.151 

82 

0.32475 

506 

8200 

0.05175 

125 

0.34684 

145 

0.29105 

328 

1206.4 

130 

4.233 

83 

0.32981 

508 

8300 

0.05300 

127 

0.34829 

144 

0.29433 

321 

1193.4 

126 

4.316 

84 

0.33489 

509 

8400 

0.05427 

129 

0.34973 

144 

0.29754 

313 

1180.8 

121 

4.400 

85 

0.33998 

510 

8500 

0.05556 

132 

0.35117 

143 

0.30067 

306 

1168.7 

117 

4.485 

86 

0.34508 

511 

8600 

0.05688 

135 

0.35260 

143 

0.30373 

299 

1157.0 

113 

4.571 

87 

0.35019 

512 

8700 

0.05823 

137 

0.35403 

142 

0.30672 

292 

1145.7 

110 

4.658 

88 

0.35531 

513 

8800 

0.05960 

139 

0.35545 

142 

0.30964 

285 

1134.7 

105 

4.746 

89 

0.36044 

513 

8900 

0.06099 

142 

0.35687 

142 

0.31249 

276 

1124.2 

99 

4.835 

90 

0.36557 

514 

9000 

0.06241 

144 

0.35829 

141 

0.31525 

266 

1114.3 

95 

4.925 

90 

0.37071 

515 

9100 

0.06385 

147 

0.35970 

140 

0.31791 

255 

1104.8 

92 

5.015 

91 

0.37586 

515 

9200 

0.06532 

150 

0.36110 

138 

0.32046 ! 

245 

1095.6 

89 

5.106 

92 

0.38101 

514 

9300 

0.06682 

152 

0.36248 

136 

0.32291 

235 

1086.7 

86 

5.198 

92 

0.38615 

514 

9400 

0.06834 

155 

0.36384 

134 

0.32526 

224 

1078.1 

84 

5.290 

93 

0.39129 

513 

9500 

0.06989 

158 

0.36518 

133 

0.32750 

212 

1069.7 

81 

5.383 

94 

0.39642 

513 

9600 

0.07147 

160 

0.36651 

131 

0.32962 

200 

1061.6 

78 

5.477 

94 

0.40155 

513 

9700 

0.07307 

163 

0.36782 

129 

0.33162 

189 

1053.8 

75 

5.571 

95 

0.40668 

512 

9800 

0.07470 

166 

0.36911 

128 

0.33351 

178 

1046.8 

73 

5.666 

96 

0.41180 

511 

9900 

0.07636 

168 

0.37039 

126 

0.33529 

169 

1089.0 

71 

5.762 

97 

0.41691 

511 

10000 

0.07804 

171 

0.37165 

125 

0.33698 

162 

1031.9 

71 

5.85© 

98 

0.42202 

509 
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TABLE II. V=S,SOO f. s. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.07804 

171 

0.37165 

125 

0.33698 

162 

1031.9 

71 

5.859 

98 

0.42202 

509 

10100 

0.07975 

173 

0.37290 

123 

0.33860 

156 

1024.8 

69 

5.957 

98 

a 42711 

507 

10200 

0.08148 

176 

0.37413 

121 

0.34016 

150 

1017.9 

68 

6.055 

99 

a 43218 

505 

10300 

0.08324 

179 

0.37534 

119 

0.34166 

144 

1011.1 

66 

6.154 

99 

0.43723 

503 

10400 

0.08503 

182 

0.37662 

117 

0.34310 

139 

1004.5 

65 

6.253 

100 

0.44226 

501 

10500 

0.08685 

184 

0.37769 

115 

0.34449 

132 

998.0 

63 

6.353 

100 

a 44727 

500 

10600 

0.08869 

187 

0.37884 

112 

0.34581 

126 

991.7 

62 

6.453 

101 

0.45227 

498 

10700 

0.09056 

190 

0.37997 

110 

0.34707 

120 

985.5 

60 

6.554 

102 

0.45725 

496 

10800 

0.09246 

192 

0.38107 

109 

0.34827 

114 

9/9.5 

59 

6.656 

103 

0.46221 

494 

10900 

0.09438 

195 

0.38216 

107 

0.34941 

108 

973.6 

57 

6.759 

103 

0.46715 

492 

11000 

0.09633 

198 

0.38323 

105 

0.35049 

101 

967.9 

56 

6.862 

104 

0.47207 

489 

11100 

0.09831 

200 

0.38428 

103 

0.35150 

94 

962.3 

56 

6.966 

104 

0.47696 

486 

11200 

0.10031 

203 

0.38531 

101 

0.35244 

89 

956.7 

55 

7.070 

105 

0.48182 

484 

11300 

0.10234 

206 

0.38632 

99 

0.35333 

84 

951.2 

54 

7.175 

105 

0.48666 

481 

11400 

0.16440 

208 

0.38731 

97 

0.35417 

79 

945.8 

53 

7.280 

106 

a 49147 

479 

11500 

0.10648 

211 

0.38828 

94 

0.35496 

75 

940.5 

52 

7.386 

107 

0.49626 

476 

11600 

0.10859 

214 

0.38922 

92 

0.35571 

70 

935.3 

51 

7.493 

107 

0.50102 

474 

11700 

0.11073 

216 

0.39014 

90 

0.35641 

65 

930.2 

50 

7.600 

108 

0.50576 

471 

11800 

0.11289 

219 

0.39104 

88 

0.35706 

59 

925.2 

50 

7.708 

108 

0.51047 

469 

11900 

0.11508 

222 

0.39192 

86 

0.35765 

55 

920.2 

49 

7.816 

109 

0.51516 

466 

12000 

0.11730 

224 

0.39278 

82 

0.35820 

53 

915.3 

49 

7.925 

110 

0.51982 

463 

12100 

0.11954 

227 

0.39360 

80 

0.35873 

52 

910.4 

49 

8.035 

110 

0.52445 

459 

12200 

0.12181 

230 

0.39440 

78 

0.35925 

51 

905.5 

49 

8.145 

111 

0.52904 

457 

12300 

0.12411 

233 

0.39518 

' 76 

0.35976 

50 

900.6 

48 

8.256 

111 

0.53361 

454 

12400 

0.12644 

235 

0.39594 

74 

* 0.36026 

47 

895.8 

47 

8.367 

112 

0.53815 

452 

12500 

0.12879 

238 

0.39668 

72 

0.36073 

45 

891.1 

47 

8.479 

112 

0.54267 

449 

12600 

0.13117 

240 

0.39740 

70 

0.36118 

43 

886.4 

47 

8.591 

113 

0.54716 

446 

12700 

0.13357 

243 

0.39810 

67 

0.36161 

41 

881.7 

46 

8.704 

114 

0.55162 

443 

12800 

0.13600 

246 

a 39877 

65 

0.36202 

40 

877.1 

45 

8.818 

114 

0.55605 

440 

12900 

0.13846 

249 

0.39942 

64 

0.36242 

38 

872.6 

45 

8.932 

115 

0.56045 

438 

13000 

0.14095 

251 

0.40006 

62 

0.36280 

35 

868.1 

44 

9.047 

115 

0.56483 

435 

13100 

0.14346 

254 

0.40068 

61 

0.36315 

34 

863.7 

44 

9.162 

116 

0.56918 

432 

13200 

0.14600 

257 

0.40129 

59 

0.36349 

33 

859.3 

44 

9.278 

117 

0. 57350 

429 

13300 

0.14857 

260 

0.40188 

57 

0.36382 

32 

854.9 

43 

9.395 

117 

0.57779 

427 

13400 

0.15117 

263 

0.40245 

55 

0.36414 

30 

850.6 

43 

9.512 

118 

0.58206 

424 

13500 

0.15380 

205 

0.40300 

54 

0.36444 

29 

846.3 

42 

9.630 

118 

0.58630 

422 

13600 

0.15645 

268 

0.40354 

52 

0.36473 

28 

842.1 

42 

9. 748 

119 

0.59052 

419 

13700 

0.15913 

270 

0.40406 

51 

0.36501 

27 

837.9 

41 

9.867 

120 

0.59471 

416 

13800 

0.16183 

273 

0.40457 

49 

0.36528 

25 

833.8 

41 

9.987 

120 

0.59887 

414 

13900 

0.16456 

276 

0.40506 

47 

0.36553 

24 

829.7 

41 

10.107 

121 

0.60301 

411 

14000 

0.16732 

279 

0.40553 

46 

0.36577 

24 

825.6 

40 

10.228 

121 

0.60712 

408 

14100 

0.17011 

282 

0.40599 

44 

0.36601 

24 

821.6 

40 

10.349 

122 

0. 61120 

406 

14200 

0.17293 

284 

0. 40643 

43 

0.36625 

23 

817.6 

39 

10.471 

123 

0.61526 

404 

14300 

0.17577 

287 

0.40686 

41 

0.36648 

23 

813.7 

39 

10.594 

123 

0.61930 

401 

14400 

0.17864 

290 

0.40727 

40 

0.36671 

22 

809.8 

39 

10.717 

124 

0.62331 

399 

14500 

0.18154 

293 

0.40767 

39 

0.36693 

22 

805.9 

39 

10.841 

124 

0. 62730 

396 

14600 

0.18447 

295 

0.40806 

38 

0.36715 

21 

802.0 

38 

10.965 

125 

0.63126 

394 

14700 

0.18742 

298 

0.40844 

36 

0.36736 

20 

798.2 

38 

11.090 

126 

0.63520 

392 

14800 

0.19040 

301 

0.40880 

35 

0.36756 

20 

794.4 

37 

11.216 

126 

0.63912 

389 

14900 

0.19341 

305 

0.40915 

34 

0.36776 

19 

790.7 

37 

11.342 

127 

0.64301 

387 

15000 

0.19646 

307 

0.40949 

33 

0.36795 

19 

787.0 

37 

11.469 

127 

0.64688 

385 
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TABLE II. V=3,800 f. 8. —Continued. 


z x 
z ~c 

A 

A 

B 

A 

log 3' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

15000 

0.19646 

307 

0.40949 

33 

0.36795 

19 

787.0 

37 

11.469 

127 

0.64688 

385 

15100 

0.19953 

310 

a 40982 

32 

0.36814 

18 

783.3 

37 

1L 596 

128 

0.65073 

383 

15200 

0.20263 

313 

0. 41014 

31 

0.36832 

18 

779.6 

36 

11.724 

129 

0.65456 

380 

15300 

0.20576 

316 

0.41045 

30 

0.36850 

18 

776.0 

36 

11.853 

129 

0.65836 

378 

15400 

0.20892 

319 

a 41075 

29 

0.36868 

18 

772.4 

36 

11.982 

130 

0.66214 

376 

15500 

a 21211 

321 

a 41104 

28 

0.36886 

18 

768.8 

36 

12.112 

130 

0.66590 

374 

15600 

0.21532 

324 

0.41132 

27 

0.36904 

17 

765.2 

36 

12.242 

131 

0.66964 

372 

15700 

0.21856 

327 

0.41159 

26 

*0.36921 

17 

761.6 

35 

12.373 

132 

0.67336 

370 

15800 

0.22183 

330 

a 41185 

25 

0.36938 

17 

758.1 

35 

12.505 

132 

a 67706 

368 

15900 

0.22513 

333 

0.41210 

24 

0.36955 

18 

754.6 

35 

12.637 

133 

0.68074 

365 

16000 

0.22846 

336 

0.41234 

23 

0.36973 

18 

751.1 

35 

12.770 

134 

0.68439 

363 

16100 

0.23182 

339 

0.41257 

23 

0.36991 

18 

747.6 

35 

12.904 

134 

0.68802 

362 

16200 

0.23521 

342 

0.41280 

23 

0.37009 

18 

744.1 

35 

13.038 

134 

0.69164 

359 

16300 

0.23863 

344 

0.41303 

22 

0.37027 

18 

740.6 

35 

13.172 

135 

0.69523 

358 

16400 

0.24207 

348 

0.41325 

21 

0.37045 

19 

737.1 

34 

13.307 

136 

0.69881 

356 

16500 

0.24555 

351 

0.41346 

20 

0.37064 

19 

733.7 

34 

13.443 

137 

0.70237 

354 

16600 

0.24906 

354 

0.41366 

20 

0.37083 

19 

730.3 

34 

13.580 

137 

0. 70591 

352 

16700 

0.25200 

357 

0.41386 

19 

0.37102 

20 

726.9 

34 

13.717 

138 

0.70943 

350 

16800 

0.25617 

360 

0.41405 

19 

a 37122 

20 

723.5 

33 

13.855 

139 

0.71293 

348 

16900 

0.25977 

363 

0.41424 

18 

0.37142 

20 

720.2 

34 

13.994 

139 

0.71641 

346 

17000 

0.26340 

366 

0.41442 

17 

0.37162 

21 

716.8 

34 

14.133 

140 

0.71987 

345 

17100 

0.26706 

369 

0.41459 

17 

0.37183 

21 

713.4 

33 

14.273 

141 

0.72332 

343 

17200 

0.27075 

373 

0.41476 

16 

0.37204 

22 

710.1 

33 

14.414 

141 

a 72675 

342 

17300 

0.27448 

376 

0.41492 

16 

0.37226 

22 

706.8 

33 

14.555 

142 

0.73017 

340 

17400 

0.27824 

379 

0.41508 

16 

0.37248 

23 

703.5 

33 

14.697 

143 

0.73357 

338 

17500 

0.28203 

382 

0.41524 

15 

0.37271 

23 

700.2 

33 

14.840 

143 

0.73695 

337 

17600 

0.28585 

385 

0.41539 

15 

0.37294 

23 

696.9 

33 

14.983 

144 

0.74032 

335 

17700 

0.28970 

388 

0.41554 

14 

a 37317 

24 

693.6 

32 

15.127 

144 

0.74367 

333 

17800 

0.29358 

391 

0.41568 

14 

a 37341 

25 

690.4 

32 

15.271 

145 

0. 74700 

332 

17900 

0.29749 

394 

0.41582 

14 

0.37366 

25 

687.2 

32 

15.416 

146 

0.75032 

330 

18000 

0.30143 

398 

0.41596 

14 

0.37391 

26 

684.0 

32 

15.562 

147 

0.75362 

329 

18100 

0.30541 

401 

0.41610 

13 

0.37417 

26 

680.8 

32 

15.709 

147 

0.75691 1 

327 

18200 

0.30942 

404 

0.41623 

13 

0.37443 

27 

677.6 

31 

15.856 

148 

0.76018 1 

326 

18300 

0.31346 

407 

0.41636 

13 

0.37470 

27 

674.5 

31 

16.004 

148 

0.76344 

324 

18400 

0.31753 

411 

0.41649 

13 

0.37497 

28 

671.4 

31 

16.152 

149 

0.76668 1 

323 

18500 

0.32164 

414 

0.41662 

13 

0.37525 

29 

668.3 

31 

16.301 

150 

0.76991 | 

322 

18600 

0.32579 

418 

0.41675 

12 

0.37554 

29 

665.2 

31 

16.451 

151 

0.77313 I 

320 

18700 

0.32996 

421 

0.41687 

12 

0.37583 

29 

662.1 

31 

16.602 

151 

0.77633 

319 

18800 

0.33417 

424 

a 41699 

12 

0.37612 

30 

659.0 

31 

16.753 

152 

0.77952 

317 

18900 

0.33841 

428 

0.41711 

11 

0.37642 

31 

655.9 

31 

16.905 

153 

0. 78209 

316 

19000 

0.34260 

431 

0.41722 

11 

0.37673 

31 

652.8 

31 

17.058 

154 

0.78585 

315 

19100 

0.34700 

434 

0.41733 

11 

0.37704 

32 

649.7 

30 

17.212 

154 

0.78900 

314 

19200 

0.35134 

438 

0.41744 

11 

0.37736 

32 

646.7 

30 

17.366 

155 

0. 79214 

312 

19300 

0.35572 

442 

0.41755 

11 

0.37768 

32 

643.7 

30 

17.521 

156 

0.79526 

311 

19400 

0.36014 

445 

0.41766 

11 

0.37800 

33 

640.7 

30 

17.677 

156 

0.79837 

310 

19500 

0.36459 

449 

0.41777 

11 

0.37833 

34 

637.7 

30 

17.833 

157 

0.80147 

309 

19600 

0.36906 

452 

0.41788 

11 

0.37867 

35 

634.7 

30 

17.990 

158 

0.80456 

308 

19700 

0.37360 

455 

0.41799 

11 

0.37902 

35 

631.7 

30 

1&148 

159 

0.80764 

307 

19800 

0.37815 

459 

0.41810 

11 

0.37937 

35 

62R 7 

29 

18.307 

159 

0.81071 

305 

19900 

0.38274 

463 

0.41821 

11 

0.37972 

36 

625.8 

29 

18.466 

160 

0.81376 

304 

20000 

0.38737 

467 

a 41832 

11 

0.38008 

36 

622.9 

29 

18.626 

1 160 

0.81680 

303 
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TABLE II. V=3,400 /. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

logB' 

A 

tt 

A 

T' 

A 

logQ, 

A 

0 

0.00000 

28 

0.25000 

83 

0.00000 

305 

3400.0 

355 

0.000 : 

29 

0.00000 

306 

100 

0.00028 

28 

0.25083 

84 

0.00305 

306 

3364.5 

353 

0.029 

30 

0.00306 

308 

200 

0.00056 

29 

0.25167 

85 

0.00611 

308 

3329.2 

351 

0.059 

30 

0.00614 

310 

300 

0.00085 

29 

0.25252 

86 

0.00919 

309 

3294.1 

348 

0.089 

31 

0.00924 

311 

400 

0.00114 

30 

0.25338 

87 

0.01228 

311 

3259.3 

346 

0.120 

31 

0.01235 

312 

500 

0.00144 1 

30 

0.25425 

89 

0.01539 

313 

3224.7 

344 

0-151 

31 

0.01547 

313 

600 

0.00174 

30 

0.25614 

90 

0.01852 

315 

3190.3 

343 

0.182 

31 

0.01860 

315 

700 

0.00204 

31 

0.25604 

91 

0.02167 

317 

3156.0 

341 

0.213 

32 

0.02175 

317 

800 

0.00235 

32 

0.^5695 

92 

0.02484 

319 

3121.9 

339 

0.245 

32 

0.02492 

319 

900 

0.00267 

32 

0.25787 

93 

0.02803 

321 

3088.0 

337 

0.277 

33 

0.02811 

320 

1000 

0.00299 

32 

0.25880 

94 

0.03124 

323 

3054.3 

335 

0.310 

33 

0.03131 

320 

1100 

0.00331 

33 

0.25974 

95 

0.03447 

325 

3020.8 

333 

0.343 

33 

0.03451 

321 

1200 

0.00364 

33 

0.26069 

97 

0.03772 

326 

2987.5 

331 

0.376 

34 

0.03772 

323 

1300 

0.00397 

34 

0.26166 

98 

0.04098 

328 

2954.4 

329 

0.410 

34 

0.04095 

326 

1400 

0.00431 

35 

0.26264 

99 

0.04426 

330 

2921.5 

327 

0.444 

34 

0.04421 

328 

1500 

0.00466 

35 

0.26363 

100 

0.04756 

331 

2888.8 

324 

0.478 

35 

0.04749 

329 

1600 

0.00501 

35 

0.26463 

101 

0.05087 

332 

2856.4 

322 

0.513 

35 

0.05078 

331 

1700 

0.00536 

36 

0.26564 

102 

0.05419 

334 

2824.2 

320 

0.548 

36 

0.05409 

333 

1800 

0.00572 

36 

0.26666 

102 

0.05753 

335 

2792.2 

318 

0.584 

36 

0.05742 

336 

1900 

0.00608 

37 

0.26768 

103 

0.06088 

336 

2760.4 

316 

0.620 

37 

0.06078 

339 

2000 

0.00645 

38 

0.26871 

103 

0.06424 

336 

2728.8 

314 

0.657 

37 

0.06417 

342 

2100 

0.00683 

38 

0.26974 

103 

0.06760 

337 

2697.4 

312 

0.694 

37 

0.06759 

345 

2200 

0.00721 

39 

0.27077 

104 

a 07007 

338 

2666.2 

310 

0.731 

38 

0.07104 

348 

2300 

0.00760 

40 

0.27181 

104 

0.07435 

339 

2635.2 

307 

0.709 

38 

0.07452 

351 

2400 

0.00800 

40 

0.27385 

105 

0.07774 

340 

2604.5 

305 

0.807 

39 

0.07803 

354 

2500 

0.00840 

41 

0.27390 

105 

0.08114 

341 

2574.0 

303 

0.846 

39 

0.08157 

356 

2600 

0.00881 

41 

0.27495 

105 

0.08465 

342 

2543.7 

301 

0.885 

39 

0.08513 

358 

2700 

0.00922 

42 

0.27600 

106 

0.08797 

343 

2513.6 

299 

0.924 

40 

0.08871 

361 

2800 

0.00964 

43 

0.27706 

106 

0.09140 

344 

2483.7 

297 

0.964 

41 

0.09232 

363 

2900 

0.01007 

43 

0.27812 

107 

0.09484 

346 

2454.0 

294 

1.005 

41 

0.09595 

366 

3000 

0.01050 

44 

0.27919 

109 

0.09830 

347 

2424.6 

291 

1.046 

41 

0.09961 

369 

3100 

0.01094 

45 

0.28028 

110 

0.10177 

348 

2395.5 

289 

1.087 

42 

0.10330 

371 

3200 

0.01139 

46 

0.28138 

111 

0.10525 

349 

2366.6 

286 

1.129 

42 

0.10701 

374 

3300 

0.01185 

47 

0.28249 

111 

0.10874 

350 

2338.0 

284 

1.171 

43 

0.11075 

376 

3400 

0.01232 

48 

0.28360 

112 

0.11224 

352 

2309.6 

282 

1.214 

44 

0.11451 

379 

3500 

0.01280 

48 

0.28472 

113 

0.11576 

353 

2281.4 

279 

1.258 

44 

0.11830 

381 

3600 

0.01328 

49 

0.28585 

114 

0.11929 

354 

2253.5 

277 

1.302 

45 

0.12211 

384 

3700 

0.01377 

50 

0.28699 

115 

0.12283 

355 

2225.8 

274 

1.347 

45 

0.12595 

386 

3800 

0.01427 

50 

0.28814 

116 

0.12638 

357 

2198.4 

272 

1.392 

46 

0.12981 

388 

3900 

0.01477 

51 

0.28930 

117 

0.12995 

358 

2171.2 

270 

1.438 

46 

0.13369 

391 

4000 

0.01528 

52 

0.29047 

117 

0.13353 

360 

2144.2 

267 

1.484 

47 

0.13760 

393 

4100 

0.01580 

54 

0.29164 

118 

0.13713 

361 

2117.6 

265 

1.531 

47 

0.14153 

396 

4200 

0.01634 

55 

0.29282 

119 

0.14074 

363 

2091.0 

263 

1.578 

48 

0.14549 

398 

4300 

0.01689 

55 

0.29401 

120 

0.14437 

364 

2064.7 

260 

1.626 

49 

0.14947 

401 

4400 

0.01744 

56 

0.29521 

120 

0.14801 

365 

2038.7 

258 

1.676 

49 

0.15348 

404 

4500 

0.01800 

57 

0.29641 

121 

0.15166 

366 

2012.9 

255 

1.724 

50 

0.15752 

406 

4600 

0.01857 

58 

0.29762 

122 

0.15582 

368 

1967.4 

253 

1.774 

51 

0.16158 

408 

4700 

0.01915 

60 

0.29884 

123 

0.15900 

369 

1962.1 

250 

1.826 

51 

0.16566 

411 

4800 

0.01975 

60 

0.30007 

1 123 

0.16269 

370 

1937.1 

248 

1.876 

52 

0.16977 

413 

4900 

0.02035 

61 

0.30130 

124 

0.16639 

372 

1912.8 

246 

1.928 

53 

0.17390 

410 

5000 

0.02096 

62 

0-30254 

125 

0.170U 

374 

1887.7 

243 

1.981 

53 

0.17806 

418 
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TABLE II. V^SjOOf. 8. —Continued. 


-X 
Z TT 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

tt 

A 

T ' 

A 

logQ 

A 

6000 

0.02096 

62 

0.30254 

126 

0.17011 

374 

1887.7 

243 

1.981 

63 

0. 17806 

418 

6100 

0.02168 

64 

0.30379 

125 

0.17385 

375 

1863.4 

241 

2.034 

54 

0.18224 

421 

6200 

0.02222 

65 

0.30504 

126 

0.17760 

376 

1839.3 

238 

2.088 

65 

0.18645 

424 

6300 

0.02287 

66 

0.30630 

127 

0.18136 

377 

1815.6 

236 

2.143 

55 

0.19059 

426 

6400 

0.02363 

67 

0.30757 

128 

0.18613 

378 

1792.0 

233 

2.198 

56 

0.19495 

429 

6500 

0.02420 

68 

0.30885 

129 

0.18891 

379 

1768.7 

231 

2.264 

57 

0.19924 

431 

6000 

0.02488 

70 

0.31014 

120 

0.10270 

379 

1745.6 

228 

2.311 

68 

0.20355 

434 

6700 

0.02568 

72 

0.31143 

130 

0.19649 

379 

1722.8 

226 

2.369 

59 

0.20789 

437 

6800 

0.02630 

73 

0.31273 

131 

0.20028 

380 

1700.2 

223 

2.428 

69 

0.21226 

439 

6000 

0.02703 

74 

0.31404 

131 

0.20408 

381 

1677.9 

220 

2.487 

60 

0.21665 

442 

6000 

0.02777 

75 

0.31635 

132 

0.20780 

383 

1665.9 

217 

2.647 

61 

0.22107 

445 

0100 

0.02862 

77 

0.31667 

133 

0.21172 

383 

1634.2 

214 

2.608 

62 

0.22562 

448 

6200 

0.02929 

78 

0.31800 

134 

0.21655 

382 

1612.8 

211 

2.670 

62 

0.23000 

451 

6300 

0.08007 

80 

0.31934 

135 

0.21937 

381 

1591.7 

209 

2.732 

63 

0.23451 

454 

6400 

0.68087 

82 

0.32060 

135 

0.22318 

380 

1570.8 

206 

2.795 

64 

0.23905 

457 

6600 

0.08169 

84 

0.32204 

136 

0.22698 

380 

1550.2 

204 

2.869 

65 

0.24352 

459 

6600 

0.08263 

85 

0.32340 

136 

0.23978 

380 

1529.8 

201 

2.924 

66 

0.24821 

462 

6700 

0.06338 

86 

0.32476 

137 

0.23458 

380 

1509.7 

198 

2.990 

67 

0.25283 

464 

6800 

0.03424 

87 

0.32613 

138 

0.23838 

380 

1489.9 

195 

3.057 

68 

0.25747 

467 

6000 

a 08511 

89 

0.32751 

138 

0.24218 

381 

1470.4 

192 

3.125 

68 

0.26214 

470 

7000 

0.06600 

91 

0.32889 

139 

0.24599 

380 

1461.2 

190 

3.193 

69 

0.26684 

473 

7100 

a 88601 

03 

0.33028 

140 

a 24979 

378 

1432.2 

187 

3.262 

71 

0.27157 

476 

7200 

0.08784 

95 

0.33168 

141 

0.25357 

375 

1413.5 

184 

3.333 

71 

0.27633 

479 

7300 

0.QB879 

07 

a 33300 

141 

a 26732 

373 

1305.1 

181 

3.404 

72 

0.28112 

482 

7400 

0.06976 

100 

0.33460 

141 

0.26105 

371 

1377.0 

178 

3.476 

73 

0.28694 

485 

7500 

0.04076 

102 

0.33691 

142 

0.26476 

368 

1359.2 

174 

3.549 

74 

0.29079 

489 

7600 

0.04178 

103 

0.33733 

142 

0.26844 

365 

1341.8 

170 

3.623 

75 

0.29568 

492 

7700 

0.04281 

105 

0.33875 

142 

0.27209 

363 

1324.8 

166 

3.698 

76 

0.30060 

494 

7800 

0.04386 

107 

0.34017 

143 

0.27572 

361 

1308.2 

162 

3.774 

77 

0.30564 

497 

7000 

0.04493 

109 

0.34160 

144 

0.27933 

$58 

1292.0 

157 

3.851 

78 

0.31051 

499 

8000 

0.04602 

111 

0.34304 

145 

0.28291 

354 

1276.3 

153 

3.929 

79 

0.31550 

502 

8100 

0.04713 

114 

0.34449 

145 

0.28645 

350 

1261.0 

148 

4.008 

80 

0.32052 

504 

8200 

0.04827 

116 

0.34604 

145 

0.28905 

346 

1246.2 

144 

4.088 

81 

0.32556 

505 

8300 

0.04943 

119 

a 34739 

145 

0.29341 

340 

1231.8 

140 

4.169 

82 

0.33061 

507 

8400 

0.05062 

121 

a 34884 

145 

0.29681 

336 

1217.8 

136 

4.251 

83 

0.33568 

508 

8600 

0.05183 

123 

0.35029 

145 

0.30016 

329 

1204.3 

131 

4.334 

83 

0.34076 

510 

8600 

0.05306 

126 

0.35174 

145 

0.30346 

323 

1191.2 

127 

4.417 

84 

0.34586 

511 

8700 

0.05432 

127 

a 35319 

145 

0.30668 

316 

1178.5 

122 

4.661 

85 

0.35097 

513 

8800 

0.06559 

130 

0.35464 

144 

0.30984 

308 

1166.3 

117 

4.586 

86 

0.35610 

514 

8000 

0.05680 

132 

0.35608 

144 

0.31292 

299 

1154.6 

112 

4.672 

87 

0.36124 

516 

9000 

0.05821 

135 

a 35752 

143 

0.31501 

290 

1143.4 

107 

4.759 

88 

0.36640 

517 

9100 

0.05956 

138 

0.35895 

142 

0.31881 

380 

1132.7 

103 

4.847 

89 

0.37157 

518 

9200 

0.06094 

140 

0.36037 

141 

0.32161 

270 

1122.4 

99 

4.936 

90 

0.87675 

518 

9300 

0.06234 

143 

0.36178 

140 

0.32431 

260 

1112.6 

96 

5.026 

90 

0.38193 

518 

9400 

0.06377 

146 

0.36318 

139 

0.32691 

260 

1102.9 

93 

5.116 

91 

a 38711 

518 

9500 

0.06522 

148 

0.36467 

138 

0.32941 

230 

1093.6 

90 

5.207 

92 

0.39229 

518 

9600 

0.06670 

151 

0.36696 

137 

0.33180 

228 

1084.6 

86 

5.299 

92 

0.39747 

518 

9700 

0.06821 

153 

0.36731 

135 

0.33308 

219 

1076.0 

83 

5.391 

93 

0.40265 

018 

9800 

0.06074 

155 

0.36867 

134 

0.33627 

209 

1067.7 

80 

5.484 

94 

a 40783 

618 

9000 

0.07129 

158 

0.37001 

133 

0.33836 

199 

1069.7 

77 

5.578 

95 

a 41301 

518 

10000 

0.07287 

161 

a 37B4 

131 

0.34035 

191 

1062.0 

76 

5.673 

96 

0.41819 

516 
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*SJ 

II 

olN 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T • 

A 

log Q 

A 

10000 

0.07287 

161 

0.37134 

131 

0.34035 

191 

1052.0 

76 

5.673 

96 

0.41819 

516 

10100 

0.07448 

163 

0.37265 

129 

0.34226 

383 

1044.4 

74 

5.769 

96 

0.42335 

515 

10200 

0.07611 

166 

0.37394 

127 

0.34409 

175 

1037.0 

73 

5.865 

97 

0.42850 

513 

10300 

0.07777 

169 

0.37521 

125 

0.34584 

167 

1029.7 

71 

5.962 

97 

0.43363 

512 

10400 

0.07946 

172 

0.37646 

123 

0.34751 

160 

1022.6 

69 

6.059 

98 

0.43875 

510 

10500 

0.08118 

174 

0.37769 

121 

0.34911 

152 

1015.7 

67 

6.157 

99 

0.44385 

509 

10600 

0.08292 

177 

0.37890 

120 

0 35063 

144 

1009.0 

65 

6.256 

100 

0.44804 

508 

10700 

0.08469 

179 

0.38010 

119 

0.35207 

136 

1002.5 

63 

6.356 

100 

0.45402 

507 

10800 

0.08648 

182 

0.38129 

117 

0.35343 

129 

906.2 

61 

6.456 

100 

0 46909 

505 

10000 

0.08830 

184 

0.38246 

115 

0.35472 

122 

990.1 

60 

6.556 

101 

0.46414 

503 

11000 

0.09014 

187 

0.38361 

113 

0.35594 

114 

984.1 

59 

6.657 

102 

0.46917 

500 

11100 

0.09201 

190 

0.38474 

111 

0.35708 

108 

978.2 

58 

6.759 

102 

0.47417 

498 

11200 

0.09391 

193 

0.38585 

108 

0.35816 

103 

972.4 

57 

6.861 

103 

0.47915 

495 

11300 

0.00584 

196 

0.38693 

107 

0.35019 

98 

966.7 

56 

6.964 

104 

0.48410 

493 

11400 

0.00780 

198 

0.38800 

104 

0.36017 

93 

961.1 

55 

7.068 

105 

0.48903 

491 

11500 

0.09978 

200 

0.38904 

102 

0.36110 

87 

955.6 

54 

7.173 

105 

0.49394 

489 

11600 

0.10178 

203 

0.39006 

101 

0.36197 

82 

950.2 

53 

7.278 

105 

0.49883 

487 

11700 

0.10381 

206 

0.39107 

98 

0.36279 

77 

044.9 

52 

7.383 

106 

0.50370 

484 

11800 

0.10587 

209 

0.39205 

96 

0.36356 

72 

939.7 

51 

7.489 

107 

0.50854 

481 

11900 

0.10796 

211 

0.39301 

93 

0.36428 

68 

934.6 

50 

7.596 

107 

0.51335 

478 

12000 

0.11007 

214 

0.39394 

90 

0.36496 

65 

029.6 

50 

7.703 

108 

0.51813 

475 

12100 

0.11221 

216 

0.39484 

87 

0.36561 

62 

924.6 

50 

7.811 

108 

0.52288 

472 

12200 

0.11437 

219 

0.39571 

85 

0.366® 

60 

919.6 

50 

7.919 

109 

0.52760 

470 

12300 

0.11656 

222 

0.39656 

82 

0.36683 

57 

914.6 

50 

8.028 

110 

0.58230 

467 

12400 

0.11878 

225 

0.39738 

80 

0.36740 

54 

909.6 

49 

8.138 

111 

0.58697 

464 

12500 

0.12103 

227 

0.39818 

78 

0.36794 

50 

904.7 

49 

8.249 

111 

0.54161 

461 

12600 

0.12330 

230 

0.39896 

76 

0.36844 

47 

899.8 

48 

8.360 

m 

0.54622 

458 

12700 

0.12560 

232 

0.39972 

74 

0.36891 

44 

805.0 

47 

8.471 

112 

0.55080 

456 

12800 

0.12792 

235 

0.40046 

72 

0.36935 

41 

890.3 

47 

8.583 

113 

0.55536 

454 

12900 

0.13027 

238 

0.40118 

70 

0.36076 

39 

885.6 

46 

8.696 

113 

0.55990 

451 

13000 

0.13265 

241 

0.40188 

68 

0.37015 

38 

881.0 

46 

8,809 

114 

0.56441 

448 

13100 

0.13506 

243 

0.40256 

67 

0.37053 

37 

876.4 

45 

8.923 

114 

0.56889 

445 

13200 

0.13749 

246 

0.40323 

65 

0.37090 

35 

871.9 

45 

9.037 

115 

0.57334 

442 

13300 

0.13995 

249 

0.40388 

63 

0.37125 

34 

867.4 

44 

9.152 

116 

0.57776 

440 

13400 

0.14244 

251 

0.40451 

61 

0.37159 

33 

863.0 

44 

9.268 

116 

0.58216 

437 

13500 

0.14495 

254 

0.40512. 

59 

0.37192 

31 

858.6 

44 

9.384 

117 

0.58653 

435 

13600 

0.14749 

257 

0.40571 

58 

0.37223 

29 

854.2 

43 

9.501 

117 

0.59088 

432 

13700 

0.15006 

260 

0.40629 

56 

0.37252 

28 

849.9 

43 

9.618 

118 

0.59520 

429 

13800 

0.15266 

263 

0.40685 

54 

0.37280 

26 

845.6 

42 

9.736 

119 

0.59949 

427 

13900 

0.15529 

265 

0.40739 

53 

0.37306 

25 

841.4 

42 

9.855 

119 

0.60376 

424 

14000 

0.15794 

268 

0.40792 

51 

0.37331 

25 

837.2 

41 

9.974 

120 

0.60800 

421 

14100 

0.16062 

271 

0.40843 

50 

0.37356 

23 

833.1 

41 

10.094 

120 

0.61221 

419 

14200 

0.16333 

273 

0.40893 

48 

0.37380 

23 

829.0 

40 

10.214 

121 

0.61640 

416 

14300 

0.16606 

276 

0.40941 

47 

0.37403 

22 

825.0 

40 

10.335 

121 

0.62056 

413 

14400 

0.16882 

279 

0.40988 

45 

0.37425 

21 

821.0 

40 

10.456 

122 

0.62469 

411 

14500 

0.17161 

282 

0.41033 

44 

0.37446 

21 

817.0 

39 

10.578 

123 

0.62880 

409 

14600 

0.17443 

284 

0.41077 

42 

0.37467 

20 

813.1 

39 

iO. 701 

124 

0.63289 

406 

14700 

0.17727 

287 

0.41119 

41 

0.37487 

19 

809.2 

39 

10.825 

124 

0.63695 

404 

14800 

0.18014 

290 

0.41160 

39 

0.37506 

18 

805.3 

39 

10.949 

124 

0.64099 

401 

14900 

0.18304 

293 

0.41199 

38 

0.37524 

18 

801.4 

38 

11.073 

125 

0.64500 

399 

15000 

0.18597 

290 

0.41237 

36 

0.37542 

.17 

797.6 

1 37 

11.196 

126 

0.64899 

396 
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TABLE II. V=J,400 /. 8. —Continued. 



A 

A 

H 

A 

logS' 

A 

li 

A 

T' 

A 

log Q 

A 

15000 

0.18597 

296 

0.41237 

36 

0.37542 

17 

797.6 

37 

11.198 

126 

0.64899 

396 

15100 

0.18893 

299 

0.41273 

35 

0.37559 

17 

793.9 

37 

11.324 

126 

0.65295 

394 

15200 

0.19192 

301 

0.41308 

34 

0.37576 

17 

790.2 

37 

11.450 

127 

0 65389 

3°2 

15300 

0.19493 

304 

0.41342 

33 

0.37593 

17 

786.5 

37 

11.577 

127 

0.66081 

330 

15400 

0.19797 

307 

0.41375 

32 

0.37610 

17 

782.8 

37 

11.704 

128 

0.66471 

338 

15500 

0.20104 

310 

0.41407 

31 

0.37627 

16 

779 1 

36 

11.832 

129 

0.66.359 

3 5 

15600 

0.20414 

313 

0.41438 

30 

0.37643 

16 

775.5 

36 

11.961 

129 

0.67244 

3S3 

15700 

0.20727 

316 

0.41468 

29 

0.37659 

15 

771.9 

36 

12 090 

130 

0 67627 

391 

15S00 

0.21043 

318 

0.41497 

28 

0.37674 

16 

768.3 

36 

12 220 

130 

0 r ‘V \ 

373 

15900 

0.21361 

321 

0.41525 

28 

0.37690 

15 

764.7 

36 

12.350 

131 

0. GSiVi 

373 

16000 

0.21682 

324 

0.41553 

27 

0.37705 

16 

761.1 

35 

12.431 

132 

o. gs ;02 

C74 

16100 

0.22006 

327 

0.41580 

26 

0.37721 

15 

757.5 


,r -‘ '’13 


.. 

27" 

16200 

0.22333 

331 

0.41606 

25 

0.37736 

16 

754 0 


’ i 



r » 

16300 

0.22664 

333 

0.41631 

24 

0.37752 

16 

750.5 





; 

16400 

0.22997 

336 

0.41655 

23 

0 37768 

16 

747 0 

35 

1> U 




16500 

0.23333 

339 

0.41678 

22 

0 37784 

16 

743 5 

35 

1.; ; !.) 




16600 

0.23672 

342 

0.41700 

23 

0 37800 

16 

740.0 

3C- 

1 ,. JS<> 




16700 

0.24014 

345 

0.41723 

21 

0 37816 

17 

736 5 

34 

13 416 




16800 

0.24359 

348 

0.41744 

20 

0 37833 

16 

733 1 

34 

13 552 




16900 

0.24707 

351 

a 41764 

20 

0.37849 

17 

729.7 

34 

13.689 

ia 



17000 

0.25058 

354 

a 41784 

19 

0.37866 

17 

726.3 

34 

13.826 

138 

w... 


17100 

0 25412 

357 

0.41803 

18 

0 37883 

18 

722.9 

34 

13.964 

138 

0. •. ■’ • 


17200 

0.25769 

360 

0.41821 

18 

0 37901 

18 

719 5 

34 

14.102 

139 

o ; 


17300 

0.26129 

363 

0.41839 

17 

0.37919 

19 

716.1 

33 

14.241 

140 

0.731.1 


17400 

0.26492 

366 

0.41856 

17 

0.37938 

19 

7128 

33 

14.381 

141 

0.73821 

"48 

17500 

0.26858 

369 

0.41873 

16 

0.37957 

19 

709.5 

33 

14.522 

141 

0.741 9 

346 

17600 

0.27227 

373 

0.41889 

16 

0.37978 

20 

706.2 

33 

14.663 

142 

0.74515 

344 

17700 

0.27600 

376 

0.41905 

15 

0.37996 

20 

702.9 

33 

14.805 

143 

0.74859 

342 

17800 

0.27976 

379 

0.41920 

15 

0 38016 

20 

699.6 

33 

14.948 

143 

0.752 1 

341 

17900 

0.28355 

382 

0.41935 

14 

0.38036 

21 

696.3 

32 

15.091 

144 

0.75342 

339 

18000 

0.28737 

385 

0.41949 

14 

0.38057 

22 

693.1 

32 

15.235 

145 

0.75881 

338 

18100 

0.29122 

388 

0.41963 

14 

0 38079 

22 

689 9 

32 

15.380 

145 

0 76219 

336 

18200 

0 29510 

392 

0.41977 

13 

0 38101 

23 

686 7 

32 

15.525 

146 

0 7633 5 

334 

18300 

0.29902 

395 

0.41990 

13 

0.38124 

23 

683.5 

32 

15.671 

147 

0.76889 

333 

18400 

0.30297 

398 

0.42003 

13 

0.38147 

24 

680.3 

32 

15.818 

147 

0.77222 

332 

18500 

0.30695 

401 

0.42016 

13 

0.38171 

24 

677.1 

32 

15.965 

148 

0.77554 

330 

18600 

0.31096 

405 

0.42029 

12 

0.38195 

25 

673.9 

31. 

16.113 

149 

0.77884 

328 

18700 

0.31501 

408 

0.42041 

12 

0.38220 

26 

670 8 

31 

16.262 

149 

0.78212 

327 

18800 

0.31909 

411 

0 42053 

12 

0.38246 

26 

667.7 

31 

16.411 

150 

0.78539 

326 

18900 

0.32320 

414 

0.42065 

11 

0.38272 

26 

664.6 

31 

16.561 

151 

0.78865 

324 

19000 

0.32734 

418 

0.42076 

11 

0.38298 

27 

661.5 

31 

16.712 

152 

0.79189 

323 

19100 

0.33152 

421 

0.42087 

11 

0.38325 

28 

658.4 

31 

16.864 

152 

0 79512 

321 

19200 

0.33573 

424 

0.42098 

11 

0.38353 

28 

655.3 

31 

17.016 

153 

0.79833 

320 

19300 

0.33997 

428 

0.42109 

11 

0.38381 

29 

652.2 

30 

17.169 

154 

0.80153 

319 

19400 

0.34425 

432 

0.42120 

11 

0.38410 

30 

649.2 

30 

17.323 

154 

0.80472 

318 

19500 

0.34857 

435 

0.42131 

11 

0.38440 

30 

646.2 

30 

17.477 

155 

0.80790 

316 

19600 

0.35292 

438 

0.42142 

11 

0.38470 

30 

643.2 

30 

17.632 

156 

0.81106 

315 

19700 

0.35730 

442 

0.42153 

11 

0.38500 

31 

640.2 

30 

17.788 

157 

0.81421 

314 

19800 

0.36172 

445 

0.42164 

11 

0.38531 

32 

637.2 

30 

17.945 

157 

0.81735 

313 

19900 

0.36617 

449 

0.42175 

10 

0.38563 

32 

634.2 

30 

18.102 

158 

0.82048 

311 

20000 

0.37066 

453 

0.42185 

10 

0.38595 

33 

631.2 

30 

18.260 

158 

0.82350 

310 
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TABLE II. V=S,500 f. ». 


z - x 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

0 

0.00000 

26 

0.25000 

84 

0.00000 

300 

3500.0 

360 

0.000 

30 

0.00000 

304 

100 

0.00026 

27 

0.25084 

85 

0.00300 

301 

3464.0 

358 

0.030 

29 

0.00304 

305 

200 

0.00053 

27 

0.25169 

85 

0.00601 

302 

3428.2 

356 

0.059 

29 

0.00609 

307 

300 

0.00080 

28 

0.25254 

87 

0.00903 

304 

3392.6 

354 

0.088 

29 

0.00916 

308 

400 

0.00108 

28 

0.25341 

88 

0.01207 

306 

3357.2 

352 

0.117 

30 

0.01224 

310 

500 

0.00136 

28 

0.25429 

88 

0.01513 

307 

3322.0 

350 

0.147 

30 

0.01534 

312 

600 

0.00164 

29 

0.25517 

90 

0.01820 

309 

3287.0 

348 

0.177 

30 

0.01846 

313 

700 

0.00193 

29 

0.25607 

90 

0.02129 

310 

3252.2 

346 

0.207 

31 

0.02159 

314 

800 

0.00222 

30 

0.25697 

91 

0.02439 

311 

3217.6 

344 

0.238 

31 

0.02473 

316 

900 

0.00252 

30 

0.25788 

92 

0.02750 

313 

3183.2 

342 

0.269 

32 

0.02789 

318 

1000 

0.00282 

30 

0.25880 

94 

0.03063 

315 

3149.0 

340 

0.301 

32 

0.03107 

318 

1100 

0.00312 

31 

0.25974 

94 

0.03378 

316 

3115.0 

339 

0.333 

32 

0.03425 

319 

1200 

0.00343 

31 

0.26068 

95 

0.03694 

317 

3081.1 

336 

0.365 

33 

0.03744 

320 

1300 

0.00374 

32 

0.26163 

96 

0.04011 

319 

3047.5 

334 

0.398 

33 

0.04064 

322 

1400 

0.00406 

33 

0.26259 

97 

0.04330 

321 

3014.1 

332 

0.431 

33 

0.04386 

325 

1500 

0.00439 

33 

0.26356 

97 

0.04651 

322 

2980.9 

330 

0.464 

34 

0.04711 

327 

1600 

0.00472 

33 

0.26453 

98 

0.04973 

324 

2947.9 

328 

0.498 

34 

0.05038 

330 

1700 

0.00505 

34 

0.26551 

99 

0.05297 

325 

2915.1 

326 

0.532 

35 

0.05368 

331 

1800 

0.00539 

34 

0.26650 

100 

0.05622 

327 

2882.5 

323 

0.567 

35 

0.05699 

333 

1900 

0.00573 

35 

0.26750 

100 

0.05949 

329 

2850.2 

322 

0.602 

35 

0.06032 

335 

2000 

0.00608 

35 

0.26850 

101 

0.06278 

330 

2818.0 

319 

0.6S7 

36 

0.06367 

338 

2100 

0.00643 

36 

0.26951 

102 

0.06608 

332 

2786.1 

317 

0.673 

36 

0.06705 

340 

2200 

0.00679 

37 

0.27053 

103 

0.06940 

334 

2754.4 

315 

0.709 

36 

0.07045 

342 

2300 

0.00716 

37 

0.27156 

104 

0.07274 

336 

2722.9 

313 

0.745 

37 

0.07387 

344 

2400 

0.00753 

38 

0.27260 

104 

0.07610 

337 

2691.6 

310 

0.782 

37 

0.07731 

347 

2500 

0.00791 

38 

0.27364 

104 

0.07947 

339 

2660.6 

309 

0.819 

38 

0.08078 

349 

2600 

0.00829 

39 

0.27468 

105 

0.08286 

341 

2629.7 

306 

0.857 

39 

0.08427 

351 

2700 

0.00868 

39 

0.27573 

106 

0.08627 

343 

2599.1 

304 

0.896 

39 

0.08778 

354 

2800 

0.00907 

40 

0.27679 

107 

0.08970 

344 

2568.7 

302 

0.935 

39 

0.09132 

356 

2900 

0.00947 

41 

0.27786 

107 

0.09313 

345 

2538.5 

299 

0.974 

40 

0.09488 

358 

3000 

0.00988 

41 

0.27893 

107 

0.09658 

347 

2508.6 

297 

1.014 

40 

0.09846 

360 

3100 

0.01029 

42 

0.28000 

108 

0.10005 

348 

2478.9 

295 

1.054 

41 

0.10206 

362 

3200 

0.01071 

43 

0.28108 

109 

0.10353 

350 

2449.4 

293 

1.095 

41 

0.10568 

364 

3300 

0.01114 

44 

0.28217 

110 

0.10703 

351 

2420.1 

290 

1.136 

42 

0.10932 

368 

3400 

0.01158 

44 

0.28327 

110 

0.11054 

352 

2391.1 

289 

1.178 

42 

0.11300 

370 

3500 

0.01202 

45 

0.28437 

111 

0.11406 

353 

2362.2 

285 

1.220 

42 

0.11670 

373 

3600 

0.01247 

46 

0.28548 

112 

0.11759 

354 

2333.7 

284 

1.262 

43 

0.12043 

375 

3700 

0.01293 

47 

0.28660 

113 

0.12113 

355 

2305.3 

281 

1.305 

44 

0.12418 

378 

3800 

0.01340 

47 

0.28773 

113 

0.12468 

356 

2277.2 

279 

1.349 

44 

0.12796 

381 

3900 

0.01387 

48 

0.28886 

114 

0.12824 

358 

2247.3 

277 

1.393 

45 

0.13177 

384 

4000 

0.01435 

49 

0.29000 

114 

0.13182 

359 

2221.6 

274 

1.438 

45 

0.13561 

386 

4100 

0.01484 

50 

0.29114 

115 

0.13541 

360 

2194.2 

272 

1.483 

46 

0.13947 

389 

4200 

0.01534 

51 

0.29229 

116 

0.13901 

361 

2167.0 

270 

1.529 

46 

0.14336 

391 

4300 

0.01585 

52 

0.29345 

116 

0.14262 

362 

2140.0 

267 

1.575 

47 

0.14727 

394 

4400 

0.01637 

52 

0.29461 

118 

0.14624 

363 

2113.3 

265 

1.622 

48 

0.15121 

397 

4500 

0.01689 

53 

0.29579 

118 

0.14987 

364 

2086.8 

262 

1.670 

48 

0.15518 

400 

4600 

0.01742 

55 

0.29697 

120 

0.15351 

365 

2060.6 

260 

1.718 

49 

0.15918 

402 

4700 

0.01797 

55 

0.29817 

120 

0.15716 

366 

2034.6 

258 

1.767 

49 

0.16320 

408 

4800 

0.01852 

57 

0.29937 

121 

0.16082 

368 

2008.8 

255 

1.816 

50 

0.16725 

405 

4900 

0.01909 

57 

0.30058 

122 

0.16450 

370 

1983.3 

253 

1.866 

51 

0.17133 

410 

5000 

0.01966 

59 

0.30180 

123 

0.16820 

371 

1958.0 

250 

1.917 

61 

0.17543 

413 
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inoalls’ ballistic tables. 


TABLE II. V **3,500 f. «.—Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.01966 

59 

0.30180 

123 

0.16820 

371 

1958.0 

250 

1.917 

51 

0.17543 

413 

5100 

0.02025 

59 

0.30303 

125 

6.17191 

372 

1933.0 

248 

1.968 

52 

0.17956 

416 

5200 

0.02084 

61 

0.30428 

125 

0.17563 

373 

1908.2 

246 

2.020 

53 

0.18372 

418 

5300 

0.02145 

62 

0.30553 

125 

0.17936 

373 

1883.6 

243 

2.073 

54 

0.18790 

421 

5400 

0.02207 

62 

0.30678 

127 

0.18309 

374 

1859.3 

240 

2.127 

54 

0.19211 

424 

5500 

0 02269 

64 

0.30805 

127 

0.18683 

375 

1835.3 

238 

2.181 

55 

0.19635 

427 

5600 

0.02333 

66 

0.30932 

129 

0.19058 

376 

1811.5 

236 

2.236 

56 

0.20062 

429 

5700 

0.02399 

66 

0.31061 

129 

0.19434 

377 

1787.9 

233 

2.292 

56 

0.20491 

432 

5800 

0.02465 

68 

0.31190 

129 

0.19811 

378 

1764.6 

230 

2.348 

57 

0.20923 

435 

5000 

0.02533 

69 

0.31319 

131 

0.20189 

379 

1741.6 

228 

2.405 

58 

0.21358 

438 

6000 

0.02602 

70 

0.31450 

132 

0.20568 

380 

1718.8 

226 

2.463 

59 

0.21796 

440 

6100 

0.02672 

72 

0.31582 

133 

0.20948 

381 

1696.2 

223 

2.522 

59 

0.22236 

443 

6200 

0.02^44 

73 

0.31715 

133 

0.21329 

381 

1673.9 

220 

2.581 

60 

0.22679 

446 

6300 

0.02817 

74 

0.31848 

134 

0.21710 

381 

1651.9 

217 

2.641 

61 

0.23125 

449 

6400 

0.02891 

76 

0.31982 

135 

0.22091 

381 

1630.2 

215 

2.702 

62 

0.23574 

451 

6500 

0.02967 

77 

0.32117 

136 

0.22472 

380 

1808.7 

212 

2.764 

63 

0.24025 

454 

6600 

0.03044 

79 

0.32253 

136 

0.22852 

380 

1587.5 

210 

2.827 

63 

0.24479 

457 

6700 

0.03123 

80 

0.32389 

136 

0.23232 

380 

1566.5 

206 

2.890 

64 

0.24936 

459 

6800 

0.03203 

82 

0.32525 

137 

0.23612 

380 

1545.9 

204 

2.954 

65 

0.25395 

462 

6900 

0.03285 

84 

0.32662 

138 

0.23992 

379 

1525.5 

202 

3.019 

66 

0.25857 

465 

7000 

0.03369 

85 

0.32800 

140 

0.24371 

378 

1505.3 

199 

3.085 

67 

0.26322 

469 

7100 

0.03454 

87 

0.32940 

140 

0.24749 

377 

1485.4 

196 

3.152 

68 

0.26791 

471 

7200 

0.03541 

89 

0.33080 

140 

0.25126 

376 

1465.8 

193 

3.220 

69 

0.27262 

473 

7300 

0.03630 

90 

0.33220 

141 

0.25502 

376 

1446.5 

189 

3.289 

70 

0.27735 

476 

7400 

0.03720 

92 

0.33361 

141 

0.25878 

375 

1427.6 

186 

3.359 

71 

0.28211 

479 

7500 

0.03812 

94 

0.33502 

141 

0.26253 

375 

1409.0 

183 

3.430 

72 

0.28690 

481 

7600 

0.03906 

96 

0.33643 

142 

0.26628 

374 

1390.7 

179 

3.502 

72 

0.29171 

484 

7700 

0.04002 

98 

0.33785 

142 

0.27002 

373 

1372.8 

176 

3.574 

73 

0.29655 

486 

7800 

0.04100 

99 

0.33927 

142 

0.27375 

371 

1355.2 

173 

3.647 

74 

0.30141 

488 

7900 

0.04199 

101 

0.34069 

143 

0.27746 

369 

1337.9 

169 

3.721 

75 

0.30629 

491 

8000 

0.04300 

104 

0.34212 

143 

0.28115 

366 

1321.0 

165 

3.796 

76 

0.31120 

496 

8100 

0.04404 

106 

0.34355 

143 

0.28481 

363 

1304.5 

160 

3.872 

77 

0.31616 

499 

8200 

0.04510 

108 

0.34498 

144 

0.28844 

359 

1288.5 

157 

3.949 

78 

0.32115 

500 

8300 

0.04618 

110 

0.34642 

144 

0.29203 

355 

1272.8 

152 

4.027 

79 

0.32615 

502 

8400 

0.04728 

112 

0.34786 

144 

0.29558 

351 

1267.6 

148 

4.106 

80 

0.33117 

504 

8500 

0.04840 

115 

0.34930 

145 

0.29909 

346 

1242.8 

144 

4.186 

81 

0.33621 

505 

8600 

0.04955 

117 

0.35075 

145 

0.30255 

341 

1228.4 

140 

4.267 

82 

0.34126 

507 

8700 

0.05072 

119 

0.35220 

145 

0.30596 

335 

1214.4 

136 

4.349 

83 

0.34633 

510 

8800 

0.05191 

121 

0.35365 

145 

0.30931 

328 

1200.8 

131 

4.432 

84* 

0.35143 

513 

8900 

0.05312 

124 

0.35510 

146 

0.31259 

321 

1187.7 

125 

4.516 

85 

0.35656 

515 

9000 

0.05436 

126 

0.35656 

147 

0.31580 

312 

1175.2 

119 

4.601 

86 

0.36171 

518 

9100 

0.05562 

129 

0.35803 

146 

0.31892 

304 

1163.3 

114 

4.687 

87 

0.36689 

519 

9200 

0.05691 

131 

0.35949 l 

144 

0.32196 

295 

1151.9 

110 

4.774 

87 

0.37208 

521 

9300 

0.05822 

134 

0.36093 

143 

0.32491 

285 

1140.9 

107 

4.861 

88 

0.37729 

522 

9400 

0.05956 

136 

0.36236 

142 

0.32776 

275 

1130.2 

103 

4.949 


0.38251 

522 

9500 

0.06092 

138 

0.36378 

141 

0.33051 

266 

1119.9 

99 

5.038 

90 

0.38773 

522 

9600 

0.06230 

141 

0.36519 

139 

0.33317 

257 

1110.0 

95 

5.128 


0.39295 

523 

9700 

0.06371 

143 

0.36658 

139 

0.33574 

247 

1100.5 

92 

5.218 


0.39818 

524 

9800 

0.06514 

140 

0.36797 j 

137 

0.33821 

237 

1091.3 

88 

5.309 

91 

0.40342 

524 

9900 

0.06660 

149 

0.36934 

136 

0.34058 

228 

1082.6 

85 

5.400 

92 

0.40866 

525 

10000 

0.06809 

151 

0.37070 

136 

0.34286 

218 

1074.0 

83 

5.492 

93 

0.41391 

525 
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TABLE II. V==S } 500f. 8. —Continued. 


7 X 

z ~c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

u 

A 

Tl 

A 

logd 

A 

10000 

0.06809 

151 

0.37070 

136 

0.34286 

218 

1074.0 

83 

5.492 

93 

0.413S1 

525 

10100 

0.06960 

154 

0.37205 

136 

0.34504 

209 

1065.7 

81 

5.585 

94 

a 41916 

524 

10200 

0.07114 

157 

0.37342 

135 

0.34713 

199 

1057.6 

78 

5.679 

95 

0.42440 

523 

10300 

0.07271 

159 

0.37477 

133 

0.34912 

190 

1049.8 

76 

5.774 

96 

0.42963 

521 

10400 

0.07430 

162 

0.37610 

131 

0.36102 

182 

1042.2 

74 

5.870 

96 

0.43484 

519 

10500 

0.07562 

164 

0.37741 

128 

0.35284 

173 

1034.8 

72 

5.966 

97 

0.44003 

517 

10600 

0.07756 

167 

0.37869 

127 

0.35457 

165 

1027.6 

70 

6.063 

97 

0.44520 

516 

10700 

0.07923 

169 

0.37996 

124 

0.35622 

157 

1020.6 

68 

6.160 

98 

0.45036 

514 

10800 

0.08092 

172 

0.38120 

123 

0.35779 

149 

1013.8 

65 

6.258 

99 

0.45550 

512 

10900 

0.08264 

175 

0.38243 

121 

0.35928 

142 

1007.3 

63 

6.357 

100 

0.46062 

511 

11000 

0.08439 

177 

0.38364 

120 

0.36070 

135 

1001.0 

62 

6.457 

100 

0.46573 

510 

11100 

0.08616 

180 

0.38484 

118 

0.36305 

128 

994.8 

61 

6.557 

101 

0.47083 

509 

11200 

0-08796 

183 

0.38602 

116 

0.36333 

121 

988.7 

60 

6.658 

101 

0.47592 

508 

11300 

0.08979 

185 

0.38718 

113 

0.36454 

114 

982.7 

59 

6.759 

102 

0.48100 

504 

11400 

0.09164 

188 

0.38831 

112 

0.36568 

107 

976.8 

57 

6.861 

103 

0.48604 

502 

11600 

0.09352 

191 

0.38943 

109 

0.36675 

101 

971.1 

57 

6.964 

103 

0.49108 

499 

11600 

0.09543 

193 

0.39052 

107 

0.36776 

95 

965.4 

55 

7.067 

104 

0.49605 

497 

11700 

0.09736 

196 

0.32159 

105 

0.36871 

90 

959.9 

54 

7.171 

104 

0.50102 

495 

11800 

0.09932 

198 

0.39264 

103 

0.36961 

85 

954.5 

53 

7.275 

105 

0.50597 

492 

11900 

0.10130 

201 

0.39367 

100 

0.37046 

80 

949.2 

53 

7.380 

106 

0.61089 

489 

12000 

0.10331 

204 

0.39467 

98 

0.37126 

75 

943.9 

52 

7.486 

106 

0.51578 

488 

12100 

0.10535 

206 

0.3956o 

96 

0.37201 

71 

938.7 

52 

7.592 

107 

0.52066 

486 

12200 

0.10741 

209 

0.39661 

94 

0.37272 

67 

933.5 

51 

7.699 

107 

0.52552 

483 

12300 

0.10950 

212 

0.39755 

91 

0.37339 

63 

928.4 

51 

7.806 

108 

0.53035 

480 

12400 

0.11162 

214 

0.39846 

90 

0.37402 

59 

923.3 

51 

7.914 

109 

0.53515 

477 

12500 

0.11376 

217 

0.39936 

87 

0.37461 

56 

918.2 

49 

8.023 

109 

0.53992 

474 

12600 

a 11593 

220 

0.40023 

85 

0.37517 

53 

913.3 

49 

8.132 

110 

0.54466 

472 

12700 

0.11813 

222 

0.40108 

83 

0.37570 

50 

908.4 

49 

8.242 

110 

0.54938 

469 

12800 

0.12035 

225 

0.40191 

81 

0.37620 

48 

903.5 

48 

8.352 

111 

0.55407 

467 

12900 

0.12260 

228 

0.40272 

78 

0.37668 

46 

898.7 

47 

8.463 

112 

0.55874 

463 

13000 

0.12488 

230 

0.40350 

76 

0.37714 

43 

894.0 

47 

8.575 

112 

0.56337 

460 

13100 

0.12718 

233 

0.40426 

73 

0.37757 

41 

889.3 

46 

8.687 

113 

0.56797 

457 

13200 

0.12951 

236 

0.40499 

71 

0.37798 

39 

884.7 

46 

8.800 

113 

0.57254 

455 

13300 

0.13187 

238 

0.40570 

70 

0.37837 

37 

880.1 

46 

8.913 

114 

0.57709 

453 

13400 

0.13425 

241 

0.40640 

68 

0.37874 

35 

875.5 

45 

9.027 

115 

0.58162 

450 

13500 

0.13666 

244 

0.40708 

66 

0.37909 

33 

871.0 

45 

9.142 

115 

0.58611 

447 

13600 

0.13910 

246 

a 40774 

64 

0.37942 

32 

866.5 

44 

9.257 

116 

0.59058 

444 

13700 

0.14156 

249 

0.40838 

62 

0.37974 

30 

862.1 

43 

9.373 

116 

0.59503 

441 

13800 

0.14405 

252 

0.40900 

61 

0.38004 

29 

857.8 

43 

9.489 

117 

0.59944 

439 

13900 

0.14657 

254 

a 40961 

59 

0.38033 

28 

853.5 

43 

9.606 

117 

0.60383 

436 

14000 

0.14911 

257 

0.41020 

56 

0.38061 

26 

849.2 

42 

9.723 

118 

0.60819 

434 

14100 

0.15168 

260 

0.41076 

54 

0.38087 

25 

845.0 

42 

9.841 

119 

0.61253 

431 

14200 

0.15428 

263 

0.41130 

53 

0.38112 

23 

840.8 

42 

9.960 

119 

0.61684 

428 

14300 

0.15691 

266 

a 41183 

51 

0.38135 

22 

836.6 

41 

10.079 

120 

0.62112 

426 

14400 

0.15957 

268 

0.41234 

50 

0.38157 

21 

832.5 

41 

10.199 

120 

0.62538 

424 

14500 

0.16225 

271 

0.41284 

49 

0.38178 

20 

828.4 

40 

10.319 

121 

0.62962 

421 

14600 

0.16496 

274 

0.41333 

47 

0.38198 

20 

824.4 

40 

10.440 

122 

0.63383 

418 

14700 

0.16770 

276 

0.41380 

46 

0.38218 

19 

820.4 

40 

10.562 

123 

0.63801 

416 

14800 

a 17046 

279 

0.41426 

45 

0.88237 

19 

816.4 

39 

10.685 

123 

0.64217 

414 

14900 

0.17326 

282 

0.41471 

43 

0.38356 

18 

812.5 

39 

10.808 

124 

0.64631 

4U 

15000 

0.17607 

285 

0.41514 

41 

0.38274 

18 

808.6 

39 

10.932 

124 

0.65042 

408 
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Ingalls’ ballistic tables. 


TABLE II. V=3,500f. t. —Contiimed. 


z c 

A 

A 

H 

A 

log B' 

A 

U 

A 

T 

A 

logQ 

\ 

A 

15000 

a 17607 

285 

0.41514 

41 

a88274 

18 

808.6 

39 

10.932 

124 

0.65042 

408 

15100 

a 17892 

288 

0.41555 

39 

0.38292 

17 

804.7 

39 

11.056 

125 

0.65450 

405 

15200 

a 18180 

290 

a 41594 

38 

0.38309 

17 

800.8 

38 

11.181 

125 

0.65855 

403 

15300 

a 18470 

293 

a 41632 

38 

a 38326 

16 

797.0 

38 

11.306 

125 

0.66258 

401 

15400 

a 18763 

296 

a 41670 

36 

a 38342 

15 

793.2 

38 

11.431 

126 

0.66659 

399 

15500 

a 19069 

299 

0.41706 

35 

0.38357 

15 

789.4 

37 

11.557 

127 

0.67058 

396 

15600 

a 19358 

302 

a 41741 

33 

a38372 

14 

785.7 

37 

11.684 

127 

0.67454 

394 

15700 

a 19660 

304 

a 41774 

33 

0.38386 

14 

782.0 

37 

11.811 

128 

0.67848 

392 

15800 

0.19964 

307 

0.41807 

32 

0.38400 

14 

778.3 

37 

11.939 

129 

0.68240 

390 

15900 

0.20271 

310 

a 41839 

30 

0.38414 

13 

774.6 

36 

12.068 

i 129 

0.68630 

387 

16000 

a 20581 

313 

a 41869 

27 

a 38427 

13 

771.0 

36 

12.197 

, 130 

0.69017 

384 

16100 

a 20894 

316 

a 41896 

26 

a 38440 

13 

767.4 

36 

12.327 

131 

0.69401 

382 

16200 

a 21210 

319 

a 41922 

25 

a 38453 

13 

763.8 

36 

12.458 

131 

0.69783 

380 

16300 

a 21529 

322 

a 41947 

25 

0.38466 

13 

760.2 

36 

12.589 

132 

0.70163 

379 

16400 

a 21851 

325 

a 41972 

24 

a 38479 

14 

756.6 

36 

12.721 

133 

0.70542 

376 

16500 

a 22176 

328 

a 41996 

24 

0.38493 

14 

753.0 

35 

12.854 

133 

0.70918 

374 

16600 

a 22504 

330 

0.42020 

23 

0.38507 

14 

749.5 

35 

12.987 

134 

0.71292 

373 

16700 

a 22834 

333 

0.42043 

23 

0.38521 

14 

746.0 

35 

13.121 

134 

0.71665 

371 

16800 

a 23167 

336 

0.42066 

22 

0.38535 

14 

742.5 

34 

13.255 

135 

0.72036 

369 

16900 

a 23503 

339 

0.42088 

22 

0.38549 

14 

739.1 

35 

13.390 

135 

0.72405 

366 

17000 

a 23842 

342 

a42110 

20 

0.38563 

14 

735.6 

35 

13.525 

136 

0.72771 

364 

17100 

a 24184 

345 

a 42130 

17 

a 38577 

14 

732.1 

34 

13.661 

137 

0.73135 

362 

17200 

0.24529 

348 

0.42147 

17 

0.38591 

14 

728.7 

34 

13.798 

137 

0.73497 

360 

17300 

a 24877 

351 

a 42164 

17 

0.38605 

15 

725.3 

34 

13.935 

138 

0.73857 

359 

17400 

a 25228 

354 

0.42181 

16 

a 38820 

15 

721.9 

33 

14.073 

139 

0.74216 

357 

17o00 

0.25582 

358 

a 42197 

16 

0.38635 

16 

718.6 

34 

14.212 

140 

0.74573 

355 

17600 

0.25940 

361 

0.42213 

16 

0.38651 

16 

715.2 

33 

14.352 

141 

0.74928 

354 

17700 

a 26301 

364 

0.42229 

16 

0.38667 

17 

711.9 

33 

14.493 

141 

0.75282 

352 

17800 

0.26665 

367 

0.42245 

15 

0.38664 

17 

708.6 

33 

14.634 

142 

0.75134 

350 

17900 

0.27032 

370 

0.42260 

15 

0.38701 

18 

705.3 

33 

14.776 

142 

0.75984 

349 

18000 

0.27402 

373 

0.42275 

14 

0.38719 

18 

702.0 

33 

14.918 

143 

0.76333 

346 

18100 

0.27775 

376 

0.42289 

13 

0.38737 

19 

698.7 

32 

15.061 

143 

0.76679 

344 

18200 

0.28151 

379 

0.42302 

13 

0.38756 

19 

695.5 

33 

15.204 

144 

0.77023 

343 

18300 

0.28630 

382 

0.42315 

13 

0.38775 

20 

692.2 

33 

15.348 

144 

0.77366 

341 

18400 

0.2891 2 

385 

0.42328 

13 

0.38795 

20 

688.9 

32 

15.492 

145 

0.77707 

340 

18500 

0.29297 

389 

0.42341 

13 

a 38815 

20 

685.7 

31 

15.637 

146 

0.78047 

339 

18600 

0.29686 

392 

0.42354 

12 

0.38835 

21 

682.6 

32 

15.783 

147 

0.78386 

337 

18700 

0.30078 

395 

a 42366 

12 

0.38856 

22 

679.4 

31 

15.930 

148 

0.78723 

335 

18800 

0.30473 

399 

0.42378 

12 

0.38878 

22 

676.3 

32 

16.078 

149 

0.79058 

334 

18900 

0.30872 

402 

0.42390 

12 

0.38900 

22 

673.1 

31 

16.227 

149 

0.79392 

332 

19000 

0.31274 

404 

0.42402 

11 

0.38922 

23 

670.0 

31 

16.376 

149 

0.79724 

331 

19100 

0.31678 

408 

0.42413 

11 

0.38945 

23 

666.9 

31 

16.525 

149 

0.80055 

329 

19200 

0.32086 

411 

0.42424 

11 

0.38968 

24 

663.8 

30 

16.674 

151 

0.80384 

328 

19300 

0.32497 

415 

0.42435 

11 

0.38992 

25 

660.8 

30 

16.825 

151 

0.80712 

326 

19400 

0.32912 

419 

0.42446 

11 

a 39017 

25 

657.8 

30 

ia976 

152 

0.81038 

325 

19500 

0.33331 

421 

0.42457 

11 

0.39042 

26 

654.8 

30 

17.128 

153 

0.81363 

324 

19600 

0.33752 

425 

0.42468 

11 

0.39068 

27 

651.8 

30 

17.281 

153 

0.81687 

323 

19700 

0.34177 

429 

0.42479 

11 

0.39095 

27 

648.8 

30 

17.434 

155 

0.82010 

322 

19800 

0.34606 

434 

0.42490 

11 

0.39122 

28 

645.8 

29 

17.589 

155 

0.82332 

320 

19900 

0.35038 

436 

0.42501 

9 

0.39150 

28 

642.9 

29 

17.744 

156 

0.82652 

319 

20000 

0.35474 

440 

0.42510 

9 

0.39178 

29 

640.0 

29 

17.900 

157 

0.82971 j 

317 
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A 

A 

H 

A 

log W 

A 

U 

A 

T' 

A 

lot Q 

A 

0 

aooooo 

25 

0.25000 

82 

0.00000 

296 

3600.0 

366 

a 000 

29 

aooooo 

291 

100 

a 00025 

25 

0.25082 

82 

0.00296 

298 

3563.4 

364 

0.029 

28 

0.00291 

294 

200 

0.00050 

26 

a 25164 

84 

0.00594 

ms 

3527.0 

362 

0.057 

28 

0.00585 

296 

300 

a 00076 

26 

a 25248 

85 

0.00892 

300 

3490.8 

360 

0.085 

28 

0.00881 

297 

400 

a 00102 

26 

0.25333 

86 

a 01192 

302 

3454.8 

358 

0.113 

29 

0.01178 

300 

600 

0.00128 

27 

0.25419 

86 

0.01494 

303 

3419.0 

356 

0.142 

29 

0.01478 

302 

600 

a 00155 

27 

a 25505 

87 

a 01797 

304 

3383.4 

354 

0.171 

30 

0.01780 

305 

700 

0.00182 

28 

0.25592 

88 

a 02101 

306 

3348.0 

352 

0.201 

30 

0.02085 

306 

800 

0.00210 

28 

0.25680 

90 

0.02407 

308 

3312.8 

350 

0.231 

30 

0.02391 

308 

900 

0.00238 

28 

0.25770 

90 

a 02715 

309 

3277.8 

348 

0.261 

31 

0.02699 

311 

1000 

0.00266 

29 

0.25860 

91 

0.03024 

310 

3243.0 

346 

a 292 

31 

0.03010 

313 

1100 

0.00295 

29 

0.25951 

91 

0.03334 

312 

3208.4 

344 

0.323 

31 

0.03323 

316 

1200 

0.00324 

30 

0.26042 

92 

0.03646 

313 

3174.0 

342 

0.354 

32 

0.03639 

318 

1300 

0.00354 

30 

0.26134 

93 

0.03959 

314 

3139.8 

340 

0.386 

32 

0.03957 

320 

1400 

0.00384 

30 

0.26227 

94 

0.04273 

316 

3105.8 

338 

0.418 

32 

0.04277 

322 

1500 

0.00414 

31 

0.26321 

95 

0.04589 

318 

3072.0 

336 

0.450 

33 

0.04599 

324 

1600 

0.00445 

31 

0.26416 

96 

0.04907 

319 

3038.4 

334 

0.483 

33 

0.04923 

327 

1700 

0.00476 

32 

0.26512 

97 

0.05226 

321 

3005.0 

332 

0.516 

34 

0.05250 

329 

1800 

0.00508 

32 

0.26609 

97 

0.05547 

323 

2971.8 

330 

0.550 

34 

0.05579 

331 

1900 

0.00540 

33 

0.26706 

99 

0.05870 

325 

2938.8 

328 

0.584 

34 

0.05910 

334 

2000 

a 00573 

34 

0.26806 

101 

0.06195 

326 

2906.0 

326 

0.618 

35 

0.06244 

336 

2100 

0.00607 

34 

a 26906 

101 

0.06521 

327 

2873.4 

324 

0.653 

35 

0.06580 

338 

2200 

0.00641 

34 

0.27007 

103 

0.06848 

329 

2841.0 

321 

a 688 

36 

0.06918 

341 

2300 

0.00675 

35 

0.27110 

103 

0.07177 

331 

2808.9 

319 

a 724 

36 

0.07259 

343 

2400 

0.00710 

35 

0.27213 

103 

0.07508 

333 

2777.0 

317 

a 760 

36 

0.07602 

345 

2500 

0.00745 

36 

0.27316 

104 

0.07841 

335 

2745.3 

315 

0.796 

37 

a 07947 

347 

2600 

0.00781 

37 

0.27420 

105 

0.08176 

336 

2713.8 

313 

0.833 

37 

0.08294 

349 

2700 

0.00818 

37 

0.27525 

105 

0.06512 

337 

2682.5 

311 

a 870 

37 

0.08643 

352 

2800 

0.00855 

38 

0.27630 

106 

a 08849 

339 

2651.4 

308 

0.907 

38 

0.08995 

354 

2900 

0.00693 

38 

a 27736 

107 

0.09188 

341 

2620.6 

306 

0.945 

38 

0.09349 

356 

3000 

0.00931 

39 

0.27843 

107 

0.09529 

343 

2590.0 

303 

a 983 

39 

0.00705 

357 

3100 

0.00970 

39 

0.27950 

107 

0.09872 

345 

2559.7 

301 

1.022 

39 

a 10062 

359 

3200 

0.01009 

40 

0.28057 

108 

a 10217 

346 

2529.6 

299 

1.061 

40 

a 10421 

362 

3300 

0.01049 

41 

0.28165 

109 

0.10563 

347 

2499.7 

297 

1.101 

40 

0.10783 

364 

3400 

a 01090 

42 

a 28274 

110 

a 10910 

348 

2470.0 

294 

1.141 

41 

0.11147 

367 

3500 

0.01132 

42 

0.28384 

110 

a 11258 

349 

2440.6 

292 

1.182 

41 

0.11514 

369 

3600 

0.01174 

43 

0.28494 

111 

0.11607 

350 

2411.4 

289 

1.223 

42 

0.11883 

371 

3700 

0.01217 

44 

0.28605 

112 

a 11957 

352 

2382.5 

287 

1.265 

42 

0.12254 

374 

3800 

0.01261 

45 

a 28717 

113 

a 12309 

353 

2353.8 

285 

1.307 

42 

0.12628 

376 

3900 

0.01306 

45 

0.28830 

113 

0.12662 

354 

2325.3 

283 

1.349 

43 

0.13004 

378 

4000 

a 01351 

46 

0.28943 

114 

0.13016 

355 

2297.0 

281 

1.392 

44 

0.13382 

379 

4100 

0.01397 

47 

0.29057 

115 

0.13371 

357 

2268.9 

278 

1.436 

44 

0.13761 

382 

4200 

0.01444 

48 

0.29172 

116 

0.13728 

358 

2241.1 

276 

1.480 

45 

0.14143 

384 

4300 

0.01492 

48 

0.29288 

117 

0.14086 

359 

2213.5 

273 

1.525 

46 

0.14527 

387 

4400 

0.01530 

49 

0.29405 

117 

0.14445 

360 

2186.2 

271 

1.571 

46 

0.14914 

390 

4500 

0.01589 

50 

0.29522 

118 

0.14805 

362 

2159.1 

269 

1.617 

47 

0.15304 

393 

4600 

0.01639 

51 

0.29640 

119 

0.15167 

363 

2132.2 

267 

1.664 

47 

0.15697 

395 

4700 

0.01690 

52 

0.29759 

120 

0.15530 

364 

2105.5 

264 

1.711 

48 

0.16092 

398 

4800 

0.01742 

53 

0.29879 

120 

0.15894 

365 

2079.1 

262 

1.759 

48 

a 16490 

401 

4900 

0.01795 

53 

0.29999 

121 

0.16259 

366 

2052.9 

259 

1.807 

49 

0.16891 

404 

5000 

0.01848 

55 

a 30120 

122 

0.16625 

367 

2027.0 

257 

1.856 

50 

a 17296 

406 
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TABLE II. V=S,600 /. ». —Continued. 



A 

A 

H 

A 

log B’ 

A 

u 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

5000 

0.01848 

55 

a 30120 

122 

a 16625 

367 

2027.0 

257 

1.856 

50 

a 17295 

406 

5100 

0.01903 

55 

a 30942 

123 

a 16992 

368 

2001.3 

255 

1.906 

50 

a 17701 

409 

5200 

0.01958 

57 

0.30365 

123 

a 17360 

369 

1975.8 

252 

1.956 

51 

a 18110 

412 

5300 

0.02015 

58 

0.30488 

124 

a 17729 

370 

195a 6 

250 

2.007 

52 

a 18522 

414 

5400 

0 02073 

59 

a 30612 

125 

a 18009 

371 

1925.6 

247 

2.059 

52 

a 18936 

417 

5500 

0.02132 

60 

0.30737 

126 

a 18470 

372 

1900.9 

245 

2.111 

53 

a 19353 

420 

5600 

0.02192 

61 

0.30663 

126 

a 18842 

374 

1876.4 

242 

2.164 

54 

a 19773 

423 

5700 

0.02253 

61 

0.30989 

127 

a 19216 

375 

1852.2 

240 

2.218 

54 

a 20196 

426 

5800 

0.02314 

63 

a 31116 

127 

0.19591 

376 

1828.2 

237 

2.272 

55 

a 20622 

429 

5900 

0.02377 

65 

0.31243 

129 

0.19967 

377 

1804. o 

236 

2.327 

55 

a 21051 

432 

6000 

0.02442 

66 

0.31372 

130 

a 20343 

377 

1781.0 

232 

2.382 

56 

a 21483 

434 

6100 

0.02508 

67 

a 31502 

130 

a 20720 

378 

1757.8 

229 

2.438 

57 

a 21917 

437 

6200 

0.02575 

68 

0.31632 

131 

0.21098 

379 

1734.9 

227 

2.495 

58 

0.22354 

440 

6300 

0.02643 

69 

a 31763 

131 

a 21477 

380 

1712.2 

224 

2.553 

59 

a 22794 

443 

6400 

0.02712 

71 

0.31894 

133 

a 21857 

381 

1689.8 

222 

2.612 

60 

a 23237 

446 

6500 

0 02783 

72 

0.32027 

133 

0.22238 

381 

1667.6 

219 

2.672 

61 

a 23683 

448 

6600 

0.02855 

73 

0.32160 

133 

a 22619 

381 

1645.7 

216 

2.733 

62 

a 24131 

451 

6700 

0.02928 

75 

a 32293 

135 

0.23000 

381 

1624.1 

213 

2.795 

62 

a 24582 

454 

6800 

0.03003 

77 

0.32428 

135 

a 23381 

380 

1602.8 

210 

2.857 

63 

a 25036 

457 

6900 

0.03060 

78 

0.32563 

136 

a 23761 

380 

1581.8 

208 

2.920 

64 

a 25493 

460 

7000 

0.03158 

79 

a 32699 

137 

a 24141 

379 

1561.0 

206 

2.984 

64 

a 26953 

463 

7100 

0.03237 

81 

0.32836 

138 

a 24520 

378 

1540.4 

203 

3.048 

65 

a 26416 

465 

7200 

0 03318 

83 

0.32974 

138 

a 24898 

378 

1520.1 

200 

3.113 

66 

a 26881 

468 

7300 

0.03401 

84 

a 33112 

139 

a 25276 

377 

1500.1 

196 

3.179 

67 

a 27349 

470 

7400 

0.03485 

86 

a 33251 

140 

a 25653 

377 

1480.5 

193 

3.246 

68 

0.27819 

473 

7500 

0.03571 

87 

0.33391 

140 

a 26030 

376 

1461.2 

191 

3.314 

69 

0.28292 

476 

7600 

0.03658 

89 

a 33531 

141 

0.26406 

376 

1442.1 

188 

3.383 

70 

a 28768 

479 

7700 

0.03747 

91 

a 33672 

141 

a 26782 

376 

1423.3 

184 

3.453 

71 

0.29247 

481 

7800 

0.03838 

93 

a 33813 

142 

a 27158 

375 

1404.9 

181 

3.524 

72 

0.29728 

484 

7900 

0.03931 

95 

0.33955 

143 

a 27538 

374 

1386.8 

178 

3.596 

73 

a 30212 

488 

8000 

0 04026 

97 

a 34098 

144 

a 27907 

372 

1369.0 

176 

3.669 

74 

a 30700 

492 

8100 

0 04123 

99 

a 34242 

145 

a 28279 

370 

1351.4 

172 

3.743 

74 

0.31192 

495 

8200 

0.04222 

100 

0.34387 

146 

0.28649 

368 

1334.2 

168 

3.817 

75 

0.31687 

498 

8300 

0.04322 

102 

0.34533 

145 

a 29017 

365 

1317.4 

164 

3.892 

76 

a 32185 

499 

8400 

0-04424 

105 

a 34678 

146 

0.29382 

362 

1301.0 

160 

3.968 

77 

0.32684 

501 

8500 

0-04529 

107 

a 34824 

145 

0.29744 

358 

1285.0 

156 

4.045 

78 

0.33185 

503 

8600 

0.04636 

109 

a 34969 

146 

a 30102 

354 

1269.4 

152 

4.123 

79 

0-33688 

505 

8700 

a 04745 

111 

a 35115 

146 

0.30456 

349 

1254.2 

149 

4.202 

80 

0.34193 

509 

8800 

0.04856 

113 

a 35261 

146 

0.30805 

344 

1239.3 

144 

4.282 

81 

0.34702 

512 

8900 

0.04969 

115 

a 35407 

146 

a 31149 

339 

1224.9 

137 

4.363 

82 

a 35214 

515 

9000 

a 05084 

118 

0.35553 

149 

a 31488 

333 

1211.2 

131 

4.445 

83 

0.35729 

517 

9100 

a 06202 

120 

0.35702 

147 

a 31821 

326 

1198.1 

126 

4.528 

84 

0.36246 

519 

9200 

a 05322 

123 

a 35849 

147 

a 32147 

319 

1185.5 

122 

4.612 

85 

0.36765 

520 

9300 

a 06445 

125 

a 35996 

146 

a 32466 

311 

1173.3 

118 

4.697 

86 

0.37285 

520 

9400 

a 05570 

127 

a 36142 

145 

a 32777 

302 

1161.5 

114 

4.783 

87 

0.37805 

521 

9500 

0.05697 

130 

0.36287 

144 

a 33079 

293 

1150.1 

110 

4.870 

88 

0.38326 

521 

9600 

a 05827 

132 

0.36431 

143 

a 33372 

283 

1139.1 

106 

4.958 

89 

a 38847 

521 

9700 

a 06959 

134 

a 36574 

142 

a 33665 

274 

1128.5 

102 

5.047 

89 

0.39368 

522 

9800 

a 06093 

137 

a 36716 

142 

0.33929 

263 

1118.3 

98 

5.136 

90 

a 39890 

523 

9900 

a 06230 

140 

0.36858 

141 

a 34192 

254 

1108.5 

95 

5.226 

90 

a 40413 

523 

10000 

a 06370 

142 

0.36999 

141 

a 34446 

244 

1099.0 

92 

5.316 

92 

a 40936 

524 
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TABLE II. V=S,600f. 8. —Continued. 


Z T 

A 

A 

H 

A 

log S' 

A 

U 

A 

T' 

A 

logQ 

A 

10000 

0.06370 

142 

0.36999 

141 

0.34446 

244 

1099.0 

92 

5.316 

92 

0.40936 

524 

10100 

a 06512 

145 

0.37140 

141 

0.34690 

235 

1089.8 

89 

5.408 

92 

0.41460 

525 

10200 

0.06667 

147 

0.37281 

141 

0.34925 

225 

1080.9 

86 

5.500 

93 

0.41985 

523 

10300 

a 06804 

150 

0.37422 

138 

0.35150 

216 

1072.3 

84 

5.593 

93 

0.42511 

525 

10400 

a 06954 

152 

0.37560 

136 

0.35366 

207 

1063.9 

81 

5.686 

94 

0.43036 

524 

10500 

0.07106 

155 

0.37696 

134 

0.35573 

198 

1055.8 

79 

5.780 

95 

0.43560 

523 

10600 

0.07261 

157 

0.37830 

132 

0.35771 

189 

1047.9 

76 

5.875 

95 

0.44083 

523 

10700 

a 07418 

160 

0.37962 

130 

0.35960 

180 

1040.3 

74 

5.970 

96 

0.44606 

523 

10800 

0.07578 

162 

0.38092 

129 

0.36140 

171 

1032.9 

71 

6.066 

97 

0.45129 

522 

10900 

0.07740 

165 

0.38221 

127 

0.36311 

162 

1025.8 

68 

6.163 

98 

0.45651 

522 

11000 

a 07905 

168 

0.38348 

126 

0.36473 

154 

1019.0 

66 

6.261 

99 

0.46173 

522 

11100 

0.08073 

171 

0.38474 

124 

0.36627 

146 

1012.4 

65 

6.360 

99 

0.46695 

520 

11200 

0.08244 

173 

0.38598 

122 

0.36773 

139 

1005.9 

64 

6.459 

100 

0.47215 

517 

11300 

0.08417 

176 

0.38720 

120 

0.36912 

132 

999.5 

62 

6.559 

100 

0.47732 

515 

11400 

0.08593 

178 

0.38840 

118 

0.37044 

125 

993.3 

61 

6.659 

101 

0.48247 

512 

11500 

0.08771 

181 

0.38958 

115 

0.37169 

118 

987.2 

59 

6.760 

102 

0.48759 

510 

11600 

0.08952 

184 

0.39073 

113 

0.37287 

112 

981.3 

58 

6.862 

102 

0.49269 

508 

11700 

0.09136 

186 

0.39186 

111 

0.37399 

106 

975.5 

56 

6.964 

103 

0.49777 

505 

11800 

0.09322 

188 

0.39297 

109 

0.37505 

100 

969.9 

55 

7.067 

103 

0.50282 

503 

11900 

0.09510 

191 

0.39406 

107 

0.37605 

94 

964.4 

54 

7.170 

104 

0.50785 

501 

12000 

0. 09701 

194 

0.39513 

104 

0.37699 

88 

959.0 

55 

7.274 

104 

0.51286 

499 

12100 

0.09895 

196 

0.39617 

102 

0.37787 

83 

953.5 

55 

7.378 

105 

0.51785 

497 

12200 

0.10091 

199 

0.39719 

99 

0.37870 

78 

948.0 

54 

7.483 

106 

0.52282 

494 

12300 

a 10290 

202 

0.39818 

98 

0.37948 

73 

942.6 

53 

7.589 

107 

0.52776 

492 

12400 

0.10492 

204 

0.39916 

96 

0.38021 

69 

937.3 

52 

7.696 

107 

0.53268 

489 

12500 

a 10696 

207 

0.40012 

94 

0.38090 

65 

932.1 

52 

7.803 

108 

0.53757 

486 

12600 

a 10903 

210 

0.40106 

91 

0.38155 

61 

926.9 

51 

7.911 

108 

0.54243 

483 

12700 

a 11113 

212 

0.40197 

89 

0.38216 

58 

921.8 

50 

8.019 

109 

0.54726 

481 

12800 

0.11325 

215 

0.40286 

88 

0.38274 

55 

916.8 

49 

8.128 

109 

0.55207 

478 

12900 

0.11540 

218 

0.40374 

85 

0.38329 

52 

911.9 

49 

a 237 

110 

0.55685 

476 

13000 

0.11758 

220 

0.40459 

82 

0.38381 

49 

907.0 

48 

8.347 

110 

0.56161 

473 

13100 

0.11978 

223 

0.40541 

80 

0.38430 

46 

902.2 

48 

8.457 

111 

0.56634 

471 

13200 

0.12201 

226 

0.40621 

79 

0.38476 

43 

897.4 

47 

8.568 

112 

0.57105 

468 

13300 

0.12427 

228 

0.40700 

77 

0.38519 

41 

892.7 

47 

8.680 

112 

0.57573 

465 

13400 

0.12655 

231 

0.40777 

75 

0.38560 

39 

888.0 

46 

8.792 

113 

0.58038 

462 

13500 

0.12886 

233 

0.40852 

73 

0.38599 

37 

883.4 

46 

8.905 

113 

0.58500 

459 

13600 

0.13119 

236 

0.40925 

71 

0.38636 

35 

878.8 

45 

9.018 

114 

0.58959 

457 

13700 

0.13355 

239 

0.40996 

69 

0.38671 

34 

874.3 

45 

9.132 

115 

0.59416 

454 

13800 

0.13594 

241 

0.41065 

68 

0.38705 

32 

869.8 

44 

9.247 

115 

0.59870 

452 

13900 

0.13835 

244 

0.41133 

66 

0.38737 

30 

865.4 

44 

9.362 

116 

0.60322 

449 

14000 

0.14070 

247 

0.41199 

63 

0.38767 

28 

861.0 

43 

9.478 

117 

0.60771 

446 

14100 

0.14326 

250 

0.41262 

61 

0.38795 

27 

856.7 

43 

9.595 

117 

0.61217 

443 

14200 

0.14576 

252 

0.41323 

59 

0.38822 

25 

852.4 

43 

9.712 

118 

0.61660 

440 

14300 

0.14828 

255 

0.41382 

58 

0.38847 

23 

848.1 

42 

9.830 

118 

0.62100 

438 

: 14400 

0.15083 

258 

0.41440 

57 

0.38870 

22 

843.9 

42 

9.948 

119 

0.62538 

435 

14500 

0.15341 

261 

0.41497 

54 

0.38892 

21 

839.7 

41 

10.067 

119 

0.62973 

433 

14600 

0.15602 

263 

0.41551 

53 

0.38913 

21 

835.6 

41 

10.186 

120 

0.63406 

431 

14700 

0.15865 

266 

0.41604 

52 

0.38934 

20 

831.5 

41 

10.306 

121 

0.63837 

428 

14800 

0.16131 

268 

0.41656 

50 

0.38954 

19 

827.4 

40 

10.427 

121 

0.64265 

425 

14900 

0.16399 

271 

0.41706 

47 

0.38973 

18 

823.4 

40 

10.548 

122 

0.64690 

422 

15000 

0.16670 

274 

0.41753 

44 

0.38991 

18 

819.4 

40 

10.670 

123 

0.65112 

419 
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TABLE II. V=3,600 /. s .— Continued. 


7- X 

z ~u 

m 

D 

H 

A 

log B' 

A 

u 

fl 

T' 

A 

1 

logQ 

A 

15000 

a 16670 

274 

a 41753 

44 

0.38991 

18 

819.4 

40 

10.670 

123 

0.65112 

419 

15100 

a 16944 

277 

0.41797 

43 

0.39009 

17 

815.4 

39 

10.793 

123 

0.65531 

416 

15200 

a 17221 

280 

0.41840 

41 

a 39026 

16 

81L5 

39 

10.916 

124 

0.65947 

414 

15300 

a 17501 

283 

0.41881 

41 

0.39042 

15 

807.6 

39 

11.040 

124 

0.66361 

412 

15400 

a 17784 

285 

0.41922 

40 

0.39057 

15 

803.7 

39 

11.164 

125 

0.66773 

409 

15500 

a 18069 

288 

0.41962 

38 

0.39072 

14 

799.8 

38 

11.289 

125 

0.67182 

407 

15600 

a 18357 

291 

0.42000 

37 

0.39086 

14 

796.0 

38 

11.414 

126 

0.67589 

405 

15700 

a 18648 

294 

0.42037 

37 

a 39100 

13 

792.2 

38 

11.540 

126 

0.67994 

403 

15800 

a 18942 

296 

0.42074 

35 

0.39113 

13 

788.4 

37 

11.666 

127 

0.68397 

401 

15000 

a 19238 

299 

0.42109 

34 

0.39126 

12 

784.7 

37 

11.793 

128 

0.68798 

398 

16000 

a 19537 

302 

0.42143 

32 

a 39138 

12 

781.0 

37 

11.921 

128 

a 69196 

395 

16100 

0.19839 

305 

0.42175 

31 

a 39150 

12 

777.3 

37 

12.049 

129 

0.69591 

393 

16200 

a 20144 

308 

0.42206 

30 

0.39162 

11 

773.6 

37 

12.178 

129 

0.69984 

391 

16300 

0.20452 

311 

0.42236 

29 

0.39173 

11 

769.9 

36 


130 

0.70375 

389 

16400 

a 20763 

314 

0.42265 

29 

0.39184 

11 

766.3 

36 

12.437 

131 

0.70764 

387 

J6500 

0.21077 

316 

0.42294 

27 

0.39195 

12 

762.7 

36 

12.568 

132 

0.71151 

385 

16600 

0.21393 

319 

0.42321 

27 

0.39207 

11 

759.1 

36 


132 

0.71536 

383 

16700 

a 21712 

322 

0.42348 

26 

0.39218 

11 

755.5 

35 

12.832 

m 

0.71919 

380 

16800 

a 22034 

325 

0.42374 

26 

0.39229 

11 

752.0 

35 

12.965 

133 

0.72299 

379 

16900 

0.22359 

328 

0.42400 

24 

0.39240 

11 

748.5 

35 


134 

0.72678 

377 

17000 

0.22687 

331 

0.42424 

23 

0.39251 

11 

745.0 

35 

13.232 

134 

0.73055 

374 

17100 

0.23018 

334 

0.42447 

22 

0.39262 

12 

741.5 

35 

13.366 

135 

0.73429 

372 

17200 

a 23352 

337 

0.42469 

21 

0.39274 

12 

738.0 

34 


136 

0.73801 

370 

17300 

0.23680 

340 

0.42490 

21 

0.39286 

12 

734.6 

34 

13.637 

137 

0.74171 

369 

17400 

0.24029 

343 

0.42511 

20 

0.39298 

12 

731.2 

34 

13.774 

137 

0.74540 

366 

17500 

0.24372 

346 

0. 42531 

19 

0.39310 

13 

727.8 

34 

13.911 

138 

0.74903 

365 

17600 

0.24718 

349 

0.42550 

19 

0.39323 

13 

724.4 

34 

14.049 

138 

0.75271 

363 

17700 

0.25067 

352 

0.42569 

19 

0.39336 

13 

721.0 

34 

14.187 

139 

0.75634 

361 

17800 

0.25419 

355 

0.42588 

18 

0.39349 

14 

717.6 

33 

14.326 

140 

0.75995 

359 

17900 

0.25774 

358 

0.42606 

17 

0.39363 

14 

714.3 

33 

14.466 

140 

0.76354 

358 

18000 

0.26132 

361 

0.42623 

16 

0.39377 

15 

711.0 

33 


140 

0.76712 

355 

18100 

0.26493 

364 

0.42639 

16 

0.39392 

15 

707.7 

32 

14.746 

141 

0.77067 

353 

18200 

0.26857 

367 

0.42655 

15 

0.39407 

16 

704.5 

32 

14.887 

142 

0.77423 

351 

18300 

0.27224 

370 

0.42670 

15 

0.39423 

17 

701.3 

32 

15.029 

143 

0.77771 

350 

18400 

0.27594 

373 

0.42685 

14 

0.39440 

17 

698.1 

32 

15.172 

wm 

0.78121 

349 

18500 

0.27967 

377 

0.42699 

14 

0.39457 

17 

694.9 

32 


■£3 

0. 78470 

347 

18600 

0.28344 

380 

0.42713 

13 

0.39474 

18 

691.7 

32 

15.461 

B 

0.78817 

345 

18700 

0.28724 

383 

0.42726 

13 

0.39492 

18 

688.5 

32 

15.606 

IM 

0.79162 

343 

18800 

0.29107 

386 

0.42739 

13 

0.39510 

18 

685.3 

32 

15.752 

147 

0. 79505 

342 

18900 

0.29493 

389 

0.42752 

11 

0.39528 

19 

682.1 

31 

15.899 

147 

0.79847 

341 

19000 

0.29882 

392 

0.42763 

10 

0.39547 

20 

679.0 

32 


148 

0.80188 

338 

19100 

0.30274 

394 

0.42773 

10 

0.39567 

20 

675.8 

31 

16.194 

148 

0.80526 

336 

19200 

0.30668 

399 

0.42783 

9 

0.39587 

21 

672.7 

31 

16.342 

148 

0.80862 

335 

19300 

0.31067 

402 

0.42792 

9 

0.39608 

22 

669.6 

31 


149 

0.81197 

334 

19400 

0.31469 

405 

0.42801 

9 

0.39630 

22 

666.5 

31 

16.639 

151 

0.81531 

333 

19500 

0.31874 

409 

0.42810 

9 

0.39652 

22 

663.4 

31 


151 

0.81864 

331 

19600 

0.32283 

412 

0.42819 

8 

0.39674 

23 

660.3 

31 

16.941 

151 

0.82195 

330 

19700 

0.32695 

416 

0.42827 

9 

0.39697 

24 

657.2 

31 

17.092 

153 

0.82525 

329 

19800 

0.33111 

419 

0.42836 

8 

0.39721 

24 

654.1 

31 

17.245 

153 

0.82854 

327 

19900 

0.33530 

423 

0.42844 

8 

0.39745 

25 

651.0 

30 

17.398 

154 

0.83181 

326 

20000 

0.33953 

425 

0.42852 

8 

0.39770 

25 

648.0 

30 

17.552 

155 

0.83507 

324 
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ingalls' ballistic tables. 


TABLE III. Values of 6 / /5 for temperature and pressure of atmosphere 78 per cent sat¬ 
urated with moisture . (From Artillery Note No. 25.) 


Ther ¬ 

mometer , 

F .° 

Barometer . 

Ther ¬ 

mometer , 

p o 

Barometer . 

28" 

29" 

30" 

31" 

28" 

29" 

30" 

31" 

-20 

0.890 

0.861 

0.831 

0.806 

“41 

1.017 

0.982 

0.951 

0.919 

-19 

0.892 

0.863 

0.833 

0.808 

42 

1.019 

0.964 

0.953 

0.921 

-18 

0.894 

0.864 

0.835 

0.809 

43 

1.021 

0.987 

0.955 

0.923 

-17 

0.896 

0.866 

0.837 

0.811 

44 

1.023 

0.989 

0.957 

0.925 

-16 

0.898 

0.868 

0.839 

0.813 

45 

1.026 

0.991 

0.959 

0.927 

-15 

0.901 

0.870 

0.841 

0.815 

46 

1.028 

0.993 

0.961 

0.929 

-14 

0.903 

0.872 

0.843 

0.816 

47 

1.030 

0.995 

0.963 

0.931 

-13 

0.905 

0.874 

0.845 

0.818 

48 

1.033 

0.997 

0.964 

0.933 

-12 

0.907 

0.876 

0.847 

0.820 

49 

1.035 

0.999 

0.966 

0.935 

-11 

0.910 

a 878 

0.848 

0.822 

50 

1.037 

1.002 

0.968 

a 937 

-10 

C .912 

0.880 

0.850 

0.824 

51 

1.040 

1.004 

0.970 

0.939 

- 9 

0.914 

0.881 

0.852 

0.826 

52 

1.042 

1.006 

0.972 

0.941 

- 8 

0.916 

0.883 

0.854 

0.827 

53 

1.044 

1.008 

0.974 

0.943 

- 7 

0.918 

0.885 

0.856 

0.829 

64 

1.046 

1.010 

0.976 

0.945 

- 6 

0.920 

0.887 

0.858 

0.831 

55 

1.048 

1.012 

0.978 

0.947 

- 5 

0.922 

0.889 

0.860 

0.833 

56 

1.050 

1.014 

0.980 

0.949 

- 4 

0.924 

0.891 

0.862 

0.835 

57 

1.053 

1.016 

0.982 

0.951 

- 3 

0.926 

0.893 

0.864 

0.836 

58 

1.055 

1.018 

1 0.984 

0.952 

- 2 

a 928 

0.895 

0.866 

0.838 

59 

1.057 

1.020 

! 0.986 

0.954 

- 1 

0.930 

0.897 

0.868 

0.840 

60 

1.059 

1.022 

1 0.988 

0.956 

0 

0.932 

0.899 

0.870 

0.842 

61 

1.062 

1.025 

C . 990 

0.958 

1 

0.934 

0.901 

0.871 

0.844 

62 

1.064 

1.027 

0.992 

0.960 

2 

0.936 

0.903 

0.873 

0.845 

63 

1.066 

1.029 

0.994 

0.962 

3 

a 938 

0.905 

0.876 

0.847 

64 

1.068 

1.031 

0.996 

0.964 

4 

a 940 

0.907 

0.878 

0.849 

65 

1.071 

1.033 

0.998 

0.966 

5 

a 942 

0.909 

0.880 

0.851 

66 

1.073 

1.035 

1.001 

0.968 

6 

0.944 

0.911 

0.881 

0.853 

67 

1.075 

1.037 

1.003 

0.970 

7 

a 946 

0.913 

0.883 

0.855 

68 

’ 1.078 

1.040 

! 1.006 

0.973 

8 

0.948 

0.915 

0.885 

0.856 

69 

1.080 

1.042 

1.007 

0.975 

9 

0.950 

0.917 

0.887 

0.858 

70 

1.082 

1.044 

1.009 

0.977 

10 

a 952 

0.919 

0.889 

0.860 

71 

1.085 

1.046 

1.011 

0.979 

11 

a 954 

0.921 

0.890 

0.862 

72 

1.087 

1.048 

1.013 

0.981 

12 

a 956 

0.923 

0.892 

0.864 

73 

1.089 

1.050 

1.015 

0.983 

13 

a 958 

0.925 

0.894 

0.866 

74 

1.092 

1.053 

1.017 

0.985 

14 

0.960 

0.927 

0.897 

0.867 

75 

1.094 

1.055 

1.019 

0.987 

15 

a 962 

0.929 

0.899 

0.869 

76 

1.096 

1.057 

1.022 

0.989 

16 

0.964 

0.931 

0.901 

0.871 

77 

1.099 

1.059 

1.025 

0.992 

17 

a 966 

0.933 

0.903 

0.873 

78 

1.101 

1.062 

1.027 

0.994 

18 

0.968 

0.935 

0.905 

0.875 

79 

1.104 

1.064 

1.029 

0.996 

19 

0.971 

0.937 

0.907 

0.877 

80 

1.106 

1.066 

1.031 

0.998 

20 

a 973 

0.939 

0.909 

0.879 

81 

1.109 

1.068 

1.033 

1.000 

21 

a 975 

0.941 

0.911 

0.881 

82 

1. Ill 

1.071 

1.035 

1.002 

22 

a 977 

0.943 

0.912 

0.883 

83 

1.114 

1.074 

1.038 

1.005 

23 

a 979 

0.945 

0.914 

0.885 

84 

1.116 

1.076 

1.041 

1.007 

24 

a 981 

0.947 

0.916 

0.887 

85 | 

1.119 

1.079 

1.043 

1.009 

25 

0.983 

0.949 

0.918 

0.888 

86 1 

1.121 

1.081 

1.045 

1.011 

26 

a 985 

0.951 

0.920 

0.890 

87 

1.124 

1.083 

1.047 

1.013 

27 

0.987 

0.953 

0.922 

0.892 

88 

1.126 

1.086 

1.049 

1.016 

28 

0.990 

1 0.955 

0.924 

0.894 

89 

1.129 

1.089 

1.052 

1.018 

29 

a 992 

0.958 

0.926 

0.896 

90 

1.131 

1,092 

1.055 

1.020 

30 

0.994 

0.960 

0.928 

0.898 

91 

1.134 

1.094 

1.057 

1.022 

31 

a 996 

0.962 

0.930 

0.899 

92 

1.136 

1.096 

1.059 

1.025 

32 

0.998 

0.964 

0.932 

0.902 

93 

1.139 

1.099 

1.062 

1.027 

33 

1.000 

0.966 

0.934 

0.903 

94 

1.142 

1.102 

1.064 

1.029 

34 

1.003 

0.968 

0.936 

0.906 

95 

1.144 

1.105 

1.066 

1.031 

35 

1.005 

0.970 

0.938 

0.907 

96 

1.147 

1.107 

1.068 

1.033 

36 

1.007 

0.972 

0.940 

0.909 

97 

1.149 

1.110 

1.071 

1.035 

37 

1.009 

0.974 

0.943 

0.911 

98 

1.152 

1.112 

1.074 

1.087 

38 

1.011 

0.976 

0.945 

0.913 

99 

1.155 

1.115 

1.076 

1.040 

39 

1.013 

0.978 

0.947 

0.915 

100 

1.157 

1.117 

1.079 

1.042 

40 

1.015 

0.980 

0.949 

0.917 
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TABLE IV. Values of D w degrees for use with the wind deflection 

formula. 

[ WZ *i 
Deflection for W miles per hour cross wind - I 


V 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

z 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

0000 

.0020 

.0020 

.0020 

.0020 

.0026 

.0044 

.0054 

.0055 

.0055 

1000 

.0020 

.0020 

.0020 

.0020 

.0026 

.0043 

.0056 

.0059 

.0058 

2000 

.0020 

.0020 

.0020 

.0020 

.0025 

.0041 

.0055 

.0061 

.0061 

3000 

.0020 

.0020 

.0020 

.0020 

.0025 

.0039 

.0053 

.0061 

.0063 

4000 

.0021 

.0021 

.0021 

.0021 

.0025 

.0037 

.0051 

.0060 

.0063 

5000 

.0021 

.0021 

.0021 

.0021 

.0025 

.0036 

.0049 

.0059 

.0064 

6000 

.0022 

.0022 

.0022 

.0022 

.0025 

.0035 

.0047 

.0057 

.0065 

7000 

.0022 

.0022 

.0022 

.0022 

.0025 

.0035 

.0046 

.0055 

.0064 

8000 

.0023 

.0023 

.0023 

.0023 

.0025 

.0034 

.0045 

.0054 

.0062 

9000 

.0023 

.0023 

.0023 

.0023 

.0025 

.0034 

.0044 

.0053 

.0060 

10000 

.0023 

.0023 

.0023 

.0023 

.0026 

.0033 

.0043 

.0052 

.0059 

11000 

.0023 

.0023 

.0023 

.0023 

.0026 

.0033 

.0043 

.0051 

.0058 

12000 

.0024 

.0024 

.0024 

.0024 

‘ .0026 

.0033 

.0042 

.0051 

.0058 

13000 

.0024 

.0024 

.0024 

.0024 

.0027 

.0033 

.0042 

.0050 

.0057 

14000 

.0025 

.0025 

.0025 

.0025 

.0027 

.0033 

.0042 

.0050 

.0057 

15000 

.0025 

.0025 

.0025 

.0025 

.0027 

.0034 

.0042 

.0049 

.0056 

16000 

.0026 

.0026 

.0026 

.0026 

.0028 

.0034 

.0042 

.0049 

.0056 

17000 

.0026 

.0026 

.0026 

.0026 

.0028 

.0034 

.0042 

.0049 

.0055 

18000 

.0027 

.0027 

.0027 

.0027 

.0028 

.0034 

.0042 

.0049 

.0055 

19000 

.0028 

.0028 

.0028 

.0028 

.0029 

.0035 

.0042 

.0048 

.0055 

20000 

.0028 

.0028 

.0028 

.0028 

.0029 

.0035 

.0042 

.0048 

.0054 

21000 

.0029 

.0029 

.0029 

.0029 

.0030 

.0035 

.0042 

.0048 

.0064 

V 

2000 

2200 

2400 

2600 

—- 

2800 

3000 

3200 

3400 

3600 

z 

O 

• 

° 

0 

0 

0 

O 

0 

• 

0000 

.0054 

.0052 

.0050 

.0048 

.0047 

.0046 

.0045 

.0044 

.0043 

1000 

.0057 

.0056 

.0054 

.0052 

.0050 

.0049 

.0047 

.0046 

.0045 

2000 

.0060 

.0059 

.0057 

.0058 

.0054 

.0052 

.0050 

.0049 

.0047 

3000 

.0063 

.0062 

.0060 

.0059 

.0057 

.0055 

.0053 

.0052 

.0050 

4000 

.0065 

.0065 

.0063 

.0063 

.0060 

.0059 

.0057 

.0056 

.0053 

5000 

.0067 

.0068 

.0067 

.0067 

.0064 

.0063 

.0061 

.0059 

.0056 

6000 

.0068 

.0070 

.0070 

.0070 

.0068 

.0066 

.0064 

.0062 

.0060 

7000 

.0068 

.0071 

.0072 

.0072 

.0072 

.0070 

.0068 

.0066 

.0064 

8000 

.0067 

.0071 

.0073 

.0074 

.0075 

.0074 

.0072 

.0070 

.0068 

9000 

.0066 

.0071 

.0074 

.0076 

.0077 

.0077 

.0076 

.0075 

.0073 

10000 

.0066 

.0070 

.0074 

.0076 

.0078 

.0079 

.0079 

.0078 

.0077 

11000 

.0065 

.0070 

.0073 

.0076 

.0079 

.0080 

.0081 

.0081 

.0080 

12000 

.0064 

.0069 

.0073 

.0076 

.0079 

.0081 

.0082 

.0083 

.0083 

13000 

.0063 

.0069 

.0073 

.0076 

.0079 

.0081 

.0083 

.0084 

.0085 

14000 

.0062 

.0068 

.0072 

.0076 

.0079 

.0082 

.0084 

.0085 

.0086 

15000 

.0062 

.0068 

.0072 

.0076 

.0079 

.0082 

.0084 

.0086 

.0088 

16000 

.0062 

.0067 

.0072 

.0075 

.0079 

.0082 

.0085 

.0086 

.0088 

17000 

.0061 

.0067 

.0071 

.0075 

.0079 

.0082 

.0085 

.0087 

.0089 

18000 

.0061 

.0067 

.0071 

.0075 

.0079 

.0082 

.0085 

.0088 

.0090 

19000 

.0061 

.0066 

.0071 

.0075 

.0079 

.0083 

.0086 

.0088 

.0090 

20000 

.0060 

.0066 

.0071 

.0075 

.0079 

.0083 

.0086 

.0089 

.0091 

21000 

.0060 

.0065 

.0071 

.0075 

.0079 

.0083 

.0086 

.0089 

.0091 
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TABLE V. K . C. Armor Plate penetration, values of P v . 


To be used with the formula 


(P 


[f—the penetration in inches; d= diameter of projectile in inches; weight of projectile in pounds.] 


V 

Pv 

A 

V 

Pv 

A 

100 

0.018 

26 

1600 

1.177 

138 

200 

0.044 

33 

1700 

1.313 

144 

300 

0.077 

41 

1800 

1.457 • 

128 

400 

0.118 

48 

1900 

1.585 

129 

500 

0.166 

55 

2000 

1.714 

128 

600 

0.221 

62 

2100 

1.842 

129 

700 

0.283 

70 

2200 

1.971 

129 

800 

0.353 

77 

2300 

2.100 

128 

900 

0.430 

85 

2400 

2.228 

129 

1000 

0.515 

92 

2500 

2.357 

128 

1100 

0.607 

99 

2600 

2.485 

129 

v 1200 

0.706 

107 

2700 

2.614 

128 

1300 

0.813 

114 * 

2800 

2.742 

129 

1400 

0.927 

121 

2900 

1 2.871 

129 

1500 

1.048 

129 

3000 

1 3.000 

1 



For oblique impact, a being the angle of incidence (measured from the normal to 
the plate), the following table of percentages to be subtracted from perforations at 
normal impact for each value of a is given. 


a 

Per cent. 

at 

Per cent. 

0 

0 

25 

6 

5 

0 

30 

8 

10 

1 

35 

11 

15 

2 

40 

15 

20 

4 

45 

19 


TABLE VI. Values of the coefficient of form for projectiles the heads of which are of ogival 

radius n calibers. 


[For use only in absence of experimental data.] 


^In the formula 



» 

i 

n 

i 

2 

1.00 

8 

0.49 

3 

0.82 

9 

0.46 

4 

0.71 

10 

0.44 

5 

0.64 

11 

0.42 

6 

0.58 

12 

0.41 

7 

0.54 

13 

0.39 
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TABLE VII. Values of percentage changes in muzzle velocity of powders tested at 70° F, 
and fired with a magazine temperature t° F. 


t° 

A V/V 

A Ffor F- 

2000 

2250 

2500 

0 

-.0323 

-65 

-73 

-81 

10 

-.0302 


-67 

-75 


-.0275 

-55 

-62 

-69 


-.0241 

-48 

-54 

-60 


-.0199 

-40 

-45 

-50 

50 

-.0147 

-29 

-33 

-36 

60 

-.0082 

-16 

-18 

-20 

70 


0 

0 

0 

80 

+ .0101 

20 

23 

25 

90 

+ .0228 

46 

52 

58 


+ .0387 

77 

87 

96 


Computed from the formula 
AV 

00867 (2* 032t —2* 032X70 ). 

=.00867 (2- 032t —4.73). 

TABLE VIII. A probability table showing the ratio of the expected width Z of the zone 
containing a certain percentage of shots to the width Z l of the 50 per cent zone. Thus , 
if 41 per cent of the shots are observed to fall within a zone 100 yards wide, 50 percent 

100 

of the shots should have fallen in a zone —r- or 125 yards wide. 


[Values of Z/Z,.1 


Percent. 

Factor 

Z/Z,. 

Per cent. 

Factor 
Z/Z i. 

Per cent. 

Factor 

Z/Z,. 

Per cent. 

Factor 

Z/Z,. 

Per cent. 

Factor 

Z/Z,. 

1 

0.02 

21 

0.40 

41 

0.80 

61 

1.27 

81 

1.94 

2 

0.04 

22 

0.41 

42 

0.82 

62 

1.30 

82 

1.98 

3 

0.06 

23 

0 43 

43 

0 84 

63 

1.33 

83 

2.03 

4 

0.07 

24 

0.45 

44 

0.86 

64 

1.36 

84 

2.08 

5 

0.09 

25 

0.47 

45 

0.89 

65 

1.39 

85 

2.13 

6 

0.11 

26 

0.49 

46 

0.91 

66 

1.42 

86 

2.18 

7 

0.13 

27 

0.51 

47 

0.03 

67 

1.45 

87 

2.24 

8 

0.15 

28 

0 53 

48 

0.95 

68 

1 48 

88 

2.30 

9 

0 17 

29 

0 55 

49 

0.98 

69 

1 51 

89 

2.37 

10 

0 18 

30 

0 57 

50 

1.00 

70 

1 54 

90 

2.44 

11 

0 20 

31 

0 59 

51 

1.02 

71 

l 57 

91 

2.52 

12 

0 22 

32 

0 61 

52 

1.04 

72 

1.60 

92 

2.60 

13 

0.24 

33 

0.63 

53 

1.07 

73 

1.64 

93 

2.69 

14 

0.26 

34 

0.65 

54 

1.09 

74 

1.67 

94 

2.78 

15 

0.28 

35 

0.67 

55 

1.12 

75 

1.71 

95 

2.91 

16 

0.30 

36 

0.70 

56 

1.14 

76 

1.74 

96 

3.04 

17 

0.32 

37 

0.72 

57 

1.17 

77 

1.78 

97 

3.22 

18 

0.34 

38 

0.74 

58 

1.19 

78 

1.82 

98 

3.45 

19 

0.36 

39 

0.76 

59 

1.22 

79 

1.86 

99 

3.82 

20 

0.38 

40 

0.78 

60 

1.25 

80 

1.90 

100 
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TABLE IX. Curvature of the earth. 

A—[3.3333—10] R*.-2154 (^ 555 )’ 

In which K is the curvature in feet and R the range in yards. The curvatures in feet for ranges at 1,000 
yards interval are given in the following table: 


Range. 

Curvature. 

A 

Range. 

Curvature. 

A 

Yards. 

Feet. 

Feet. 

Yards. 

Feet. 

1 

Feet. 

1,000 

0.22 

0.64 

19,000 

77.8 

8.4 

2,000 

0.86 

1.08 

20,000 

86.2 

8.8 

3,000 

1.94 

1.51 

21,000 

95.0 

9.3 

4,000 

3.45 

1.94 

22,000 

104.3 

9.7 

5,000 

5.39 

2.36 

23,000 

114.0 

10.1 

6,000 

7.75 

2.80 

24,000 

124.1 

10.5 

7,000 

10.55 

3.24 

25,000 

134.6 

11.0 

8,000 

13.79 

3.66 

26,000 

145.6 

11.4 

9,000 

17.45 

4.09 

27,000 

157.0 

11.9 

10,000 

21.54 

4.52 

28,000 

168.9 

12.3 

11,000 

26.06 

4.96 

29,000 

181.2 

12.7 

12,000 

31.02 

5.38 

30,000 

193.9 

13.1 

13,000 

36.40 

5.82 

31,000 

207.0 

13.6 

14,000 ' 

42.22 

6.25 

32,000 

220.6 

14.0 

15,000 

48.47 

6.67 

31,000 

234.6 

14.4 

16,000 

55.14 

7.11 

34,000 

249.0 

14.9 

17,000 

62.25 

7.54 

35,000 

263.9 

15.3 

18,000 

69.79 

7.97 

36,000 

279.2 

1 
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